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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2303 

16 Σεπτεμβρίου 2013 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμι. Μ 3615.1/01/13 

Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα ΑΕΝ/Π-Μ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2638/1998 «Οργά¬ 
νωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθο- 
λογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α). 

β) Της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΕΠΘ-ΥΕΝ Μ 
3615.3/03/00/27.10.2000 «Εγκριση Κανονισμού Σπουδών 
Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών (Π-Μ) των Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ/ΑΕΝ)» (ΦΕΚ 1393 Β/14.11.2000), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α). 

δ) Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου, Υπουρ¬ 
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
153 Α). 

2. Την υπουργικής απόφασης Μ 3615.1/01/2007/09.07.2007 
«Εφαρμογή ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων 
στις ΑΔΣΕΝ/Π-Μ» (ΦΕΚ 1224 Β/17.07.2007). 

3. Το Π.Δ 79/2012 «Αποδοχή τροποποιήσεων της Διε¬ 
θνούς Σύμβασης Για τα πρότυπα εκπαίδευσης.η οποία 


κυρώθηκε με τον Ν. 1314/1983, όπως αυτή τροποποιή¬ 
θηκε» (ΦΕΚ Α 137). 

4. Την αριθμ. 0 3/06 -09-2013 εισήγηση του Συμβουλίου 
Ναυτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ν.Ε). 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο¬ 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε την εφαρμογή των επισυναπτόμενων 
ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των Ακα¬ 
δημιών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων και Μηχανικών 
(ΑΕΝ/Π-Μ) όπως αυτά εκσυγχρονίσθηκαν και αναδι- 
αρθρώθηκαν ώστε να ενσωματωθούν οι αλλαγές της 
αναθεωρημένης Δ.Σ. 3ΤΟ\/ν 1978 (2010 τροποποιήσεις 
ΜεηίΙα). 

2. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από την 01.10.2013, 
ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους 2013-2014. 

3. Ειδικότερα, η εφαρμογή των ωρολογίων και αναλυ¬ 
τικών προγραμμάτων της παραγράφου 1 άρχεται από 
το Α' διδακτικό εξάμηνο σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 
2013-2014 και ακολουθούν τα ωρολόγια και αναλυτικά 
προγράμματα των επόμενων εξαμήνων κατά την σειρά 
των επόμενων ακαδημαϊκών ετών. 

4. Τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα τα οποία 
έχουν καθοριστεί με την αρ. 2 σχετική εξακολουθούν να 
ισχύουν για τους σπουδαστές/στριες οι οποίοι το ακα¬ 
δημαϊκό έτος 2013-2014 θα εγγραφούν και φοιτήσουν 
στο Β' και επόμενα διδακτικά εξάμηνα σπουδών μέχρι 
και της φοιτήσεως τους στο ΣΤ' διδακτικό εξάμηνο το 
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΩΡΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


32859 


ΛΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑ ΥΤΙΚΟΥ 
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 


α/α 

8Τ0\Υ 

Ιοί 

Α ΕΞΑΜΗΝΟ 
Μαθήματα 

Ώρες ανά εξάμηνο 

Ώρες/ 

εβδομάδα 

Σύνολο 

ωρών 

Θεωρία 

Εφαρμογές 

1 . 

αρρ 

Μαθηματικά 1 

45 


3 

45 

2. 

αρρ 

Φυσική 1 

45 


3 

45 

3. 

3 

Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου 

30 


2 

30 

4. 

αρρ 

Ναυτικά Αγγλικά 1 

45 


3 

45 

5. 

1 

Ναυτική Τέχνη I - Φανοί και 
Σχήματα 

75 

30 

7 

105 

6. 

1 

Ναυτιλία 1 

60 

30 

6 

90 

7. 

αρρ 

Ελληνική Ναυτιλιακή Ιστορία 

30 


2 

30 

8. 

1 

Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρας 


30 

2 

30 

9. 

1 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 


30 

2 

30 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 

450 


α/α 

δτσνν 

Ιοί 

Β ΕΞΑΜΗΝΟ 
Μαθήματα 

Ώρες ανά εξάμηνο 

Ώρες/ 

εβδομάδα 

Σύνολο 

ωρών 

Θεωρία 

Εφαρμογές 

1 . 

αρρ 

Μαθηματικά II 

45 


3 

45 

2. 

αρρ 

Φυσική II 

30 

15 

3 

45 

3. 

αρρ 

Ναυτικά Αγγλικά II 

45 


3 

45 

4. 

1 

Ναυτική Τέχνη II 

45 


3 

45 

5. 

1 

Ναυτιλία II 

60 

45 

7 

105 

6. 

1 

Ναυτικές 
Επικοινωνίες 1 

15 

30 

3 

45 

7. 

1 

Μετεωρολογία 1 

45 


3 

45 

8. 

1 

Ναυπηγία - Σχέδιο 
Ναυπηγία 

Σχέδιο 

45 

30 

5 

75 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 

450 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


α/α 

8Τ(3\ν 

Γςί 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 
Μαθήματα 

Ώρες ανά εξάμηνο 

Ώρες/ 

εβδομάδα 

Σύνολο 

ωρών 

Θεωρία 

Εφαρμογές 

1. 

αρρ 

Μαθηματικά III 

45 


3 

45 

2. 

αρρ 

Φυσική III 

30 

15 

3 

45 

3. 

αρρ 

Ναυτικά Αγγλικά III 

45 


3 

45 

4. 

1 

Ναυτιλία III 

45 

30 

5 

75 

5. 

1 

Μετεωρολογία II 

30 


2 

30 

6. 

1 

Ναυτικά Ηλεκτρονικά 

Όργανα 

45 

30 

5 

75 

7. 

1 

ΚΑΌΑΚ 

30 

30 

4 

60 

8. 

1 

Διαχείριση Στοιχείων 

Γέφυρας (Βπά^ε Τ«ιιιηνοιΤ 
Μαπα^επιεπί - ΒΤΜ) 


30 

2 

30 

9. 

1 

ΕΟΌΙ8 

30 

15 

3 

45 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 

450 


α/α 

δΤ(Τνν 

ίοί 

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ 
Μαθήματα 

Ώρες ανά εξάμηνο 

Ώρες/ 

εβδομάδα 

Σύνολο 

ωρών 

Θεωρία 

Εφαρμογές 

1 . 

αρρ 

Ναυτικά Αγγλικά IV 

30 


2 

30 

2. 

1 

Ναυτικές Επικοινωνίες II 

60 

75 

9 

135 

3. 

1 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - 
Πληροφορική 

15 

45 

4 

60 

4. 

1 

Ναυτικές Μηχανές 

30 


2 

30 

5. 

1 

ΑΚΡΑ - Τήρηση Φυλακής 

30 

30 

4 

60 

6. 

3 

Διαχείριση Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

30 


2 

30 

7. 

1 

Ι3Μ - Ασφάλεια Φυλακής 

45 


3 

45 

8. 

3 

Ηγεσία και Διοικητικές 
Δεξιότητες 

30 


2 

30 

9. 

3 

Διαχείριση Κρίσεων 

30 


2 

30 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 

450 
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α/α 

δΊΧΓνν 

ίοί 

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ 
Μαθήματα 

Ώρες ανά εξάμηνο 

Ώρες/ 

εβδομάδα 

Σύνολο 

ωρών 

Θεωρία 

Εφαρμογές 

1 . 

αρρ 

Ναυτικά Αγγλικά V 

45 


3 

45 

2. 

1 

Επικοινωνία Πλοιάρχου 
Διοικητική 

Λογιστική 

45 


3 

45 

3. 

1 

Ναυτιλία IV 

45 

30 

5 

75 

4. 

3 

ΜΑΚΡΟΕ - Διαχείριση 
έρματος 

ΜΑΚΡΟΕ 

Άλλες διεθνείς συμβάσεις για 
την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος / Αποζημιώσεις 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ 

45 


3 

45 

5. 

2 

Ευστάθεια 

45 

30 

5 

75 

6. 

1 

Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρας 
(Βπιίμο Κ 68011 Γ 06 

ΜαηιιμοπιοηΙ ΒΡΜ) 


30 

2 

30 

7. 

2 

Μεταφορά Φορτίων 1 

45 

30 

5 

75 

8. 

3 

Ανθρώπινες Σχέσεις 

30 


2 

30 

9. 

1 

Επιθεωρήσεις Πλοίου 

30 


2 

30 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 

450 


α/α 

δΤΟ\Υ 

Ιοί 

ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ 
Μαθήματα 

Ώρες ανά εξάμηνο 

Ώρες/ 

εβδομάδα 

Σύνολο 

ωρών 

Θεωρία 

Εφαρμογές 

1 . 

3 ΡΡ 

Ναυτικά Αγγλικά VI 

30 


2 

30 

2. 

1 

Ναυτική Τέχνη III 

45 


3 

45 

3. 

2 

Ευστάθεια - Κοπώσεις 

60 

30 

6 

90 

4. 

2 

Μεταφορά Φορτίων II 

45 

30 

5 

75 

5. 

3 

Ναυτιλιακό Δίκαιο 

45 


3 

45 

6. 

3 

Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική - 
Δίκαιο Θάλασσας 

60 


4 

60 

7. 

1 

Οικονομική Εκμετάλλευση 
Πλοίου 

45 


3 

45 

8. 

3 

Αξιωματικός Ασφαλείας 

Πλοίου (ΙδΡδ - δδΟ) 

30 


2 

30 

9. 

1 

Διαχείριση Στοιχείων Γεφύρας 
(Βΐ'ίόμε ΜαιικμειηοπΙ δγείειη- 
ΒΜδ) 


30 

2 

30 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 

450 







































32862 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 


α/α 


Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 

Μαθήματα 

Ώρες ανά εξάμηνο 

Ώρες/ 

εβδομάδα 

Σύνολο 

ωρών 

Θεωρία 

Εφαρμογές 

1 . 

αρρ 

Μαθηματικά 1 

45 


3 

45 

2 . 

αρρ 

Φυσική 1 

45 


3 

45 

3. 

3 

Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου 

30 


2 

30 

4. 

αρρ 

Ναυτικά Αγγλικά 1 

45 


3 

45 

5. 

1 

Ναυτική Τέχνη - Φανοί και 

Σχήματα 

75 

30 

7 

105 

6. 

1 

Ναυτιλία 1 

60 

30 

6 

90 

7. 

αρρ 

Ελληνική Ναυτιλιακή Ιστορία 

30 


2 

30 

8 . 

1 

Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρας 


30 

2 

30 

9. 

1 

Ηλεκτρονικοί Υ πολογιστές 


30 

2 

30 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 

450 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Α' 8ΤΟΨ (2010 /I ////ΠΡΙΙΝ€ΤΙΟΝ ίΐρρ 

ΜΑΘΗΜΑ 

Α01 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι:Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στα Α', Β', Γ' εξάμηνα 
οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: 
α) Γνώσεις διανυσματικού λογισμού. 

β) Γνώσεις που αφορούν τις βασικές ιδιότητες των λογαρίθμων, 
γ) Γνώσεις σφαιρικής τριγωνομετρίας, 
δ) Γνώσεις αναλυτικής γεωμετρίας. 

ε) Βασικές γνώσεις συναρτήσεων και μελέτης γραφημάτων, 
στ) Γνώσεις ολοκληρωμάτων και εφαρμογών αυτών, 
ζ) Γνώσεις στατιστικής και 

η) γνώσεις επίλυσης γραμμικών συστημάτων, με τις οποίες θα υποβοηθούνται και στην κατανόηση 
άλλων μαθημάτων της ειδικότητάς τους. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Χρήση πινάκων, καθώς και οπτικών βοηθημάτων όπου αυτό είναι δυνατό και 
απαραίτητο. Οι εφαρμογές να βασίζονται στην επίλυση ναυτικών - ναυτιλιακών 
προβλημάτων. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήοοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιείκί ρτο)εείοτ), ΡΥΡ - Υίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 

1.1 Συστήματα αναφοράς. 

1.2 Βαθμωτά μεγέθη και διανύσματα. 

1.3 Μετρικές ιδιότητες των διανυσμάτων. 

1.4 Συνιστώσες διανύσματος και μοναδιαία διανύσματα. 

2. ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ 

2.1 Επανάληψη των κυριοτέρων ιδιοτήτων των λογαρίθμων. 

2.2 Χρήση πινάκων λογαρίθμων, αριθμών και τριγωνομετρικών συναρτήσεων. 

2.3 Χρήση λογαρίθμων για τον υπολογισμό γινομένου, πηλίκου, δυνάμεων και ριζών. 

3. ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 

3.1 Επίλυση ορθογωνίων τριγώνων. 

3.2 Επίλυση τριγώνων με χρήση των τύπων συνημίτονου και ημιτόνου. 

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

4.1 Καρτεσιανές συντεταγμένες. 

4.2 Πολικές συντεταγμένες. 

4.3 Εξίσωση καμπύλης σε καρτεσιανές και πολικές συντεταγμένες. 

4.4 Εξισώσεις ευθείας. 

4.5 Εξισώσεις κύκλου, έλλειψης, υπερβολής και παραβολής. 

4.6 Εφαρμογές των ιδιοτήτων της έλλειψης και της υπερβολής στη Ναυτιλία. 

5. ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 

5.1 Πρακτική κατασκευή γραφημάτων διαφόρων συναρτήσεων. 

5.2 Ανάγνωση γραφημάτων συναρτήσεων, που συνήθως χρησιμοποιούνται στα πλοία. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6. ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ 

6.1 Δίεδρες και τρίεδρες στερεές γωνίες. Ιδιότητες. 

6.2 Θέση επιπέδου και σφαίρας. Μέγιστοι και μικροί κύκλοι. Άξονας και πόλοι κύκλου σφαίρας. 
Ιδιότητες πόλων. Πολική απόσταση. Σφαιρική ακτίνα. 

6.3 Σφαιρική γωνία. Ιδιότητες. Κατασκευή σφαιρικής γωνίας ίσης με δοσμένη γωνία. 

6.4 Σφαιρικά τρίγωνα. Αντιστοιχία στοιχείων σφαιρικού τριγώνου με τα στοιχεία τρίεδρης στερεάς 
γωνίας με κορυφή το κέντρο της σφαίρας. Ορθογώνια και ορθόπλευρα σφαιρικά τρίγωνα 

6.5 Ιδιότητες σφαιρικών τριγώνων. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α' 3ΤΟ\Υ (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΕΠΝΟΤΙΟΝ αρρ 

ΜΑΘΗΜΑ 

Α02 

ΦΥΣΙΚΗ I 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

45 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στα Α', Β', Γ' εξάμηνα οι 
σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: 
α) Γνώσεις που αφορούν στις βασικές ιδιότητες της ύλης, 
β) Γνώσεις κινηματικής, δυναμικής και στατικής. 

γ) Βασικές γνώσεις σχετικές με τις διατάξεις ενίσχυσης - εκπομπής - λήψης. 

δ) Γνώσεις πάνω στα ηλεκτρικά φορτία και στα ρεύματα. 

ε) Γνώσεις σχετικές με τις ταλαντώσεις και τις ηλεκτρικές ταλαντώσεις. 

στ) Γνώσεις γεωμετρικής οπτικής. 

ζ) Γνώσεις υδροστατικής και υδροδυναμικής και 

η) γνώσεις σχετικές με τη θερμότητα 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Χρήση πινάκων, καθώς και οπτικών βοηθημάτων, όπου αυτό είναι δυνατό και 
απαραίτητο. Οι εφαρμογές να βασίζονται στην επίλυση ναυτικών - ναυτιλιακών 
προβλημάτων. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ριχήοοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιειιό ρτοιεείοτ), ΡΥΡ - Υκίεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


ΜΗΧΑΝΙΚΗ 


1. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ 

1.1 Μετρήσεις, σφάλματα, σημαντικά ψηφία. 

1.2 Μονάδες μήκους, μάζας, χρόνου, επιφανειών και όγκου. 

1.3 Πυκνότητα σώματος - Μονάδες μέτρησης. 

1.4 Μετατροπές μονάδων. 

2. ΚΙΝ Η ΣΕΤΕ 

2.1 Ορισμός ταχύτητας (μέσης και στιγμιαίας), επιτάχυνσης, επιβράδυνσης (μέσης και στιγμιαίας). 
Μονάδες μέτρησής τους. 

2.2 Έννοια ομαλής κίνησης, με χρήση του διανύσματος της ταχύτητας. 

2.3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Σχέση 8, ιι, I. 

2.4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη (επιταχυνόμενη-επιβραδυνόμενη) κίνηση. Σχέσεις 8 - υ - 
γ-ί. 

2.5 Ομαλή κυκλική κίνηση. Γωνιακή ταχύτητα ω, γραμμική ταχύτητα υ, συχνότητα περιστροφής ν, 
περίοδος Τ. Σχέσεις δ-υ-ν-Τ-ί-ω-Κ. 

2.6 Εφαπτομενική και ακτινική επιτάχυνση - επιβράδυνση στην καμπυλόγραμμη κίνηση. 

2.7 Αδρανειακά και μη αδρανειακά συστήματα αναφοράς. 

2.8 Απόλυτη κίνηση ως προς το σύστημα αναφοράς. 

2.9 Σχετική κίνηση δύο σωμάτων στο αυτό σύστημα αναφοράς. 

2.10 Σχετική κίνηση ως προς δύο συστήματα αναφοράς. 

2.11 Αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων. Σύνθεση ταχυτήτων. 

Σημείωση: 8 διάστημα, ω γωνιακή ταχύτητα, ν ταχύτητα, Κ. ακτίνα κύκλου, 
γ επιτάχυνση, ί χρόνος, Τ περίοδος. Έκφραση όλων των σχέσεων σε πίνακα. 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 
ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
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3. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΙΝ Η Σ Η Σ 

3.10 Πρώτος Νόμος του Νεύτωνα. 

3.2 Ο Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα. 

3.3 Ο Τρίτος Νόμος του Νεύτωνα. 

4. ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

4.1 Έργο δύναμης - μονάδες μέτρησης. 

4.2 Έργο και κινητική ενέργεια. 

4.3 Ισχύς - μονάδες μέτρησης - συντελεστής απόδοσης. 

4.4 Διατηρητικές και μη διατηρητικές δυνάμεις. Στατική τριβή και τριβή ολίσθησης. 

4.5 Δυναμική ενέργεια. 

4.6 Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας. 

4.7 Απλές μηχανές (κεκλιμένο επίπεδο, τροχαλίες, πολύσπαστο, βαρούλκο, κοχλίας). 

5. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΒΑΡΥΤΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ 

5.1 Νόμος της παγκόσμιας βαρυτικής έλξης του Νεύτωνα. 

5.2 Βάρος και βαρυτική δύναμη. Ειδικό βάρος. Συσχετισμός του με την πυκνότητα. 

5.3 Μεταβολή του βάρους με τη θέση του σώματος σε συνάρτηση με το ύψος και το γεωγραφικό 
πλάτος. 

6. ΜΗΧ ΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 

6.1 Απλή αρμονική ταλάντωση. 

6.2 Ενέργεια του απλού αρμονικού ταλαντωτή. 

6.3 Το απλό εκκρεμές. 

6.4 Ιδιοσυχνότητα πλοίου και δύναμη επαναφοράς. 

6.5 Φθίνουσες ταλαντώσεις. 

6.6 Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. 

6.7 Το φαινόμενο του συντονισμού. Αντικυματικό αμπάρι. 

7. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ 

7.1 Το αρμονικό κύμα. 

7.2 Είδη κυμάτων. Υδάτινα κύματα. 

7.3 Καμπύλωση ηχητικών κυμάτων μέσα στα υλικά σώματα. 

7.4 Εφαρμογές υπερήχων στη μελέτη της ύλης. Βυθόμετρα. 

7.5 Φαινόμενο Οορρίετ. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Α' 8ΤΟΨ (2010 ΑΙΙΙ/1) ΡΙΙΝΟΤΙΟΝ 3 

ΜΑΘΗΜΑ 

Α03 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

2 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΘΕΩΡΙΑ 30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα 
πρέπει να έχουν αποκτήσει: 

α) Γνώση για τις αρχές του Δικαίου και τη σημασία τους. 

β) Γνώση για τη νομική έννοια του πλοίου, τα ναυτιλιακά έγγραφα, τις εργατικές διατάξεις του 
ναυτικού επαγγέλματος, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και το πειθαρχικό δίκαιο του 
Εμπορικού Ναυτικού, και 
γ) γνώση ορισμένων διατάξεων του Κ.Ι.Ν.Δ.. 


Τρόπος Διδασκαλίας 


Να γίνεται επίδειξη σχετικών εγγράφων, καθώς και χρήση παραδειγμάτων 
όπου αυτό είναι δυνατό. Να αναφέρεται και η αγγλική ορολογία των όρων 
που χρησιμοποιούνται. 


Μέσα Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρΐΌίεείοτ), προβολέας διαφανειών 
(ονετ Ιιειιό ρτοίεοίοτ), ΡΥΡ - Υκίοο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης 


Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Έννοια και χαρακτηριστικά του δικαίου. 

1.2 Πηγές. 

1.3 Ιεράρχηση κανόνων δικαίου. 

1.4 Διαίρεση του δικαίου. 

2. ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

2.1 Το πλοίο. 

2.2 Τα Ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου. 

2.3 Πλοιοκτησία. 

2.4 Ο Πλοίαρχος. 

2.5 Το πλήρωμα. 

2.6 Απογραφή Ναυτικών. 

2.7 Κανονισμοί εργασίας. 

2.8 Συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας. 

2.9 Η σύμβαση ναυτολόγησης. 

2.10 Υποχρεώσεις του ναυτικού από τη σύμβαση ναυτολόγησης. 

2.11 Δικαιώματα του ναυτικού από τη σύμβαση ναυτολόγησης. 

2.12 Ναυτεργατικές διαφορές. 

2.13 Ναυτικά αδικήματα και ποινικές ευθύνες. 

2.14 Πειθαρχικό δίκαιο Εμπορικού Ναυτικού. 

2.15 Ναυτικό ατύχημα. 

2.16 Ναυτεργατικό ατύχημα και κανονισμοί πρόληψής του. 

2.17 Κοινωνική προστασία του ναυτικού. 

2.18 Ναυτικός πράκτορας. 

2.19 Πλοηγός. 

2.20 Στοιχεία Δημόσιου Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου. 

2.21 Ελληνικό Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο και Διεθνής πρακτική. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Α' 8Τ€\¥ (2010 Α II 1/1) ΕΝΩΤΙΟ Ν ίΐρρ 

ΜΑΘΗΜΑ 

Α04 

ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ I 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος και στα έξι (6) 
διδακτικά εξάμηνα, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση χειρισμού της 
Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης 
3ΤΟ\Υ 1978 όπως τροποποιήθηκε, ώστε να επιτρέπει στον αξιωματικό γέφυρας να χρησιμοποιεί 
χάρτες και άλλες ναυτικές εκδόσεις, να κατανοεί μετεωρολογικές πληροφορίες και μηνύματα που 
αφορούν στην ασφάλεια και στη λειτουργία του πλοίου, στην επικοινωνία με άλλα πλοία και 
παράκτιους σταθμούς, καθώς επίσης και στην εκτέλεση των καθηκόντων του αξιωματικού σε 
πολυεθνικά πληρώματα, περιλαμβανομένης της ικανότητας χρήσης και κατανόησης των 
Τυποποιημένων Ναυτικών Φράσεων Επικοινωνίας (ΙΜΟ 8ΜΟΡ) του ΙΜΟ. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Να χρησιμοποιούνται ηχητικά και οπτικοακουστικά βοηθήματα, όπου είναι 
δυνατόν και η διδασκαλία της ύλης να προσομοιώνει επικοινωνιακές ανάγκες, που 
αναμένεται να κληθούν να αντιμετωπίσουν οι αξιωματικοί γέφυρας. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (όαία ρΐΌ]εείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ Ιιευό 
ρτο)εεΙοτ), ΟΥϋ - Υίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης 


Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

• Αδλ Γοι αιιά μίνε ρετεοηαΐ 03ί3. 

• Οεεεπβε ειειν τοίεε εηό τουίίηεε. 

• Νετηε ίγρεε οί νεεεείε; άεεεηόε ρατίε οΓ ά νεεεεί, ηαιηε ροείίίοηε οη ΙχκιιχΙ. 

• ΓΙεχετΙΙιε ιΙιε ΙικχιΙίοη από ρυτροεε οί εείείγ εςυίρηιεηΐ. 

• ϋίεευεε ηενίμεΐίοπαΐ τουίεε, ίάεηίί Γν είδε ίο ηανίμαΐίοη ίτοηι ηαυίίεαΙ εΐιατίε, υηόετδίαηό 
ΙιεΙι η οιχίειε. 

• ϋεδεπβε τουίίηε ορετείίοηε οη Ικκιιχΐ; ηηδετείεηδ είαηδειχΐ εημίηε οιχίειε. 

ΙΜΟ 8ΜΟΡ: «ΙΜΟ Τυποποιημένες Ναυτικές Φράσεις Επικοινωνίας» 

- Οΐοεευτγ. 

- Μαπίόηε Αίρΐιαόεί/ Νυηιόετε: Οεηεταί / 2.1 & 2.2. 

- ΡαΗ$ ο/α νβχχβΐ - 8Εείο1ιε8 1, 2 & 3. 

- δυίείγ οη Ικκιιχΐ: ΟιχιΙ Οοιηιηεηάε ίηνοΙνίημ Ε3Α - Β2. 

- δίαηδίΐιχΐ λνΐιεεί Οτόετε/ δίαηδετδε Εημίηε Οιχίετε - Α2/1, Α2/2. 

δΙΜΙΙΕΑΤΕϋ ΡΚΑΟΤΙΟΕ ΙΝ: 

• νΗΕ εοηιηΐϋηίεχιΐίοη εχεΙΐ3ημίημ νεεεεΓε ΤχιΙΙ δίμη/ ΕΤΑ/ ΙοημίΙαδε-ΕιΙίΙυδε. 

• “Ρεεεηΐίημ νουιεεΙΓίο ιΙιε Μαείετ” άώίομυε. 

• Είΐΐίημ οιιί α “ραιίίευίατε οί εεδεί’ ίοπη. 

• δλείεΐιίημ ίΐιε μεηεταί ατταημεηιεηί ρΐαη οί α νεεεεί όγ Ιίείεηίημ ίο αη οταί δεεεήρίίοη. 

• ΙΙείημ η εΐιεελίίεΐ ίο κίοηΐίίν ίίεηιε οί ΙίΓε 53\ ίημ εηαίρηιεηί. 

• Οεεεπόίημ οη1χ)3ΐχ! τουίίηε αείίνίίίεε υώίημ ρΐαεε (ίοιη ρίείυτεε/ νίδεο/υυδίο ρτοτηρίε. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝ 

Ο 

Α ' 8Τ(2\ν (2010 Α ΙΙΙ/1) 1 

ΡϋΝΟΤΙΟΝ 

ΜΑΘΗΜΑ 

Α05 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧ 

ΝΗ I - ΦΑΝΟΙ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

7 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

105 ΘΕΩΡΙΑ 75 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 30 

Σκοπός - Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα 
πρέπει να έχουν αποκτήσει: 

α) Γνώση της ονοματολογίας των διαφόρων τμημάτων του πλοίου, των κυρτότερων διαστάσεων 
αυτού και των διαφόρων τύπων πλοίων. 

β) Γνώση των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων για αποφυγή ατυχημάτων επί του πλοίου εν πλω 
και εν όρμω. 

γ) Ικανότητα να κωπηλατούν με διάφορους τύπους κωπήλατων λέμβων, καθώς επίσης και να 
ιστιοπλοούν, και 

δ) ικανότητα κατασκευής των διαφόρων κόμπων που συνήθως χρησιμοποιούνται στα πλοία με 
χρήση σχοινιών και συρματόσχοινων. 

Επίσης, γνώση των φανών και σχημάτων των ΔΚΑΣ. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

1. Η διδασκαλία του μεγαλύτερου τμήματος των κεφαλαίων 1 (ένα) και 2 (δύο) 
πρέπει να πραγματοποιείται όποτε είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια επισκέψεων 
σε πλοία. 

2. Η διδασκαλία των κεφαλαίων 3 (τρία) και 4 (τέσσερα) να πραγματοποιείται με 
τη μορφή διάλεξης και του κεφαλαίου 5 (πέντε) να πραγματοποιείται σε πρωρείο 
εξοπλισμένο με πραγματικά είδη. 

3. Η «Πρόληψη Ατυχημάτων εν πλω και εν όρμω» του ΙΕΟ είναι ένα ουσιαστικό 
βοήθημα στην κάλυψη των παραπάνω θεμάτων. 

4. Να αναφέρεται και η αγγλική ορολογία των όρων που χρησιμοποιούνται. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαΐα ριχήεείοι·), προβολέας διαφανειών (ονετ 
ΙιεαΠ ρΓθ]εείοτ), ϋνΐ) - νίάεο, Σύστημα αναπαραγωγής ήχου. Πρωρείο 
εξοπλισμένο με πραγματικά είδη. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γ ραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

1.1 Αιτίες των ατυχημάτων (πτώσεις, παιχνίδια στο κατάστρωμα, γλιστερά καταστρώματα, 
ακατάλληλα παπούτσια, σχοινιά και σύρματα πρόσδεσης, σκάλες αμπαριών, καταστρώματα 
γεμάτα πράγματα, σκαλωσιές, καλύμματα αμπαριών, κουβούσια, σωλήνες ατμού, τρέξιμο στο 
κατάστρωμα, σήκωμα βαρών, κακοκαιρία κ.λπ.). 

1.2 Ο ανθρώπινος παράγοντας στην πρόκληση ατυχημάτων. Διάκριση των αιτιών που προκαλούν 
τα ατυχήματα. 

1.3 Συστηματοποίηση στην εργασία, καθώς και της χρησιμοποίησης των σωστών εργαλείων στη 
δουλειά. Παραδείγματα ατυχημάτων που έγιναν, επειδή χρησιμοποιήθηκαν λανθασμένα εργαλεία. 
Η ανάγκη για χρησιμοποίηση προστατευτικού ρουχισμού και ειδών εξοπλισμού. 

1.4 Κίνδυνοι που περικλείουν: η είσοδος σε κλειστούς χώρους, τα συστήματα που δουλεύουν με 
ηλεκτρισμό, ατμό ή πεπιεσμένο αέρα, η εργασία ψηλά και έξω απ’ το πλοίο, η λανθασμένη 
ενδυμασία. Ο ρόλος των ωτοασπίδων. 

1.5 Οργάνωση ασφάλειας στο πλοίο. Επιτροπή ασφάλειας. 

1.6 Η ανάγκη για αποτελεσματική οργάνωση έκτακτης ανάγκης. Τακτικά και ουσιαστικά γυμνάσια. 

1.7 Ασφαλής επιβίβαση και αποβίβαση απ’ το πλοίο. 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΥ 

2.1 Γενική περιγραφή του πλοίου (πλώρη, πρύμνη, μάσκα, γοφός, γάστρα, ύφαλα, καταστρώματα, 
πρόστεγο, μεσόστεγο, επίστεγο). 

2.2 Κυριότερες διαστάσεις του πλοίου: Πρωραία και πρυμναία κάθετος. Μήκος (ολικό, μεταξύ 
καθέτων). Πλάτος (μέγιστο, επί των νομέων). Μέση τομή, Κοίλο, Βύθισμα (κατασκευής πρωραίο, 
πρυμναίο, μέσο). Διαγωγή, Ύψος εξάλων. Σιμότητα και κύρτωμα καταστρώματος. 

2.3 Αναγνώριση των παρακάτω κατασκευαστικών μερών του πλοίου: 

2.4 Εξωτερικό περίβλημα, λώροι, ελάσματα ζωστήρα, υδροροής και τρόπιδας, σταθμίδες, 
καταστρώματα, παρατροπίδια, εσωτερικός πυθμένας, κυρτό γάστρας, κουπαστές, νομείς, κίονες, 
εδρες νομέων, φρακτές (μπουλμέδες), ζυγά, στείρα, αγκώνες, ποδόστημα, διαδοκίδες ελικόστημα. 

2.5 Αναγνώριση των κύριων κατασκευαστικών μερών και γενική γνώση της εμφάνισης και του 
προορισμού των παρακάτω χώρων του πλοίου: 

α) Πλωριά και πρυμιά δεξαμενή ζυγοστάθμισης. 
β) Φρεάτιο της αλυσίδας (στρίτσο). 
γ) Διπύθμενα. 
δ) Δεξαμενές κύτους. 

ε) Διαχωριστικά στεγανά (€ΟΓΓΕΚΓ)ΑΜδ). 

2.6 Αναγνώριση των μερών των συστημάτων μέτρησης, αποστράγγισης και εξαερισμού των χώρων 
της παραγράφου 2.4. 

2.7 Αναγνώριση των ειδών εξοπλισμού πρόσδεσης που βρίσκονται στο πρόστεγο και στο επίστεγο. 
Προορισμός και ονομασία του καθενός και των κυριοτέρων μερών του. 

2.8 Αναγνώριση των κυρίων μερών του συστήματος αγκυροβολιάς. 

2.9 Αναγνώριση των κυρίων μερών παραδοσιακού συστήματος φόρτωσης με μπίγες (ιστός, ξάρτια, 
μπίγες, βίντσια, ολκοί, τροχίλοι, ορθωτήρες κ.λπ.) και στοιχειώδης γνώση του τρόπου λειτουργίας 
τους. 

2.10 Αναγνώριση των διαφόρων τύπων καλυμμάτων κυτών (παραδοσιακά, χαλύβδινα τύπου 
ποντόνι). Γενικότητες για τη μέθοδο ανοίγματος και κλεισίματος κάθε τύπου. 

2.11 Αναγνώριση των κυρίων μερών της μόνιμης επίστρωσης και των συστημάτων αερισμού 
καταμέτρησης και άντλησης υδάτων του. 

2.12 Γενικά για τη διαρρύθμιση της γέφυρας ενός σύγχρονου πλοίου. 

2.13 Γενική γνώση της διαρρύθμισης του μηχανικού εξοπλισμού ενός σύγχρονου πλοίου. 

2.14 Γενική περιγραφή των στομίων (κουβούσια) δεξαμενών δεξαμενόπλοιου. 

2.15 Περιγραφή των κυρίων κατασκευαστικών μερών του συστήματος άντλησης και αερισμού. 

2.16 Γενική γνώση της διαρρύθμισης του αντλιοστασίου ενός σύγχρονου δεξαμενόπλοιου. 

2.17 Αναγνώριση των μερών των σωληνώσεων φορτίου στο κατάστρωμα ενός δεξαμενόπλοιου. 

2.18 Γενική γνώση των διατάξεων του διαμερίσματος του εφεδρικού μηχανήματος του πηδαλίου. 

2.19 Αναγνώριση των κυριότερων μερών του πηδαλίου και της έλικας. 

2.20 Αναγνώριση των κυριότερων τύπων εμπορικών πλοίων. 

3. ΦΑΝΟΙ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ 

3.1 Σημασία των ακόλουθων όρων, που περιέχονται στους Διεθνείς Κανονισμούς Αποφυγής 
Συγκρούσεως στη θάλασσα: Πλοίο, Μηχανοκίνητο πλοίο, Ιστιοφόρο πλοίο, Πλοίο ασχολούμενο με 
αλιεία, Υδροπλάνο, Ακυβέρνητο πλοίο, Πλοίο περιορισμένης ικανότητας χειρισμών (όλες οι 
κατηγορίες), Πλοίο εμποδιζόμενο από το βύθισμα, «Εν πλω», Μήκος και πλάτος ενός πλοίου, «Εν 
όψει αλλήλων», Περιορισμένη ορατότητα. 
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3.2 Αναγνώριση των παρακάτω πλοίων ανάλογα με την ιεράρχηση των υποχρεώσεών τους και με 
την εμφάνισή τους σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς Αποφυγής Συγκρούσεως στη 
Θάλασσα: Μηχανοκίνητο πλοίο εν πλω, Αερόστρωμνο πλοίο, Πλοίο μήκους μικρότερο από 
πενήντα (50) μέτρα, Μηχανοκίνητο πλοίο με μήκος μικρότερο από επτά (7) μέτρα και μέγιστη 
ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από επτά (7) κόμβους, Ρυμουλκό πλοίο, Μηχανοκίνητο πλοίο που 
ρυμουλκεί όταν το μήκος του ρυμουλκού υπερβαίνει τα διακόσια (200) μέτρα, Μηχανοκίνητο 
πλοίο που ωθεί πλοία σαν σύνθετη μονάδα ή με άλλο τρόπο, Πλοίο ή αντικείμενο ρυμουλκούμενο, 
Πλοία που ωθούνται σε σύνθετη ομάδα ή με άλλο τρόπο, Πλοία που ρυμουλκούνται παράπλευρα, 
Ιστιοφόρο πλοίο, Ιστιοφόρο πλοίο «εν πλω», Ιστιοφόρο πλοίο «εν πλω» μήκους μικρότερου από 
δώδεκα (12) μέτρα, Ιστιοφόρο πλοίο «εν πλω» μήκους μικρότερου από επτά (7) μέτρα και πλοίο με 
κουπιά, Ιστιοφόρο πλοίο που χρησιμοποιεί και μηχανή, Εμποδιζόμενο πλοίο, Πλοίο ακυβέρνητο, 
Πλοίο ακυβέρνητο που κινείται, Πλοίο περιορισμένης ικανότητας χειρισμού, Πλοίο περιορισμένης 
ικανότητας χειρισμού που κινείται, Πλοίο περιορισμένης ικανότητας χειρισμού αγκυροβολημένο, 
Ρυμουλκό που είναι ανίκανο να παρεκκλίνει από την πορεία του, Ρυμουλκό με ρυμούλκιο πάνω 
από διακόσια (200) μέτρα, Βυθόκορος ή άλλα πλοία τα οποία ασχολούνται με υποβρύχιες 
επιχειρήσεις, όταν περιορίζεται η ικανότητά τους να χειρίσουν, Βυθόκοροι, όταν υπάρχει εμπόδιο 
σε οποιαδήποτε πλευρά τους, Βυθόκοροι όταν κινούνται, Βυθόκοροι όταν είναι αγκυροβολημένες, 
Μικρό πλοίο που ασχολείται με καταδυτικές εργασίες, Πλοίο που ασχολείται με τη ναρκαλιεία, 
Πλοίο μεγάλου βυθίσματος, Πλοηγίδες, Πλοίο που ασχολείται με πλοηγικά καθήκοντα «εν πλω», 
Πλοίο που ασχολείται με πλοηγικά καθήκοντα αγκυροβολημένο, Πλοίο αγκυροβολημένο, Πλοίο 
αγκυροβολημένο μήκους μικρότερου από πενήντα (50) μέτρα, Πλοίο προσαραγμένο, Αλιευτικό 
πλοίο, Αλιευτικό πλοίο που αλιεύει με γρίπο, Αλιευτικό πλοίο που αλιεύει με γρίπο: 

α) μήκους μικρότερου από είκοσι (20) μέτρα 

β) μήκους μικρότερου από πενήντα (50) μέτρα. 

Αλιευτικό πλοίο, που αλιεύει με άλλο τρόπο εκτός από γρίπο, Αλιευτικό πλοίο μήκους μικρότερου 
από είκοσι (20) μέτρα, Αλιευτικό πλοίο, του οποίου τα σύνεργα εκτείνονται λιγότερο ή 
περισσότερο από εκατό πενήντα (150) μέτρα οριζόντια από το πλοίο, Όλα τα αλιευτικά πλοία όταν 
κινούνται, Αλιευτικό πλοίο που αλιεύει με γρίπο, όταν ρίχνει τα δίχτυα του, Αλιευτικό πλοίο που 
αλιεύει με γρίπο όταν παίρνει μέσα τα δίχτυα του, όταν ο γρίπος έχει μπλεχτεί στον βυθό ή σε 
εμπόδιο, Πλοία που αλιεύουν με γρίπο ανά ζεύγη, Πλοία που αλιεύουν με γρίπο ανά ζεύγη όταν ο 
γρίπος έχει μπλεχτεί στον βυθό ή σε εμπόδιο. 

3.3 Τα σήματα κινδύνου όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 4 των Διεθνών Κανονισμών προς 
Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα. 

3.4 Ηχητικά σήματα που σημαίνονται μεταξύ πλοίων «εν όψει αλλήλων» στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

α) Αλλαγή πορείας προς τα δεξιά, 
β) αλλαγή πορείας προς τα αριστερά, 
γ) αναπόδιση μηχανών και 
δ) αμφιβολία για τις προθέσεις του άλλου. 

3.5 Ηχητικά σήματα που σημαίνονται από πλοία σε περιορισμένη ορατότητα στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

Μηχανοκίνητα πλοία που κινούνται, Μηχανοκίνητα πλοία «εν πλω» αλλά σταματημένα, 
Ακυβέρνητα πλοία, Πλοία περιορισμένης ικανότητας χειρισμών, Πλοία εμποδιζόμενα από το 
βύθισμά τους, Ιστιοφόρο πλοίο, Αλιευτικό πλοίο, Ρυμουλκούμενο πλοίο, Αγκυροβολημένα πλοία, 
Προαιρετικό σήμα για αγκυροβολημένο πλοίο, Πλοία προσαραγμένα, Πλοία προσαραγμένα 
μήκους μικρότερου των δώδεκα (12) μέτρων, Πλοηγίδες. 
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4. ΛΕΜΒΟΙ 

4.1 Εξάσκηση στην κωπηλασία και διακυβέρνηση πολυκόπων λέμβων διαφόρων τύπων. 

4.2 Εξάσκηση στην κωπηλασία και διακυβέρνηση δίκοπου λέμβου. 

4.3 Ονοματολογία όλων των μερών μίας λέμβου. 

4.4 Ονοματολογία όλων των μερών της ιστιοφορίας μίας λέμβου (ιστός, στράλια, ιστία κ.λπ.). 

4.5 Διακυβέρνηση της λέμβου με ιστία και εκτέλεση χειρισμών αναστροφής και υποστροφής. 

4.6 Διακυβέρνηση της λέμβου με μηχανή και εκτέλεση ελέγχων καλής λειτουργίας με τη σωστή 
διαδικασία. 

5. ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 

5.1 Σχοινιά από φυσικές ίνες. Υλικά, που χρησιμοποιούνται συνήθως και ιδιότητές τους. Διάφοροι 
τρόποι πλοκής σχοινιών. (Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται και ο σπάγκος, το τρισίλιο, η 
ληγαδούρα κ.λπ.). 

5.2 Σχοινιά από συνθετικές ίνες. Υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως και ιδιότητές τους. 

5.3 Κατασκευή και χαρακτηριστικά των χαλύβδινων συρματόσχοινων. 

5.4 Χαρακτηριστικά των συνδυασμένων σχοινιών από σύρμα και ίνες και από φυσικές και 
συνθετικές ίνες. 

5.5 Φροντίδες για σχοινιά και συρματόσχοινα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: 

Αποθήκευση, Σωστή μέθοδος ντουκιαρίσματος, Άνοιγμα νέου κορκώματος, Μέθοδος λίπανσης 
συρματόσχοινων, Σωστή μέθοδος περάσματος συρματόσχοινων και σχοινιών από διαστίκια, 
Βερίνες, τρίψιμο και πολύ κλειστά μπεντένια. 

5.6 Κόμποι και δεσίματα που συνήθως χρησιμοποιούνται στα πλοία και παραδείγματα για τη 
σωστή χρήση τους. Ειδικότερα τα παρακάτω: 

Σταυρόκομποι, ακρόδεσμος (οκτώ), καρυδόκομποι με φανάρι, πρόσδεσος, ψαλιδιά, ξυλόδεσμος, 
καντηλίτσα, διπλή καντηλίτσα, ποδόδεσμος (τσακιστή) απλός και διπλός, σφενδόνη (μπέζα) 
στροφή με ημίδεσμο, στραγγαλόστροφος, απλός και διπλός γαϊδουρόκομπος. 

5.7 Διάφορα πατροναρίσματα και χρήση τους. 

5.8 Εκτέλεση πλατύδεσμου (ίσα ληγαδούρα) απλού, πλατύδεσμου διπλού και ψαλιδόδεσμου. 

5.9 Τοποθέτηση κατάλληλου μπότσου σε φυσικά και συνθετικά σχοινιά και σε συρματόσχοινα. 

5.10 Κατασκευή γάσας, γάσας στη μέση σχοινιού και αματισιών σε σχοινιά από φυσικές και 
τεχνητές ίνες. 

5.11 Κατασκευή γάσας και αματισιάς σε συρματόσχοινα με χρήση ενός περάσματος για 
σιγουράρισμα. 

5.12 Δέσιμο σχοινιού σε κοτσανέλο και περιπτώσεις χρησιμοποίησης καβαλικευτής βόλτας στο 
τέλος. 

5.13 Δέσιμο σχοινιού ή συρματόσχοινου σε δέστρες με τον σωστό τρόπο. 

5.14 Φίμωμα γάντζου ή κλειδιού. 

5.15 Προφυλάξεις ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται, όταν γίνονται χειρισμοί σχοινιών και 
συρματόσχοινων πρόσδεσης. 

5.16 Κατασκευή και μαρκάρισμα μιας κοινής βολίδας. Βόλισμα με την κοινή βολίδα και αναφορά 
των βολισμάτων. 

5.17 Αρματωσιά σκαλωσιάς για χρωματισμό και καντηλίτσας, με σωστή χρήση των σχοινιών και 
των παλάγκων. Προφυλάξεις ασφάλειας, που πρέπει να λαμβάνονται κατά την κατασκευή, το 
αρμάτωμα και τη χρήση σκαλωσιών και καντηλίτσας. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Α' δΤΘλΥ (2010 Α IIΠ ) ΡΓΙΝίΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Α06 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ I 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

6 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 90 ΘΕΩΡΙΑ 60 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 30 


Σκοπός - Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στα Α’, Β', Γ’ και Ε' 
εξάμηνα, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: 

α) Γνώση και ικανότητα προγραμματισμού ταξιδιού και εκτέλεση εργασιών ναυσιπλοΐας κάτω από 
όλες τις συνθήκες, με αποδεκτές μεθόδους υποτύπωσης ωκεάνιων οδών, λαμβάνοντας υπόψη π.χ. 
περιορισμένα ύδατα, μετεωρολογικές συνθήκες, συνθήκες πάγου, περιορισμένη ορατότητα, σχέδια 
διαχωρισμού θαλάσσιας κυκλοφορίας και περιοχές εκτεταμένων ρευμάτων και παλιρροιακών 
επιπτώσεων. 

β) Γνώση και ικανότητα τήρησης της πορείας και προσδιορισμού στίγματος του πλοίου με 
οποιοδήποτε τρόπο σε ακτοπλοΐα και ωκεανοπλόΐα (με αστρονομικές και γήινες παρατηρήσεις), 
γ) Γνώση των αρχών λειτουργίας των μαγνητικών πυξίδων και ικανότητα προσδιορισμού των 
σφαλμάτων αυτών και 
δ) βασικές αρχές Ναυτικής Γεωγραφίας. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Στις εφαρμογές στον χάρτη, η αναλογία διδάσκοντος/σπουδαστών θα πρέπει να 
είναι 1 προς 10 περίπου. Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται σε περιβάλλον 
προσομοίωσης και/ή με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων. Να αναφέρεται και η 
αγγλική ορολογία των όρων που χρησιμοποιούνται. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ Ιιεαά 
ρΐΌ|εεΙοτ), ΡΥΡ - Υίόεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, Προσομοιωτής - Η/Υ. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης 


Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

ΜΕΡΟΣ Α' ΝΑΥΤΙΛΙΑ 


1. Η ΓΗ 

1.1 Η Γη σαν σφαίρα. Γεωγραφικοί πόλοι, ισημερινός, μεσημβρινοί. 

1.2 Πλάτος, παράλληλοι πλάτους. Πρώτος μεσημβρινός, μήκος. 

1.3 Διαφορά πλάτους και διαφορά μήκους. 

1.4 Γήινο ελλειψοειδές. Ορισμοί της επιπλάτυνσης και τιμή της. 

1.5 Θαλάσσιο μίλι ($εα ιηίΐε). Διεθνές ναυτικό μίλι, στάδιο και κόμβος. 

2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

2.1 Αληθής βορράς, μαγνητικός βορράς και βορράς πυξίδας, αντίστοιχες πορείες. 

2.2 Απόλυτες και σχετικές διοπτεύσεις. 

2.3 Μετατροπή σχετικών διοπτεύσεων σε απόλυτες και αντίστροφα. 

3. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΒΑΘΟΥΣ 

3.1 Περιγραφή μαγνητικής πυξίδας (πολύ γενικά). 

3.2 Περιγραφή γυροσκοπικής πυξίδας και επαναληπτών (πολύ γενικά). 

3.3 Κοινή πρισματική διόπτρα. Περιγραφή και χρήση. 

3.4 Περιγραφή δρομομέτρων (πολύ γενικά). Πραγματική έννοια των ενδείξεων ταχύτητας και 
απόστασης που δείχνουν τα δρομόμετρα. 

3.5 Περιγραφή βυθόμετρων (πολύ γενικά). Ενδείξεις βυθομέτρων. Βάθος από την τρόπιδα και από 
την επιφάνεια. 
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4. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

4.1 Μαγνητική απόκλιση. Πηγές από τις οποίες μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με 
αυτήν. Υπολογισμός σύγχρονης απόκλισης. 

4.2 Μαγνητική παρεκτροπή που οφείλεται στα μαγνητικά υλικά που υπάρχουν στην κατασκευή του 
πλοίου. Μεταβολές που οφείλονται σε αλλαγή πορείας (και σε αλλαγή θέσης του πλοίου στην 
επιφάνεια της Γης). 

4.3 Πινακίδιο παρεκτροπών και πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτό. 

4.4 Προσδιορισμός της παραλλαγής όταν είναι γνωστή η απόκλιση και υπάρχει διαθέσιμο πινακίδιο 
παρεκτροπών. 

4.5 Μετατροπή αληθών διοπτεύσεων σε διοπτεύσεις πυξίδας και αντίστροφα. 

4.6 Μετατροπή της πορείας πυξίδας σε αληθή πορεία και αντίστροφα. 

4.7 Υπολογισμός της παραλλαγής και παρεκτροπής όταν είναι γνωστή η αληθής κατεύθυνση και η 
κατεύθυνση πυξίδας. (Διοπτεύσεις ή πορείες). 

4.8 Σύγκριση ενδείξεων δύο (2) μαγνητικών πυξίδων και προσδιορισμός παραλλαγής της μίας όταν 
είναι γνωστή ή παραλλαγή της άλλης. 

5. ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

5.1 Σκοπός. 

5.2 Φάροι - είδη φάρων - χαρακτηριστικά - τομείς. 

5.3 Ορισμοί της εμβέλειας των φάρων - παράγοντες που επηρεάζουν την εμβέλεια και την 
εμφάνιση των χαρακτηριστικών των φάρων. 

5.4 Υπολογισμός της εμβέλειας φάρου με διάφορες καταστάσεις ορατότητας. 

5.5 Φαρόπλοια. 

5.6 Σημαντήρες. Τύποι σημαντήρων. Αλεώρια. 

5.7 Αξιοπιστία πλωτών μέσων σήμανσης. 

5.8 Ηχητικά σήματα. Παράγοντες που επηρεάζουν την εμβέλειά τους. Αξιοπιστία. 

5.9 Γενικά περί συστημάτων σήμανσης. Σημαντήρες. Βασικές αρχές που τα διέπουν. 

5.10 Σύστημα ΙΑΓΑ. 

6. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

6.1 Φαροδείκτες. Χρήση των πληροφοριών που περιέχουν. 

6.2 Πλοηγοί (ΡΙΓΟΤ3). Χρήση των πληροφοριών που περιέχουν. 

7. ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 

7.1 Μερκατορική προβολή. 

7.2 Φυσική κλίμακα χάρτη. Κλίμακες πλάτους και μήκους. 

7.3 Κατηγορίες χαρτών ανάλογα με την κλίμακα. 

7.4 Σύμβολα και συντμήσεις (ιδιαίτερα, κίνδυνοι, φάροι, σημαντήρες, αλεώρια, ραδιοφάροι και 
άλλα βοηθήματα στη ναυτιλία). 

7.5 Διάφοροι τύποι ακτογραμμής, τοπογραφία του βυθού, βάθη και φύση του βυθού. Ισοβαθείς 
καμπύλες. 

7.6 Αναγνώριση διαύλων κυκλοφορίας και ζωνών διαχωρισμού. 

7.7 Έλεγχος και διατήρηση της ενημέρωσης του χάρτη. Αγγελίες και προαγγελίες προς τους 
ναυτιλομένους (χωρίς εκτέλεση διορθώσεων). 

8. ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΑ 

8.1 Στίγμα αναμέτρησης. Στίγμα κατ’ εκτίμηση. 

8.2 Έννοια της γραμμής θέσης και του στίγματος παρατήρησης. 

8.3 Γραμμές θέσης με διοπτεύσεις, ευθυγραμμίσεις, ισοβαθείς. 

8.4 Απόσταση εμφάνισης φάρου. 

8.5 Ζώνη αμφιβολίας γραμμής θέσης. Εύρος ζώνης αμφιβολίας για διάφορες τιμές πιθανού τυχαίου 
σφάλματος. Ευνοϊκές συνθήκες παρατήρησης για κάθε μία από τις γραμμές θέσης της παραγρ. 8.3. 
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8.6 Μεταφορά γραμμών θέσης. Επίδραση σφαλμάτων αναμέτρησης. 

9. ΧΡΟΝΟΣ 

9.1 Αναφορά στα βασικά είδη χρόνου. 

9.2 Αναφορά στην ώρα ζώνης, συμβατική ώρα, γραμμή αλλαγής ημερομηνίας. 

9.3 Αναφορά στα ναυτικά χρονόμετρα. 

10. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ 

10.1 Μέτρηση συντεταγμένων σημείου. Υποτύπωση σημείου σε γνωστές συντεταγμένες. 

10.2 Χάραξη πορείας μεταξύ δύο σημείων. Έλεγχος ασφαλείας. 

10.3 Μέτρηση απόστασης μεταξύ δύο σημείων. 

10.4 Υπολογισμός ταχύτητας μεταξύ δύο στιγμάτων. 

10.5 Χάραξη πορείας που διέρχεται σε δοσμένη απόσταση από σημείο. 

10.6 Υποτύπωση στίγματος αναμέτρησης στο χάρτη. Εύρεση πορείας και απόστασης που 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ δύο στιγμάτων. 

10.7 Αναγνώριση σημείων ακτής στον χάρτη. 

10.8 Υποτύπωση στιγμάτων με ταυτόχρονες παρατηρήσεις και αναγνώριση ευνοϊκών συνθηκών: 
α) Με δύο ή τρεις διοπτεύσεις. 

β) Με δύο ή τρεις αποστάσεις και 
γ) με συνδυασμό των (α) και (β). 

10.9 Προσδιορισμός ζώνης αμφιβολίας στιγμάτων, που έχουν προσδιοριστεί με δύο παρατηρήσεις. 

10.10 Πιθανότερο στίγμα σε περίπτωση τριών γραμμών θέσης, που δεν τέμνονται στο ίδιο σημείο. 
Περίπτωση σταθερού σφάλματος. 

10.11 Υποτύπωση στιγμάτων μεσολαβούντος πλου (μεταφορές δύο ή τριών γραμμών θέσης). 

10.12 Προϋπολογισμός ώρας εμφάνισης φάρου. 

10.13 Παραλλαγή με ευθυγράμμιση και με διόπτευση από γνωστό στίγμα. 

10.14 Εφαρμογή όλων των παραπάνω σε σύνθετα προβλήματα. 

11. ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΥΞΙΔΕΣ 

11.1 Λεπτομερής περιγραφή μαγνητικών πυξίδων. 

11.2 Αντιστάθμιση και ρύθμιση πυξίδων, λόγοι που την επιβάλλουν. Επηρεασμός της παρεκτροπής 
από το πλάτος. 

11.3 Σημασία της θέσης της πυξίδας. 

11.4 Ρύθμιση παρεκτροπής που προκαλείται από: 
α) Μόνιμο μαγνητισμό. 

β) Εξ επαγωγής μαγνητισμό του κατακόρυφου μαλακού σιδήρου και 
γ) εξ επαγωγής μαγνητισμό του συμμετρικού οριζόντιου μαλακού σιδήρου. 

11.5 Σφάλμα που οφείλεται στις κλίσεις. 

11.6 Αλληλεπίδραση διορθωτών. 

11.7 Παραλλαγή. Έλεγχος γραμμής πίστης. 

11.8 Σύγκριση ενδείξεων μαγνητικής και γυροσκοπικής πυξίδας και υπολογισμός σφαλμάτων της 
μίας, όταν είναι γνωστά τα σφάλματα της άλλης. 

11.9 Σχετική αξιοπιστία πυξίδων. Ανάγκη τακτικών συγκρίσεων μαγνητικής - γυροσκοπικής. 

ΜΕΡΟΣ Β ΝΑΥΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

1. Περί Γεωγραφίας. 

2. Στοιχεία Ωκεανογραφίας. 

3. Ήπειροι και Ωκεανοί. 

4. Θάλασσες - Πέλαγα - Νησιά. 

5. Λιμάνια. 

6 . Πλωτοί ποταμοί - Μεγάλες Λίμνες. 

7. Διώρυγες. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Α' 3Τ0\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΓΙΙΝΟΤΙΟΝ αρρ 

ΜΑΘΗΜΑ 

Α07 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

2 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΘΕΩΡΙΑ 30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα 
πρέπει να έχουν αποκτήσει: 

α) Γνώση των βασικών επιστημονικών οπτικών του αντικειμένου της «ναυτιλιακής ιστορίας»: 
οικονομική, τεχνολογική, κοινωνική, εργατική ναυτιλιακή ιστορία και ιστορία ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων. 

β) Γνώση της ιστορικής διαδρομής της ελληνικής ναυτιλίας από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη 
εποχή. 

γ) Γνώση των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής ναυτιλίας, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν ιστορικά, 
καθώς και εξειδικευμένη γνώση των συνιστωσών του ελληνικού επιτεύγματος της κατάκτησης, 
δηλαδή εξέχουσας θέσης στην παγκόσμια ναυτιλία. 

δ) Γνώση των σχέσεων, δεσμών, αλληλεπιδράσεων και συνεργειών μεταξύ της ελληνικής 
ναυτιλιακής ιστορίας και της κοινωνικής ιστορίας των «ναυτότοπων» της ελληνικής επικράτειας, 
και 

ε) γνώση της ιστορικής εξέλιξης της ένταξης των ελληνικών ναυτιλιακών δικτύων στο διεθνές 
οικονομικό σύστημα. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Να γίνεται επίδειξη σχετικών εγγράφων, χρήση διαδικτυακών πηγών, καθώς και 
χρήση παραδειγμάτων όπου αυτό είναι δυνατό. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ριχήεοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ Ιιεαά 
ρΐΌΐεεΙοι), ΡΥΡ - Υκίεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, Η/Υ, 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης 


Γ ραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Η ναυτιλιακή ιστορία ως επιστημονικό αντικείμενο. 

1.2 Οικονομική ναυτιλιακή ιστορία. 

1.3 Τεχνολογική ναυτιλιακή ιστορία. 

1.4 Κοινωνική ναυτιλιακή ιστορία. 

1.5 Εργατική ναυτιλιακή ιστορία. 

1.6 Ιστορία ναυτιλιακών επιχειρήσεων. 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

2.1 Αρχαϊκή και Κλασική εποχή. 

2.1.1 Η ναυτιλία στον ελληνικό χώρο της αρχαϊκής εποχής: Πελασγικός, Κυκλαδικός, 
Μινωικός και Μυκηναϊκός πολιτισμός. 

2.1.2 Η ελληνική ναυτιλιακή ισχύς στην αυγή της κλασικής εποχής και ο δεύτερος 
ελληνικός αποικισμός. 

2.1.3 Η ελληνική ναυτιλία της κλασικής εποχής. Τεχνολογία, οικονομία, εμπόριο και 
γεωπολιτική διάσταση. 

2.1.4 Η Αθηναϊκή ηγεμονία του θαλάσσιου εμπορίου. 

2.1.5 Η ανάδειξη της Μακεδονικής ισχύος. Η εκστρατεία του Αλεξάνδρου και ο πλους του 
Νεάρχου. 
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2.2 Ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή. 

2.2.1 Η ελληνική ναυτιλιακή ισχύς κατά την ελληνιστική εποχή. Τεχνολογία, οικονομία, 
εμπόριο και γεωπολιτική διάσταση. 

2.2.2 Η ναυτιλιακή ισχύς της Ρόδου και το κοινωνικό-οικονομικό της παράδειγμα. 

2.2.3 Η ένταξη της ελληνιστικής ναυτιλιακής ισχύος στο ρωμαϊκό γεωπολιτικό σύστημα 
ισορροπιών. 

2.2.4 Ο «Περίπλους της Ερυθράς Θαλάσσης» και το απόγειο της αρχαίας ελληνικής ναυτικής 
και ναυτιλιακής επέκτασης. 

2.3 Βυζαντινή περίοδος. 

2.3.1 Ο ρόλος του θαλάσσιου εμπορίου κατά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 
Τεχνολογία, οικονομία, εμπόριο και γεωπολιτική διάσταση. 

2.3.2 Ο «Νόμος Ροδίων Ναυτικός» και η σημασία της αρχαιοελληνικής ναυτιλιακής 
παράδοσης και επιρροής στην ανατολική Ρωμαϊκή νομοθεσία. 

2.3.3 Ακμή και παρακμή της βυζαντινής ναυτικής ισχύος. Σταυροφορίες. 

2.4 Ενετοκρατία και οθωμανική περίοδος. 

Οικονομικο-κοινωνικές και πολιτικές συνιστώσες της ναυτιλιακής ιστορίας των μέσων χρόνων. 

2.5 Οι νεότεροι χρόνοι. 

2.5.1 Ο 18 ος αιώνας και η αναγέννηση της ελληνικής ναυτιλιακής ισχύος. 

2.5.2 Ο 19 ος αιώνας και η ανάδειξη των ελληνικών ναυτιλιακών δικτύων. Η «Χιώτικη φάση». 
Η «Ιόνιος φάση». 

2.5.3 Μεταξύ δύο εποχών: «Από του ιστίου εις τον ατμόν». Περιπτώσεις επιτυχημένης τεχνο- 
οικονομικής μετεξέλιξης ναυτιλιακών επιχειρήσεων και παρακμής παραδοσιακών 
«ναυτότοπων». 

2.5.4 Το πρώτο μισό του 20 ου αιώνα: η περίοδος της «εξάπλωσης». Ο Πρώτος Παγκόσμιος 
Πόλεμος. Η καινοτόμος «αντικυκλική επενδυτική συμπεριφορά των Ελλήνων εφοπλιστών». 
2.5.5. Οι «Έλληνες του Λονδίνου» και η «Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας» 
(ΟτεεΤ δ1ιίρρίη§ Οο-ορεπιΙίοη ΟοηιηιίΙΙεε) του Λονδίνου. 

2.5.6 Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και οι επιπτώσεις του. Η εκ νέου αναγέννηση του 
ελληνόκτητου εμπορικού στόλου. Η εγγύηση του ελληνικού κράτους και τα εκατό 
«Λίμπερτυ». 

2.5.7 Οι μεταπολεμικές «σημαίες ευκαιρίας» και οι νέες επιχειρηματικές προκλήσεις. Η άνοδος 
της ελληνόκτητης εμπορικής ναυτιλίας στο επίπεδο της παγκόσμιας επιχειρηματικής δύναμης. 

2.5.8 Η ελληνική ναυτιλία στην αυγή του 21 ου αιώνα: η κατάκτηση της πρώτης θέσης στην 
κατάταξη ισχύος. Παγκοσμιοποιημένο οικονομικό, εργασιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον: 
προκλήσεις και προοπτικές. 

3. Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΗ Σ ΙΣΧΥΟΣ 

3.1 Ιστορική εξέλιξη των επιχειρηματικών πρακτικών των Ελλήνων πλοιοκτητών και εφοπλιστών. 

3.2 Οι ελληνικοί «ναυτότοποι» ως κοινωνικοί χώροι ανάδειξης της ναυτιλιακής 
επιχειρηματικότητας. 

3.3 Η ιστορική πορεία των ελληνικών ναυτιλιακών δικτύων. 

3.4 Το ελληνικό ναυτικό έθος και η συνέργεια ελληνικής πλοιοκτησίας και ελληνικού ναυτικού 
εργατικού δυναμικού. 

3.5 Οι προοπτικές της ελληνικής «ναυτοσύνης» στον 21° αιώνα. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α' δΤΘλν (2010 Α 111/1 ) ΡΕΓΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Α08 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

2 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

30 ΘΕΩΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 30 

Σκοπός - Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος στο πρώτο εξάμηνο, οι σπουδαστές θα 
πρέπει να έχουν κατανοήσει το έργο που επιτελείται στη γέφυρα και να σχηματίσουν μια πρώτη 
άποψη αναφορικά με τον σκοπό ύπαρξης του σχετικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επίσης θα 
αναφερθούν οι βασικές αρχές του συστήματος διαχείρισης γέφυρας. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Θα χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός προσομοίωσης και/ή άλλων αντίστοιχων 
μεθόδων, όπου με τις κατάλληλες εφαρμογές θα εμπεδώνονται οι γνώσεις και οι 
έννοιες, που έχουν αποκτηθεί μέχρι στιγμής. Να αναφέρεται και η αγγλική 
ορολογία των όρων που χρησιμοποιούνται. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ Ιιεεά 
ρπήεείοτ), ΟΔΌ - Υίόεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, Η/Υ, Προσομοιωτής. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις - Εφαρμογές 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α' 

δΤΟλν (2010 Α ΙΙΙ/1 ) ΡΓΙΝίΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Α09 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

2 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

30 

ΘΕΩΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 30 


Σκοπός - Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα 
πρέπει να έχουν αποκτήσει: 

Βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες γύρω από τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να χρησιμοποιούν τους Η/Υ, και κατ’ 
επέκταση τις νέες τεχνολογίες, στον εργασιακό τους χώρο. 

Πιο αναλυτικά, οι σπουδαστές θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικές με τη δομή των Η/Υ 
(υλικό - λογισμικό), τη χρήση διαφόρων εφαρμογών σε περιβάλλον λΥίικΙοινδ (λΥοπΙ, Εχοεί), τη 
χρήση του Ιηίεπιεί και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και διάφορες άλλες εφαρμογές 
επεξεργασίας φωτογραφιών, ήχου, βίντεο κ.λπ,. 


Τρόπος Διδασκαλίας 


Να γίνεται χρήση υπολογιστών και μέσω εφαρμογών να 
προσεγγίζονται οι διάφορες θεωρητικές ενότητες. Να αναφέρεται και 
η αγγλική ορολογία των όρων που χρησιμοποιούνται. 


Μέσα Διδασκαλίας 


Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης 


Γραπτές εξετάσεις υπό τύπο εφαρμογών στο εργαστήριο 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

1.1. Ιστορική αναδρομή. 

1.2. Γενιές υπολογιστών. 

1.3. Αναλογικά και ψηφιακά συστήματα υπολογιστών. 

1.4. Γενική δομή ψηφιακών Η/Υ. 

1.5. Διάκριση υλικού (ΕακΕνατε) και λογισμικού (δοίΑνατε). 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ \ΥΙΝϋΟ\Υ8 

2.1 λΥίικΙοινδ - περιγραφή, διαχείριση περιφερειακών μέσων, αρχεία (ονομασία, διαχείριση, 
δημιουρ-γία, αντιγραφή, μεταφορά, μετονομασία, διαγραφή, κ.λ.π.) - Συστήματα αρχείων 
ΕΑΤ32 και ΝΤΕ8, φάκελοι (ίοΐάετδ), εργασίες σε αυτά, δημιουργία, διαγραφή κ.λ.π. - Εγγραφή 
δεδομένων σε οπτικά μέσα (Οϋδ, Ονϋδ) και σε φορητά μέσα αποθήκευσης (ΟαδΕ άπνεδ, 
εξωτερικοί σκληροί δίσκοι) - Ομάδες εφαρμογών, εκκίνηση εφαρμογής, τυπικές επιλογές. 

3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) 

3.1 Πλοήγηση στον Παγκόσμιο ιστό (χρήση προγραμμάτων πλοήγησης, δομή ιστοσελίδων, 
αναζήτηση πληροφοριών, σελίδες ναυτιλιακού ενδιαφέροντος). 

3.2 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (δημιουργία λογαριασμού, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ναυτιλία, πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα). 

3.3 Περιβάλλοντα από απόσταση εκπαίδευσης: ΑΕΝ ε-ΟΙαδδ (δημιουργία λογαριασμού, εγγρα-φή, 
χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του περιβάλλοντος στην εκπ. διαδικασία) 

3.4 Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο (ιοί, ινοπτίδ, δργνν&Γβ, επιθέσεις από ΕαοΕετδ, ανεπιθύμητη ηλεκτρονική 
αλληλογραφία, ρΕίδ1ιίη§) και προστασία (ωιΐίνίηΐδ, αηίίδργννω-ε, Ώτενναΐΐ). 

3.5 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 
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4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ \ΥΙΝΓΗ)\Υ8 

4.1 Επεξεργασία κειμένου - Χρήση εμπορικών επεξεργαστών κειμένου: Μ8 λΥοπΙ, Ορεπ ΟΓΠεε 
λΥπίε, κ.λπ. (σύντομη παρουσίαση) - Βασικές λειτουργίες 

4.2 Λογιστικά φύλλα - Χρήση εμπορικών λογιστικών φύλλων: Μ8 ΕχειΊ, Ορεη ΟΓΠεε (ΗιΙε κ.λπ. 
(σύντομη παρουσίαση) - Βασικές λειτουργίες. 

4.3 Εφαρμογές - Ασκήσεις για πρακτική άσκηση των σπουδαστών: 

4.3.1 Δημιουργία αρχείων λΥοπΙ σχετικών με το επάγγελμά τους (όπως πχ: Ημερολόγιο 
εργασιών -γεγονότων, Βιογραφικό Σημείωμα, Αίτηση...) 

4.3.2 Δημιουργία αρχείων Εχεεί σχετικών με την καθημερινή ζωή και το επάγγελμα των 
σπουδαστών 

• Πίνακες Δεδομένων με πλήρη διαμόρφωση 

• Βασικές συναρτήσεις: (Στατιστικής, Λογικής, Ημερομηνίας & Ώρας, Μαθηματικών & 
Τριγωνομετρίας, Κειμένου) 

• Βασικά γραφήματα: 2Ό & 3ϋ. 
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Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 


α/α 

δτ<:\ν 

ίοί 

Β ΕΞΑΜΗΝΟ 
Μαθήματα 

Ώρες ανά εξάμηνο 

Ώρες/ 

εβδομάδα 

Σύνολο 

ωρών 

Θεωρία 

Εφαρμογές 

1 . 

£φρ 

Μαθηματικά II 

45 


3 

45 

2 . 

αρρ 

Φυσική II 

30 

15 

3 

45 

3. 

αρρ 

Ναυτικά Αγγλικά II 

45 


3 

45 

4. 

1 

Ναυτική Τέχνη II 

45 


3 

45 

5. 

1 

Ναυτιλία II 

60 

45 

7 

105 

6 . 

1 

Ναυτικές Επικοινωνίες 1 

15 

30 

3 

45 

7. 

1 

Μετεωρολογία 1 

45 


3 

45 

8 . 

1 

Ναυπηγία - Σχέδιο 

Ναυπηγία 

Σχέδιο 

45 

30 

5 

75 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 

450 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Β 8ΤΟΨ (2010 ΑΙΙΙ/1) ΕίΙΝΟΤΙΟΝ ιιμμ 

ΜΑΘΗΜΑ 

Β01 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στα Α', Β', Γ' 
εξάμηνα, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: 
α) Γνώσεις διανυσματικού λογισμού. 

β) Γνώσεις που αφορούν στις βασικές ιδιότητες των λογαρίθμων, 
γ) Γνώσεις σφαιρικής τριγωνομετρίας, 
δ) Γνώσεις αναλυτικής γεωμετρίας. 

ε) Βασικές γνώσεις συναρτήσεων και μελέτης γραφημάτων, 
στ) Γνώσεις ολοκληρωμάτων και εφαρμογών αυτών, 
ζ) Γνώσεις στατιστικής και 

η) γνώσεις επίλυσης γραμμικών συστημάτων, με τις οποίες θα υποβοηθούνται και στην 
κατανόηση άλλων μαθημάτων της ειδικότητάς τους. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Χρήση πινάκων, καθώς και οπτικών βοηθημάτων, όπου αυτό είναι δυνατό και 
απαραίτητο. Οι εφαρμογές να βασίζονται στην επίλυση ναυτικών - 
ναυτιλιακών προβλημάτων. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαΐα ριτήεείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαά ριχήεείοτ), ϋ\Έ) - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, ηλεκτρονικός 
υπολογιστής. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

1.1 Ορισμός συναρτήσεως. Γραφική παράσταση συναρτήσεως. Σύνθεση δύο συναρτήσεων. 
Αντίστροφες συναρτήσεις. Βασικές στοιχειώδεις συναρτήσεις. 

1.2 Όρια συναρτήσεων. 

1.3 Συνέχεια συναρτήσεων. 

1.4 Σύγκριση συναρτήσεων, που έχουν όριο μηδέν (απειροστά). 

2. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 

2.1 Έννοια της παραγώγου. 

2.2 Παράγωγοι των κυριοτέρων συναρτήσεων. 

2.3 Παράγωγος σύνθετης συναρτήσεως. 

2.4 Κανόνες παραγώγισης. 

2.5 Παράγωγοι ανωτέρων τάξεων. 

3. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤ Η ΣΕΩΝ 

3.1 Θεωρήματα μέσης τιμής. 

3.2 Κανόνας ϋΕ Γ’ Η03ΡΙΤΑΓ. 

3.3 Καμπυλότητα. 

3.4 Ακτίνα καμπυλότητας - Κέντρο καμπυλότητας. 
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4. ΟΛΟΚ ΛΗΡ ΩΜΑΤΑ 

4.1 Παράγουσα και αόριστο ολοκλήρωμα. 

4.2 Πίνακας ολοκληρωμάτων. 

4.3 Μέθοδοι ολοκληρώσεως. 

4.4 Ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων. 

4.5 Ολοκλήρωση τριγωνομετρικών συναρτήσεων. 

4.6 Ορισμός ορισμένων ολοκληρωμάτων. 

4.7 Βασικές ιδιότητες και μέθοδοι ολοκληρώσεως των ορισμένων ολοκληρωμάτων. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Β' 8ΤΟΨ(2010 ΑΙΙΙ/1) ΕΙΙΝΟΤΙΟΝ ίΐρρ 

ΜΑΘΗΜΑ 

Β02 

ΦΥΣΙΚΗ II 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 ΘΕΩΡΙΑ 30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 15 


Σκοπός - Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στα Α', Β', Γ' 
εξάμηνα, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: 
α) Γνώσεις που αφορούν στις βασικές ιδιότητες της ύλης, 
β) Γνώσεις κινηματικής, δυναμικής και στατικής. 

γ) Βασικές γνώσεις σχετικές με τις διατάξεις ενίσχυσης - εκπομπής - λήψης. 

δ) Γνώσεις πάνω στα ηλεκτρικά φορτία και τα ρεύματα. 

ε) Γνώσεις σχετικές με τις ταλαντώσεις και τις ηλεκτρικές ταλαντώσεις. 

στ) Γνώσεις γεωμετρικής οπτικής. 

ζ) Γνώσεις υδροστατικής και υδροδυναμικής, και 

η) γνώσεις σχετικές με τη θερμότητα. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Να γίνεται χρήση οπτικών βοηθημάτων, καθώς και εργαστηριακού 
εξοπλισμού, όπου αυτό είναι δυνατό και απαραίτητο. Οι εφαρμογές να 
βασίζονται στην επίλυση ναυτικών - ναυτιλιακών προβλημάτων. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαίε ρτο)εοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαά ρπήεοΐοτ), Ονϋ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, ηλεκτρονικός 
υπολογιστής. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 


1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ 

1.1 Νόμος του Οουΐοηιό. Ιδιότητες ηλεκτρικού φορτίου. 

1.2 Ηλεκτροστατικό πεδίο. Ένταση, δυναμικές γραμμές, δυναμικό και διαφορά δυναμικού. 

1.3 Χαρακτηρισμός υλικών ως προς την αγωγιμότητά τους στα ηλεκτρικά φορτία. 

Ηλεκτρικές εκκενώσεις. 

1.4 Δημιουργία ηλεκτρικών φορτίων κατά την κίνηση υλικών σωμάτων σε πεδία ροής υγρών μέσα 
σε αγωγούς και μέσα σε ηλεκτρισμένο περιβάλλον. 

1.5 Νόμος του Οαιΐδδ. Ηλεκτρική ροή. 

2. ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 

2.1 Ηλεκτρικό ρεύμα. Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος, πυκνότητα ρεύματος. 

2.2 Αντίσταση και αγωγιμότητα αγωγού. Νόμος του ΟΙιτη. 

2.3 Χωρητικότητα αγωγού. Πυκνωτές. 

2.4 Συνδεσμολογίες αντιστατών και πυκνωτών. 

2.5 Ηλεκτρεγερτική δύναμη πηγής και συνδεσμολογία ηλεκτρικών πηγών. 

2.6 Ηλεκτρικό κύκλωμα και τεχνικές επίλυσης κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος. 

2.7 Ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος και ο Νόμος του Ιουΐε. 

2.8 Ισχύς ηλεκτρικής πηγής και ισχύς καταναλωτικής συσκευής. 

2.9 Ηλεκτρόλυση και καθοδική προστασία. 

3. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Π ΕΔΙΟ 

3.1 Μαγνητικό πεδίο φυσικού μαγνήτη. 

3.2 Γήινο μαγνητικό πεδίο. Νόμος Βίοί-δανατΙ. 

3.3 Μαγνητικό πεδία ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού, κυκλικού και σωληνοειδούς αγωγού. 
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3.4 Δύναμη Εερίεεε και δύναμη ΕοτεπΙζ. 

4. ΕΠΑΓΩΓΗ 

4.1 Μαγνητική ροή. 

4.2 Πειράματα και διατυπώσεις Ρατεδαγ στο φαινόμενο της επαγωγής. Νόμος της επαγωγής. 
Αμοιβαία επαγωγή και αυτεπαγωγή. Κανόνας του Εεηζ. 

4.3 Αρχή λειτουργίας του μετασχηματιστή και λόγος μετασχηματισμού. 

5. ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ 

5.1 Παραγωγή αρμονικής εναλλασσόμενης τάσης. 

5.2 Ενεργές τιμές τάσης και έντασης. 

5.3 Διανυσματικά διαγράμματα. 

5.4 Εμπέδηση αντιστάτη, πυκνωτή και πηνίου στο εναλλασσόμενο ρεύμα. 

5.5 Ισχύς και ενέργεια στο εναλλασσόμενο ρεύμα. 

5.6 Το φαινόμενο του συντονισμού σε κύκλωμα Κ. - Ε - Ο. 

5.7 Η χρησιμότητα του τριφασικού ρεύματος. Σύνδεση κατά αστέρα και κατά τρίγωνο. Πολική και 
φασική τάση. 

5.8 Μέση ισχύς - άεργος ισχύς - φαινόμενη ισχύς. Τρίγωνο ισχύος. 

6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ 

6.1 Αρμονικές, φθίνουσες και εξαναγκασμένες ηλεκτρικές ταλαντώσεις και φαινόμενο 
συντονισμού. 

6.2 Παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. 

6.3 Μετάδοση και λήψη σημάτων με ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Διαμόρφωση ΑΜ, ΓΜ. 

6.4 Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Χαρακτηριστικά ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ως 
προς τον τρόπο μετάδοσής τους στον αέρα και στο κενό. Παράγοντες που επιδρούν στην πορεία 
και ταχύτητα διάδοσής τους. 

6.5 Συντονισμός κυκλωμάτων. Επιπτώσεις στη μετάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. 

6.6 Ενίσχυση και απόσβεση σήματος - Επιπτώσεις στην επίγεια - δορυφορική και ενσύρματο 
τηλεπικοινωνία. 

6.7 Αρχές λειτουργίας τάΛάϊ. 

6.8 Ανάκλαση, ολική εσωτερική ανάκλαση, διάθλαση, πόλωση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. 
Νόμος δηεΐΐ. Φαινόμενο σκεδασμού. 

7. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ 

7.1 Έννοια της φωτεινής ακτίνας. Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. Ταχύτητα διαδόσεως. Σκιά. 
Σκιές ουράνιων σωμάτων (εκλείψεις). 

7.2 Ανάκλαση φωτός. Διάχυση φωτός. 

7.3 Διάθλαση φωτός. Νόμος δπείΐ. Δείκτης διαθλάσεως σώματος σε σχέση με την πυκνότητα του 
μέσου μετάδοσης και την ταχύτητα της φωτεινής ακτίνας. 

7.4 Σχεδίαση. Ολική ανάκλαση. 

7.5 Πρίσματα. Πρίσματα ολικής ανάκλασης. Ανάλυση του φωτός. 
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8. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

8.1 Νόμος του Οοιιΐοπιό ως τρόπος προσδιορισμού της υπάρξεως ηλεκτρικών φορτίων. Μονάδα 
ηλεκτρικού φορτίου. 

8.2 Ηλεκτρικό πεδίο, ένταση και μονάδες μέτρησής του. Ορισμός της δυναμικής γραμμής στον 
χώρο. 

8.3 Έννοιες του δυναμικού και διαφοράς δυναμικού. Μονάδες μέτρησης. Σχέση έντασης - 
δυναμικού - έργου - φορτίου ηλεκτρικού πεδίου. 

8.4 Αντίσταση αγωγού. Αγωγιμότητα αγωγού, Νόμος του Οΐιηι. 

8.5 Χωρητικότητα αγωγού και υπολογισμός της. Πυκνωτής. Υπολογισμός χωρητικότητας πυκνωτή. 
Πυκνωτής σε συνεχές κύκλωμα. 

8.6 Ηλεκτρονικό κύκλωμα, Νόμος Κίτοΐιοίϊ', προσδιορισμός του βρόγχου και του κόμβου. 

8.7 Παράλληλη και εν σειρά σύνδεση αντιστάσεων και πυκνωτών. Σύγκριση των συνδέσεων. 

8.8 Ηλεκτρεγερτική δύναμη πηγής και διαφορά από τη διαφορά δυναμικού στα άκρα της πηγής. 

8.9 Εσωτερική αντίσταση ηλεκτρικής πηγής. Συνδεσμολογία σε σειρά και παράλληλα πηγών 
συνεχούς ρεύματος. 

8.10 Ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος, Νόμος του Ιοιιΐο, ισχύς ηλεκτρικής πηγής. 

8.11 Εναλλασσόμενο ρεύμα, πλάτος της τάσης, πλάτος έντασης, ενεργός τάση-ένταση, 
διανυσματικά διαγράμματα. 

8.12 Ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Β 8ΤΟΨ (2010 Α ΠΙ/1) Εί/ΝΟΤΙΟΝ αρρ 

ΜΑΘΗΜΑ 

Β03 

ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ II 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος και στα έξι (6) 
διδακτικά εξάμηνα, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση χειρισμού της 
Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της Διεθνούς 
Σύμβασης 3ΤΟ\ν 1978, όπως τροποποιήθηκε, ώστε να επιτρέπει στον αξιωματικό γέφυρας να 
χρησιμοποιεί χάρτες και άλλες ναυτικές εκδόσεις, να κατανοεί μετεωρολογικές πληροφορίες και 
μηνύματα που αφορούν στην ασφάλεια 

και στη λειτουργία του πλοίου, στην επικοινωνία με άλλα πλοία και παράκτιους σταθμούς, 
καθώς επίσης και στην εκτέλεση των καθηκόντων του αξιωματικού σε πολύ - 
εθνικά πληρώματα, περιλαμβανομένης της ικανότητας χρήσης και κατανόησης των 
Τυποποιημένων Ναυτικών Φράσεων Επικοινωνίας (ΙΜΟ 3ΜΟΡ) του ΙΜΟ. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Να χρησιμοποιούνται ηχητικά και οπτικοακουστικά βοηθήματα, όπου είναι 
δυνατόν και η διδασκαλία της ύλης να προσομοιώνει επικοινωνιακές ανάγκες 
που αναμένεται να κληθούν να αντιμετωπίσουν οι αξιωματικοί γέφυρας. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ριχήεοΐοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιειΐ(1 ρτο)εείοτ), ΡΥΡ - Υκίεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης 


Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

• υπάετείαικί εοπιιιιαηιΐε ίη ειηετ§εηεγ είίααίίοηε οη βοατά. 

• Οεεεπόε εατμο Ιιαηάΐίημ, ηηαηίίίίεε από εηρρίίεε. 

• ΟοιηριιΐΌ νεεεεί άείαίΐε; άεεεηόε εηαίριηεηί. 

• υηάετείαηεΐ τηεΐεοτοΐοβίεαΐ εοηάίίίοηε/ ίοτεεαείε/ ΝΑνΤΕΧ αόότενίαίίοηε/ ΟΟΕΚΕΟε ΙίμΙη, 
εΐιαρε από εοαηά είμηαΐε. 

• Κεροτί ρακί νογα§εε αηά ραεεαμε ρΐαηε/ αηδετείαικί άεοΕ 1ο§ όοοΕ εηίτίεε. 

ΙΜΟ 8ΜΟΡ: «ΙΜΟ Τυποποιημένες Ναυτικές Φράσεις Επικοινωνίας» 

- ϋίείτεεε Οοιηιηαηίεαίίοηε - Α1/1. 

- Μεεεαμε ΜατΕετε - Α1/6. 

- Οατμο I ΙαικΙΙίημ - Β3. 

- Βτίείϊημ οη ηανίμαίίοηαΐ είδε αηά εηυίρηιεηί εΐαίηε — Β1/1.3. 

- ΒποΠημ οη ιηείεοιοΙομίεαΙ εοηάίίίοηε - Β1/1.5. 

- 8αΓείγ οοιηιηαηίεαίίοηε οη ηιείεοτοίομίοαΐ αηά 1ιγ<ΙΐΌΐθ£ίοα1 οοηάίίίοηε - Α1/3.1. 

- Ρίΐοί οη ίΐιε Βπόμε - Α2/3. 

- Ρίΐεεεημει Οατε - Β4. 
δΙΜΙΙΕΑΤΕϋ ΡΡΑΟΤΙΟΕ ΙΝ: 

• ΟηόοαπΙ οοιηιηαηίεαίίοηε αείημ εΐιοτί οοηιιηαηάε ίη ειηετ§εηογ είίααίίοηε. 

• Εχίετηαΐ ίΐίεΐιεεε εοιηηιιιηίεαίίοηε ιεμαιχίίημ Είτε / εχρίοείοη / αόαηεΐοη εΐιίρ. 

• Οίνίη» ίηείηιείίοηε ίη ειπειμειιεν είίααίίοηε (ιηαιι ονειίιοαιχΐ, εηοΐοεεά εραεε εη1τγ 

αοοίάεηίε). 

• ΕχοΕαημίημ ίηΕοηηαίίοη αόοαί Ιοαάίημ εαραείίίεε αηό ηααηίίίίεε. 

• ΜαΕίημ αη ίηνεηίοτγ οη Γοοά εαρρίίεε οη όοατά. 

• Αηεινετίημ Ρίΐοί’ε ηαεείίοηε τεμαπίίημ ηιαηοεανπημ, άταΕί, ταδατ. 

• ΕΓείημ ιηαΐίί-ινοπίε νετόε Εοτ ιηεοΕαηίοαΙ ορεταίίοηε. 

• Ριχκΐυείημ ΡΑ αηηοηηεειηεηίε ιομαιχίιημ Ραεεεημει Οατε ίη αη ειηοΐ'μεηεν. 

• 17ηχίετεΐαπείΐ ηις νΗΕ ινεαίΐιεί' ΓοιεεαεΙε. 

• Οεεοπόίημ ίΐιε είαμεε οί α εεα ραεεαμε οτα11γ. 

• ΡεροιΊίημ ίηεκίεηίε Γιοιη α ραεί νοναμε. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Β' 8ΤΟΨ (2010 ΑΙΙΙ/1) ΕΙΙΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Β04 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ II 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα 
πρέπει να έχουν αποκτήσει: 

α) Γνώση για τα σχοινιά/συρματόσχοινα, τα διάφορα συστήματα ανυψώσεως βαρών 
(φορτωτήρες - γερανοί - γερανογέφυρες), τα διάφορα συστήματα κάλυψης των στομίων των 
κυτών, τις άγκυρες και τους εργάτες άγκυρας. 

β) Γνώση για τις απαιτούμενες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη διάρκεια 
των εργασιών φορτοεκφόρτωσης, καθώς επίσης και σε διάφορες άλλες λειτουργίες επί του 
πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω» και 
γ) γνώση για τις διαδικασίες πρόσδεσης του πλοίου. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Διαλέξεις, προβολή διαφανειών, επίδειξη προτύπων, επισκέψεις σε πλοία και 
ναυπηγεία βοηθούν στην εμπέδωση των γνώσεων και στην καλύτερη 
κατανόηση του αντικειμένου. Να αναφέρεται και η αγγλική ορολογία των 
όρων που χρησιμοποιούνται. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ριχήεοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαά ριτήεείοτ), Ονϋ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, ηλεκτρονικός 
υπολογιστής. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 

1.1 Αντοχή σχοινιών και συρματόσχοινων: Τάση θραύσης, φορτίο δοκιμής, ασφαλές φορτίο 
εργασίας, συντελεστής εκμετάλλευσης ή ασφάλειας. 

1.2 Πιστοποιητικά σχοινιών και συρματόσχοινων, περιεχόμενες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά σχοινιών και συρματόσχοινων που αναφέρονται στην παράγρ. 1.1. 

1.3 Χρήση πινάκων των κατασκευαστών ή εμπειρικών τύπων για τον υπολογισμό των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγρ. 1.2. 

1.4 Έλεγχος σχοινιών και συρματόσχοινων για διαπίστωση της κατάστασής τους. Χαρακτηριστικά 
σημεία φθοράς και απώλειας αντοχής. 

1.5 Γενικές προφυλάξεις για την αποφυγή φθοράς. 

2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΒΑΡΩΝ 

2.1 Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα συστήματα ανύψωσης βαρών (κλειδιά, γάντζοι, 
εντατήρες κ.λπ.). Ασφαλές φορτίο εργασίας, σήμανση, πιστοποιητικά. 

2.2 Τροχίλοι απλοί και πολλαπλοί. Περιγραφή και ονοματολογία. Ασφαλές φορτίο εργασίας, 
σήμανση, πιστοποιητικά. Επιθεώρηση τροχίλου. 

2.3 Σύσπαστα και πολύσπαστα. Υπολογισμός του κέρδους από τη χρήση συσπάστων και μεγέθους 
δυνάμεων, που ενεργούν στον άξονα και στο σύστημα άρτησης. Σημασία της καλής λίπανσης. 

2.4 Διαφορικά σύσπαστα. Κέρδος από τη χρήση τους. 

2.5 Αρτάνες ανακρέμασης (σαμπάνια) - διάφοροι τύποι. Ασφαλές φορτίο εργασίας, σήμανση. 

2.6 Σωστοί τρόποι σαμπανιαρίσματος των κυριότερων φορτίων. Κίνδυνοι από το κακό 
σαμπανιάρισμα. 

2.7 Επωτίδες σωσιβίων λέμβων και σχεδιών. Περιγραφή, τρόπος λειτουργίας, μέτρα ασφάλειας, 
συντήρηση. Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα κάθε τύπου. 
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3. ΦΟΡΤΩΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΙ 

3.1 Λεπτομερής περιγραφική ανάπτυξη του μονού φορτωτήρα και του εξαρτισμού του 
(μονόμπιγο). 

3.2 Μέθοδοι χρήσης μονού φορτωτήρα. 

3.3 Αρμάτωμα φορτωτήρων για να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό (υηίοιι Ρατεΐιαεε). Προορισμός 
και χρήση ενισχυτών ολκών (ρεφόρτσων). 

3.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης φορτωτήρων σε συνδυασμό, σε σχέση με τη 
χρήση ενός μόνο φορτωτήρα. 

3.5 Κατασκευή διαγραμμάτων ανάλυσης δυνάμεων για να δειχθούν οι τάσεις που αναπτύσσονται 
στους τροχίλους της κεφαλής και της βάσης του φορτωτήρα, η τάση στον ορθωτήρα (ποδάρι), η 
τάση στα ξάρτια και ώση στον κορμό του φορτωτήρα. 

3.6 Υπολογισμός των δυνάμεων που αναγράφονται στην 3.5 για διάφορες καταστάσεις και τρόπους 
εξαρτισμού. 

3.7 Περιορισμός του ασφαλούς φορτίου εργασίας, όταν μειώνεται η γωνία του φορτωτήρα προς το 
οριζόντιο επίπεδο. 

3.8 Ανάλυση των δυνάμεων που δρουν στους επάρτες δύο συνδυασμένων φορτωτήρων. 

3.9 Λόγοι που επιβάλλουν: η γωνία μεταξύ των επαρτών να μην υπερβαίνει τις 120°. 

3.10 Περιγραφή γερανών που χρησιμοποιούνται στα πλοία. 

3.11 Διατάξεις περιστροφής των γερανών. 

3.12 Διατάξεις οριζόντιας μετατόπισης των γερανών. 

3.13 Χρήση των χειριστηρίων των γερανών. 

3.14 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των γερανών σε σχέση με τη χρήση φορτωτήρων σε 
συνδυασμό. 

3.15 Χρήση βαρούλκων στο μονό και στο διπλό. 

3.16 Περιγραφή και λειτουργία φορτωτήρων ανύψωσης μεγάλων βαρών. 

α) Παραδοσιακός τύπος, 
β) Ηαΐΐεη. 
γ) ναΐΐε. 
δ) ΤΙιοπίδοη. 
ε) δίιιεΙεΕεη. 

3.17 Σύγκριση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των φορτωτήρων της 3.16. 

4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 

4.1 Συνήθεις διατάξεις πρόσδεσης. 

4.2 Χρήση πλωριών και πρυμνιών κάβων, κουτουκιών και πλαγιοδετών (δρπη^ε). 

4.3 Επίδραση του καθενός στους χειρισμούς. Ανάλυση των δυνάμεων που αναπτύσσονται. 

4.4 Κίνδυνοι που περικλείονται στον χειρισμό σχοινιών και συρματόσχοινων πρόσδεσης. Σωστοί 
τρόποι εργασίας. 

4.5 Σημασία της σωστής συντήρησης διαστικιών, καρουλιών, τυμπάνων, εργατών (βιντσιών) κ.λπ.. 

4.6 Πρόσδεση ρυμουλκού (διάφορα συστήματα) κίνδυνοι κατά την πρόσδεση και την 
αποδέσμευση. 

4.7 Κίνδυνοι για το προσωπικό και το ρυμουλκό κατά τη ρυμούλκηση. 
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5. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΥΤΩΝ 

5.1 Κάλυψη κυτών με μπουκαπόρτες και μουσαμάδες. 

5.2 Διάφοροι τύποι χαλύβδινων καλυμμάτων κυτών. 

5.3 Μέθοδοι για το κλείσιμο ηλεκτροκίνητων καλυμμάτων κυτών. 

5.4 Διάφοροι τύποι υδραυλικών καλυμμάτων κυτών. 

5.5 Ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται με τα υδραυλικά καλύμματα κυτών π.χ. 
αποφυγή διαρροής λαδιού. 

5.6 Διάφοροι τύποι καλυμμάτων τύπου ΡΟΝΤΟΟΝ. 

5.7 Μέθοδοι κλεισίματος κυτών με καλύμματα τύπου ΡΟΝΤΟΟΝ, στεγανότητα. 

5.8 Προφυλάξεις κατά τις εργασίες ανοίγματος και κλεισίματος κυτών. 

6. ΑΓΚΥΡΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

6.1 Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά αγκυρών, αλυσίδων και αγκυλίων (κλειδιών). Πιστοποιητικά. 

6.2 Συνήθεις μέθοδοι σήμανσης της αλυσίδας της άγκυρας. 

6.3 Τρόπος αναφοράς του μήκους της αλυσίδας που έχει ποντιστεί. 

6.4 Χειρισμοί αγκυρών και σχετική ορολογία. 

6.5 Περιγραφή και χρήση συστημάτων εξασφάλισης της άγκυρας «εν πλω». 

6.6 Μέθοδοι σφραγίσματος των όκιων του στρίτσου. 

6.7 Μέθοδοι ασφαλούς χειρισμού της αλυσίδας στο κατάστρωμα και σε στρίτσια που δεν είναι 
αυτοστοιβαζόμενα. 

6.8 Προφυλάξεις ασφαλείας κατά την αγκυροβολιά και τους χειρισμούς του βαρούλκου άγκυρας. 

6.9 Μέθοδοι στερέωσης της άκρης της αλυσίδας στο φρεάτιο της αλυσίδας. Τρόπος καθαρισμού 
και εξάντληση του φρεατίου της αλυσίδας. Επιπτώσεις που έχει στη διαγωγή του πλοίου (α) η 
ποσότητα αλυσίδας (β) η κατάκλυση του φρεατίου με νερό. 

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 

7.1 Λεπτομερής ανάπτυξη των συντελεστών που επηρεάζουν την ασφάλεια στις θέσεις εργασίας. 

7.2 Συντήρηση του εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης. Κατάλογος ελέγχου ((3ΗΕΟΚ ΕΙ8Τ). 

7.3 Επιθεωρήσεις εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης. Κριτήρια εξακρίβωσης ασφαλούς κατάστασης. 

7.4 Νόημα των σχετικών τμημάτων της έκδοσης: Πρόληψη ατυχημάτων επί των πλοίων «εν πλω» 
και «εν όρμω». 

7.5 Προφυλάξεις που πρέπει να τηρούνται κατά την είσοδο και την εργασία σε κύτη, δεξαμενές και 
άλλους κλειστούς χώρους (φορτηγά πλοία). 

7.6 Γενικά προφυλακτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται πριν και κατά τη διάρκεια των 
εργασιών ενός βαρούλκου είτε χρησιμοποιείται για χειρισμούς φορτίου είτε για προσόρμηση. 

7.7 Βιβλίο εξαρτισμού φορτοεκφόρτωσης (ΟΑΚΟΟ ΟΕΑΚ ΒΟΟΚ). Περιεχόμενες πληροφορίες 
(Γενικά). 

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

8.1 Γενικές αρχές- σημασία της νοικοκυροσύνης. Καθήκοντα και ευθύνες αξιωματικών, 
υπαξιωματικών και κατώτερων ναυτικών. Είδη προστατευτικού εξοπλισμού (γενικά). 

8.2 Σήκωμα και μεταφορά βαρών. 

8.3 Ασφαλής επιβίβαση και αποβίβαση από το πλοίο. 

8.4 Γενικές εργασίες καταστρώματος (σφυροκοπανισμός, χρωματισμός κ.λπ.). 

8.5 Εργασία ψηλά στο εξωτερικό μέρος του πλοίου, σε σκαλωσιές ή επικίνδυνες θέσεις. 

8.6 Ηλεκτρικός εξοπλισμός. Φορητοί αγωγοί, φορητά φώτα, ηλεκτρικά εργαλεία και άλλα είδη 
φορητού εξοπλισμού. Συσσωρευτές και διαμερίσματα συσσωρευτών. 

8.7 Ασφάλεια στους χώρους ενδιαίτησης. 

8.8 Εφαρμογή συστήματος αδειών εργασίας στα πλοία. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Β' 8ΤΟΨ (2010 ΑΙΙΙ/1) ΕίΙΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Β05 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ II 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

7 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 105 ΘΕΩΡΙΑ 60 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 45 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στα Α', Β’, Γ’ και Ε' εξάμηνα, οι 
σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: 

α) Γνώση και ικανότητα προγραμματισμού ταξιδιού και εκτέλεση εργασιών ναυσιπλοΐας κάτω 
από όλες τις συνθήκες με αποδεκτές μεθόδους υποτύπωσης ωκεάνιων οδών, λαμβάνοντας 
υπόψη, για παράδειγμα περιορισμένα ύδατα, μετεωρολογικές συνθήκες, συνθήκες πάγου, 
περιορισμένη ορατότητα, σχέδια διαχωρισμού θαλάσσιας κυκλοφορίας και περιοχές 
εκτεταμένων ρευμάτων και παλιρροιακών επιπτώσεων. 

β) Γνώση και ικανότητα τήρησης της πορείας και προσδιορισμού στίγματος του πλοίου με 
οποιονδήποτε τρόπο σε ακτοπλοΐα και ωκεανοπλοΐα (με αστρονομικές και γήινες 
παρατηρήσεις), και 

γ) γνώση των αρχών λειτουργίας των μαγνητικών πυξίδων και ικανότητα προσδιορισμού των 
σφαλμάτων αυτών. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Στις εφαρμογές στον χάρτη, η αναλογία διδάσκοντος/σπουδαστών θα πρέπει να 
είναι 1 προς 10 περίπου. Οι εφαρμογές να πραγματοποιούνται σε περιβάλλον 
προσομοίωσης και/ή με τη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού όπου απαιτείται. 
Οι σπουδαστές θα πρέπει επίσης να εξοικειωθούν στην επίλυση όλων των 
εφαρμογών με εγκεκριμένο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αστροναυτιλίας. Να 
αναφέρεται και η αγγλική ορολογία των όρων που χρησιμοποιούνται. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαίε ρκήεοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαά ρπήεείοτ), ΟΔΌ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, προσομοιωτής, 
ηλεκτρονικοί χάρτες. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ 

1.1 Αποχώρηση και διαφορά μήκους. 

1.2 Απόδειξη του τύπου, με τον οποίο σχετίζονται η διαφορά μήκους και η αποχώρηση δύο τόπων 
στον ίδιο παράλληλο πλάτους. 

1.3 Ορισμός, ιδιότητες και χρησιμότητα της λοξοδρομίας. 

1.4 Απόδειξη των τύπων που συνδέουν τη λοξοδρομική πορεία και την απόσταση με τη διαφορά 
πλάτους και την αποχώρηση. 

1.5 Ορισμός, ιδιότητες και χρησιμότητα ορθοδρομίας. 

2. ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΧΑΡΤΩΝ 

2.1 Προβολές - ιδιότητες που είναι επιθυμητό να έχει μία προβολή. Αδυναμία ταυτόχρονης 
ικανοποίησης όλων των απαιτήσεων. 

2.2 Τύποι προβολών. 

2.3 Μερκατορική προβολή. 

2.4 Αναγκαίες και ικανές συνθήκες για να παριστάνεται η λοξοδρομία σαν ευθεία. 

2.5 Τρόπος επίτευξης των σχεδιαστικών συνθηκών της Μερκατορικής προβολής. Αυξομερή πλάτη 
σε σφαίρα και σε σφαιροειδές. 

2.6 Συνέπειες του τρόπου κατασκευής της Μερκατορικής προβολής (ομοιότητα μικρών σχημάτων, 
παραμόρφωση κ.λπ.). 

2.7 Ισημερινή και φυσική κλίμακα Μερκατορικού χάρτη. 

2.8 Κατασκευή δικτύου Μερκατορικού χάρτη. 
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2.9 Φύλλα αποτύπωσης. 

2.10 Γνωμονική προβολή και ιδιότητες της. Μορφή του δικτύου γνωμονικής προβολής ανάλογα με 
τη γεωγραφική θέση του σημείου επαφής. 

2.11 Προβολή ΕΑΜΒΕΚ.Τ με δύο πρότυπους παράλληλους. Ιδιότητες και χρησιμότητά της στη 
Ναυτιλία. 

2.12 Ορθογραφική προβολή και ιδιότητες της. 

3. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

3.1 Πληροφορίες που περιέχουν οι χάρτες στον τίτλο, στα περιθώρια και αλλού. 

3.2 Σημασία τους για τον ναυτιλλόμενο. Κατάλογοι χαρτών ΒΚΙΤΙ3Η ΑϋΜΙΚΑΕΤΥ από 
ΠΕΕΕΝ3Ε ΜΑΡΡΙΝΟ ΑΟΕΝΟΥ. Ταξινόμηση χαρτοφυλακίου. 

3.3 Επιλογή χαρτών σχεδιαζόμενου πλου. 

3.4 Παλιρροιακές πληροφορίες που περιέχονται στους χάρτες. 

3.5 Πίνακες παλιρροιών και παλιρροιακών ρευμάτων (Β.Α. από ϋ.Μ.Α). Άτλαντες παλιρροιακών 
ρευμάτων. 

4. ΡΕΥΜΑ 

4.1 Ορισμός ρεύματος. Κατεύθυνση και ένταση. 

4.2 Διαφορές μεταξύ παλιρροιακών και άλλων ρευμάτων. 

4.3 Ανυσματική πρόσθεση ρευμάτων. 

4.4 Τρίγωνο ρεύματος. Κατασκευή του ανάλογα με τα στοιχεία που είναι γνωστά. Επίλυση των 
προβλημάτων ρεύματος με τον σχετικό πίνακα. 

4.5 Έκπτωση λόγω ανέμου. 

4.6 Μεταφορά γραμμής θέσης, κατά την οποία λαμβάνεται υπόψη η επίδραση του ρεύματος και 
του ανέμου. 

5. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ 

5.1 Προσδιορισμός της πορείας πυξίδας για να αντισταθμιστεί η επίδραση του ρεύματος 
(παλιρροιακού ή κυκλοφορίας) και του ανέμου. 

5.2 Προσδιορισμός κατεύθυνσης και ταχύτητας του ρεύματος που επέδρασε μεταξύ δύο στιγμάτων. 

5.3 Ασκήσεις που περιλαμβάνουν επίδραση ρεύματος και ανέμου. 

5.4 Πορεία και ταχύτητα ως προς τον βυθό. Υποτύπωση και εκτίμηση στίγματος. 

5.5 Διέλευση σε ορισμένη απόσταση από σημείο. 

5.6 Ώρα άφιξης σε ορισμένο σημείο. Προϋπολογισμός ώρας εμφάνισης φάρου όταν υπάρχει ρεύμα 
και έκπτωση λόγω ανέμου. 

5.7 Εύρεση απαιτούμενης ταχύτητας για την άφιξη σε ορισμένο σημείο και ορισμένη ώρα, όταν 
υπάρχει ρεύμα και έκπτωση λόγω ανέμου. 

5.8 Στίγματα μεσολαβούντος πλου. 

5.9 Διαπίστωση ύπαρξης ρεύματος με διοπτεύσεις ενός αντικειμένου. 

5.10 Στίγματα με παρατηρήσεις ταδατ. Αναγνώριση στόχων. 

5.11 Στίγμα με οριζόντιες γωνίες, καθώς και με οριζόντια γωνία και διόπτευση. 

5.12 Εύρεση παραλλαγής: 

α) Με διοπτεύσεις τριών σημείων, 
β) Με δύο αποστάσεις και μία διόπτευση. 

5.13 Χάραξη και χρησιμοποίηση παράλληλου δείκτη (ΡΑΚΑΕΕΕΕ ΙΝϋΕΧΙΝΟ) για την τήρηση 
ευθύγραμμου ίχνους. 

5.14 Σύνθετα προβλήματα ακτοπλοΐας. 

5.15 Ενημέρωση χαρτών και φαροδεικτών. 
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6. ΣΥΜΠΑΝ - ΓΕΝΙΚΑ 

6.1 Ο γαλαξίας και οι κατά προσέγγιση διαστάσεις του σε έτη φωτός. 

6.2 Θέση και κινήσεις του Ηλιακού Συστήματος στον γαλαξία. 

6.3 Αναγνώριση των κύριων τύπων απλανών. 

6.4 Ταξινόμηση των απλανών ανάλογα με το φαινόμενο μέγεθος (λαμπρότητα) του. 

6.5 Αστερισμοί. Χρήση γραμμάτων ελληνικού αλφαβήτου για τη διάκριση των αστέρων ενός 
αστερισμού. 

7. ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

7.1 Σύνθεση και διαστάσεις του Ηλιακού Συστήματος. 

7.2 Ονόματα των εσωτερικών και εξωτερικών πλανητών. 

7.3 Νόμοι του Κερίετ για τις πλανητικές κινήσεις. Περιήλιο, αφήλιο, εκκεντρικότητα, γραμμή 
αψίδων. 

7.4 Ελλειπτική τροχιά της Γης. Προσεγγίζουσες ημερομηνίες, κατά τις οποίες η Γη βρίσκεται στο 
περιήλιο και το αφήλιο. Αντίστοιχες αποστάσεις της από τον Ήλιο. 

7.5 Εξήγηση της εκκεντρικότητας της τροχιάς της Γης. 

7.6 Κλίση του άξονα της Γης ως προς το επίπεδο της τροχιάς της, σταθερότητα του άξονα (όταν 
δεν λαμβάνεται υπόψη η μετάπτωση), δημιουργία των εποχών. 

7.7 Ημερομηνίες των ισημεριών και των ηλιοστασίων. Επίδραση των Νόμων του Κερίετ στη 
διάρκεια των εποχών. 

7.8 Η περιστροφή της Γης γύρω από τον άξονά της και η δημιουργία του φαινομένου ημέρα και 
νύχτα. Λόγοι μεταβολής της διάρκειας της ημέρας κατά το διάστημα ενός έτους. Διάρκεια ημέρας 
και νύχτας στα διάφορα πλάτη, τις ισημερίες και κατά τα ηλιοστάσια. 

7.9 Σημασία των τροπικών του Καρκίνου και του Αιγόκερω, του Αρκτικού και του Ανταρκτικού 
κύκλου. 

7.10 Ορισμοί τροπικού πολιτικού και ημερολογιακού έτους. Επεξήγηση ανάγκης δίσεκτων ετών. 

7.11 Κίνηση του άξονα της Γης, που οφείλεται στη μετάπτωση. 

7.12 Αίτια της σεληνοηλιακής μετάπτωσης και κλόνισης του άξονα της Γης. 

7.13 Αποτελέσματα της μετάπτωσης που έχουν σημασία για τον ναυτίλο. 

8. Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 

8.1 Ορισμός της ουράνιας σφαίρας. 

8.2 Εξήγηση της φαινόμενης ετήσιας κίνησης του Ηλιου. Η έννοια της εκλειπτικής. 

8.3 Ορισμοί των ουράνιων πόλων, ουράνιων μεσημβρινών, ουράνιου ισημερινού και της λόξωσης 
της εκλειπτικής. 

8.4 Ο ουράνιος ισημερινός ως σταθερό επίπεδο αναφοράς και η κατεύθυνση του εαρινού 
ισημερινού σημείου ως κατεύθυνση αναφοράς (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μετάπτωση). 

8.5 Ισημερινό σύστημα συντεταγμένων. Ορισμός της αστρικής ωρικής γωνίας, της κλίσης και της 
πολικής απόστασης. 

8.6 Αίτια μεταβολής των ισημερινών συντεταγμένων των απλανών (μετάπτωση, κλόνιση). 

8.7 Πληροφορίες που περιέχονται στα διαγράμματα απλανών, που υπάρχουν στο ναυτικό 
ΑΕΜΑΝΑΟ. 

8.8 Αναγνώριση των κυρτότερων αστερισμών και απλανών, που είναι ορατοί από την Ελλάδα. 
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9. ΩΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 

9.1 Περιστροφή της Γης γύρω από τον άξονά της και μεταβολή της ωρικής γωνίας των ουράνιων 
σωμάτων. 

9.2 Ορισμός της ωρικής γωνίας σε σχέση με το Γκρήνουιτς (ΟΗΑ), της τοπικής ωρικής γωνίας 
(ΓΗΑ), του μήκους και σχέσεις μεταξύ τους. 

9.3 Ταχύτητα μεταβολής της ωρικής γωνίας του Ηλιου και του εαρινού ισημερινού σημείου σε 
σχέση με το Γκρήνουιτς. 

10. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 

10.1 Ορισμός του αληθούς ορίζοντα, του ζενίθ και του ναδίρ. 

10.2 Ορισμός των κατακόρυφων κύκλων και του πρώτου κατακόρυφου. 

10.3 Ορισμός του ύψους του άνω και κάτω πόλου, που ισούται με το γεωγραφικό πλάτος του 
παρατηρητή. 

10.4 Απόδειξη του ότι το ύψος του άνω πόλου είναι ίσο με το πλάτος του παρατηρητή. 

10.5 Ορισμός του άνω και κάτω ουράνιου μεσημβρινού του παρατηρητή. 

10.6 Φαινόμενη ημερήσια τροχιά όλων των σωμάτων. 

10.7 Ορισμός του αληθούς ύψους του αζιμούθ και της αληθούς ζενιθιακής απόστασης. 

10.8 Σχέση ανάμεσα στη γωνία του αζιμούθ, στις τεταρτοκυκλικές διοπτεύσεις και τις ολοκυκλικές 
διοπτεύσεις. 

10.9 Σημεία ανατολής και δύσης. Ορισμός του εύρους. 

10.10 Έννοια του όρου «αειφανής». Συνθήκες που είναι απαραίτητες, ώστε ένα σώμα να είναι 
αειφανές. 

10.11 Απαραίτητες συνθήκες για να διέρχεται ένα σώμα από τον πρώτο κατακόρυφο. 

10.12 Τρίγωνο θέσης. 

10.13 Επεξήγηση ναυτιλιακών προβλημάτων και αρχών της ναυτιλίας με χρήση διαγραμμάτων 
ορθογραφικής προβολής στο επίπεδο του ουράνιου μεσημβρινού του παρατηρητή. 

11. ΠΛΑΝΗΤΕΣ 

11.1 Σχέση μεταξύ αστρικής και συνοδικής περιόδου ενός πλανήτη. Ορισμός των: σύνοδος 
(ανώτερη και κατώτερη), αντίθετη, τετραγωνισμοί, αποχή. 

11.2 Προσδιορισμός του προσεγγίζοντα τοπικού χρόνου μεσημβρινής διάβασης στα κύρια σημεία 
της συνοδικής περιόδου. 

11.3 Φαινόμενη κίνηση των πλανητών στην ουράνια σφαίρα. 

12. ΣΕ ΛΗΝ Η 

12.1 Τροχιά της Σελήνης σχετικά με τη Γη. Οι όροι «απόγειο» και «περίγειο». Αστρική και 
συνοδική περίοδος της Σελήνης. Φάσεις της Σελήνης. Προσεγγίζων τοπικός χρόνος της 
μεσημβρινής διάβασης της Σελήνης στα κυριότερα σημεία των φάσεών της. Αυξηφαές και 
τεφρώδες χρώμα. 

12.2 Δεσμοί της τροχιάς της Σελήνης και όρια μεταξύ των οποίων κυμαίνεται η κλίση της Σελήνης. 

12.3 Εκλείψεις Ηλιου και Σελήνης και συνθήκες που είναι απαραίτητες για να συμβούν. 

12.4 Ολικές, δακτυλιοειδείς και μερικές εκλείψεις. 
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13. ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΛΜΑΝΑΚ 

13.1 Πληροφορίες που περιέχονται γενικά στο ναυτικό ΑΛΜΑΝΑΚ και λεπτομερώς στις 
ημερήσιες σελίδες. 

13.2 Πίνακες παρεμβολών του ναυτικού ΑΛΜΑΝΑΚ. 

13.3 Εύρεση της τοπικής ωρικής γωνίας (Εοοαΐ Ηοιιτ Αη§1ε-ΕΗΑ) και της κλίσης του Ήλιου, όταν 
δοθεί η ημερομηνία, ο μέσος χρόνος Οτεεπννίοΐι (Οτεεπινίεΐι Μεαπ Τύπε -ΟΜΤ) και το μήκος του 
παρατηρητή. Έννοια της διόρθωσης ά. 

13.4 Σημασία του εαρινού ισημερινού σημείου. 

13.5 Εύρεση της ΕΗΑ του εαρινού ισημερινού σημείου όταν δοθεί η ημερομηνία, το ΟΜΤ και το 
μήκος του παρατηρητή. 

13.6 Εύρεση της αστρικής ωρικής γωνίας (δίάετε&Ι Ηοιιτ Αη§1ε-δΗΑ) και της κλίσης απλανούς 
απ’ τις ημερήσιες σελίδες και τον γενικό πίνακα απλανών. 

13.7 Εύρεση της ΕΗΑ και της κλίσης απλανούς όταν δοθεί η ημερομηνία, το ΟΜΤ και το μήκος 
παρατηρητή. 

13.8 Εύρεση της ΕΗΑ, της κλίσης πλανήτη όταν δοθεί η ημερομηνία, το ΟΜΤ και το μήκος 
παρατηρητή. Έννοια των διορθώσεων ιι και ά. 

13.9 Εύρεση της ΕΗΑ, της κλίσης και της οριζόντιας παράλλαξης της Σελήνης όταν δοθεί η 
ημερομηνία, το ΟΜΤ και το μήκος του παρατηρητή. Έννοια διορθώσεων ιι και ά. 

13.10 Αντίστροφη είσοδος στις αστρονομικές εφημερίδες (όλα τα σώματα). 

13.11 Υπολογισμός χρόνου μεσημβρινής διάβασης Ηλιου, Σελήνης, απλανών και πλανητών. 

13.12 Αναφορά στις πληροφορίες που περιέχονται στο ναυτικό ΑΛΜΑΝΑΚ στις ημερήσιες 
σελίδες. 

14. ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΦΑΙΡΑ 

14.1 Αναφορά στην ουράνια σφαίρα, συντεταγμένες. 

14.2 Αναφορά στην ωρική γωνία, σε σχέση με την τοπική ωρική γωνία Οτοεηννίοΐι και στις σχέσεις 
μεταξύ τους. 

14.3 Αναφορά στον ορίζοντα, αληθή ορίζοντα, ζενίθ, ναδίρ και στους κατακόρυφους κύκλους. 

14.4 Αναφορά στο αληθές ύψος και το αζιμούθ, των σημείων ανατολής, δύσης. 

14.5 Αναφορά στο εύρος. 

14.6 Αναφορά στο τρίγωνο θέσης. 

15. ΕΞΑΝΤΑΣ 

15.1 Περιγραφή του εξάντα. Ονοματολογία. Αρχή στην οποία βασίζεται. 

15.2 Μέτρηση γωνιών. 

15.3 Σφάλματα του εξάντα. 

15.4 Μέθοδοι εύρεσης του εργαλειακού σφάλματος του εξάντα. 

15.5 Φροντίδα-συντήρηση του ναυτικού εξάντα. 

15.6 Διόρθωση υψών (γενικά). 

15.7 Χρησιμοποίηση των πινάκων διόρθωσης του ναυτικού ΑΛΜΑΝΑΚ. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

• Προεγκατεστημένους ηλεκτρονικούς χάρτες ναυσιπλοΐας. 

• Προεγκατεστημένο Ναυτικό ΑΛΜΑΝΑΚ για εύρεση Ωρικών γωνιών - κλήσεων - 
Μεσημβρινών διαβάσεων - Ανατολής - Δύσης - Λυκαυγούς - Λυκόφωτος και λοιπών 
στοιχείων ουράνιων σωμάτων. 

• Σχεδίασης και μεταβολής πορειών και σημείων αλλαγής πορείας (\Υαγ Ροίηίδ στην 
Ορθοδρομία και Λοξοδρομία). 

• Λήψη διοπτεύσεων, αποστάσεων για εύρεση στιγμάτων και θέσεων σε ακτοπλοΐα. 

• Εισαγωγή εξωτερικών δυνάμεων (ρεύματος και ανέμου) για την εύρεση και αντιστάθμιση 
έκπτωσης του πλοίου με δυνατότητα ειδοποίησης όταν μεγαλώνει η έκπτωση πέραν των 
επιθυμητών ορίων). 

• Σύνδεση του συστήματος χαρτών με παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης (ΟΙού&Ι 
ΡθδίΙίοηίπ§ 3γδΙεηι-ΟΡ8) - ΚατΗτ - Αυτόματο σύστημα αναγνώρισης (ΑαΙοπιαίίο 
Ιόεηίίίϊοαίίοιι 8γδ(εηι-ΑΙ8) - πηδαλίου, με δυνατότητα ειδοποίησης σε περίπτωση 
κινδύνου. 

• Σύνδεση με πυξίδα και εύρεση Παραλλαγής και Παρεκτροπής της πυξίδας μέσω 
προεγκατεστημένων πινάκων ΑΒΟ, Εύρους (Τηιε Αιτιρίίΐυάεδ), Σύγχρονης Απόκλισης. 

• Εύρεση στοιχείων ΕΘ (Ύψη και Αζιμούθ) μέσω προεγκατεστημένων πινάκων ΗΟ 229 σε 
συνδυασμό με το ΑΛΜΑΝΑΚ. 

• Αντιστοιχία συντεταγμένων γήινης και ουράνια σφαίρας, κινήσεις ουρανίων σωμάτων, 
Πλανητών-Απλανών και αστερισμών. 

• Προσομοίωση των Νόμων του Κέπλερ. 

• Προσομοίωση των δυνάμεων που επιδρούν στη Γη από τον Ήλιο και την Σελήνη κατά την 
κίνησή τους και εύρεση ύψους της παλίρροιας για οποιαδήποτε ημέρα και ώρα. 

• Προεγκατάσταση όλων των δαίΐίιη* Οίτεοίίοπ ύοοΕδ, Μαηηετκ Ηαηάύοοίί, Οεεαη Ρα8$α§8 οί 
ίΕε \¥οτ1(1, για εύρεση πληροφοριών ταξιδιού. 

• Πλήρες έντυπο Σχεδίου ταξιδιού (Λογα^ε ρΐαη) για συμπλήρωση προς εξάσκηση. 

• Πίνακες για εύρεση πλάτους με τον πολικό και αζιμούθ. 

• Φάσεις Σελήνης, κίνησης πλανητών και δορυφόρων τους με τις τροχιές τους, καθώς και 
θέσεις αυτών κατά το φαινόμενο των εκλείψεων. 

• Φαινόμενο και φυσικό μέγεθος απλανών και πλανητών. 

• Τροχιές κομητών και μετεώρων του Ηλιακού μας Συστήματος. 

• Τροχιές εσωτερικών και εξωτερικών πλανητών και ένδειξη της γωνίας αποχής τους. 

• Πίνακας με τα κυριότερα φεγγάρια του Ηλιακού μας Συστήματος. 

• Φαινόμενη ημερήσια και ετήσια κίνηση του Ηλιου με ένδειξη των εποχών και κλίσεων των 
ακτινών του. 

• Αστρικός και συνοδικός μήνας. 

• Τροχιά Ηλιου επί της εκλειπτικής και τροχιά της Σελήνης σε σχέση με την εκλειπτική. 
Επεξήγηση του φαινομένου των εκλείψεων. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Β' 8ΤΟΨ (2010 Α 111/1) ΕΙλΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Β06 

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ I 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 ΘΕΩΡΙΑ 15 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 30 


Σκοπός - Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα 
πρέπει να έχουν αποκτήσει: 

α) Ικανότητα εκπομπής και λήψης σημάτων με αναλαμπές με ταχύτητα τουλάχιστον 15 
χαρακτήρων το λεπτό. 

β) Γνώση της σημασίας όλων των σημαιών του Διεθνούς Κώδικα Σημάτων, όταν σημαίνονται 
μεμονωμένα, και 

γ) γνώση και ικανότητα χρήσης του Διεθνούς Κώδικα Σημάτων συμπεριλαμβανομένης της 
κωδικοποίησης - αποκωδικοποίησης, με χρήση του γενικού και ιατρικού μέρους αυτού. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Περιορισμένες διαλέξεις με αρκετή πρακτική εκπαίδευση και 
επαναλαμβανόμενη πρακτική εφαρμογή. Κάθε σπουδαστής πρέπει να στέλνει 
και να παίρνει σήματα ΜΟΚ.3Ε, όπως αναφέρονται στην ύλη. Επί πλέον πρέπει 
να εκτελούνται αρκετές ασκήσεις κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης για 
να διασφαλίζεται ότι κάθε σπουδαστής εξοικειώνεται στη χρήση του ΔΚΣ. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη χρήση του Ιατρικού Μέρους και των 
πινάκων συμπληρωματικών σημάτων του ΔΚΣ. Οι εφαρμογές θα 
πραγματοποιούνται σε περιβάλλον προσομοίωσης και/ή μέσω άλλων 
αντίστοιχων μεθόδων. 

Σημείωση: 

1) Οι σπουδαστές μόνοι τους μπορούν να κατασκευάζουν και να χρησιμοποιούν, 
ως εργαλείο εκμάθησης και αυτοδιδασκαλίας, καρτέλες, στη μία πλευρά των 
οποίων θα απεικονίζεται το έγχρωμο σημείο (σημαία) ή ο επισείοντος και στην 
άλλη το αντίστοιχο γράμμα ή αριθμητικό με την έννοιά του. 

2) Οι σπουδαστές πρέπει να είναι ενήμεροι ότι τα σήματα ενός γράμματος για 
χρήση μεταξύ παγοθραυστικού και πλοίων αναφέρονται στο Κεφ. XIII του ΔΚΣ, 
αλλά δεν είναι απαραίτητη η αποστήθισή τους. 

3) Πρακτικές εφαρμογές. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ριτήεείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Εεαά ρπήεείΟΓ), Ονϋ - νίιίεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, χειριστήρια 
ηιοτεε. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές και προφορικές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΣΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ ΜΟΚδΕ 

1.1 Εκμάθηση Μορσικών συμβόλων αλφαβήτου και αριθμών. 

1.2 Εκπομπή και λήψη αναλαμπών με ταχύτητα τουλάχιστον 15 χαρακτήρων το λεπτό. 

1.3 Μέρη που αποτελείται ένα μήνυμα με αναλαμπές όπως: την κλήση - την ταυτότητα - το 
κείμενο - το τέλος του μηνύματος. 

1.4 Διαδικασία αποστολής ενός μηνύματος προς ένα άγνωστο πλοίο σε ανοικτή ή κωδικοποιημένη 
γλώσσα. 

1.5 Σωστή χρήση του σήματος διαγραφής στην εκπομπή ή στη λήψη. 

1.6 Σωστή χρήση του σήματος επανάληψης. 

1.7 Σωστή χρήση των σημάτων επανάληψης ΑΑ, ΑΒ, \¥Α, \¥Β και ΒΝ. 

1.8 Σημασία και χρήση του σήματος αναμονής Α3. 

1.9 Σήματα: γενικής κλήσης, απάντησης, τέλος μεταβίβασης. 

1.10 Σημασία και χρήση των σημάτων διαδικασίας Ο, Ν ή ΝΟ, Ρζ). 

1.11 Σημασία και χρήση των σημάτων ΥΙΙ, Υν και ΥΖ. 

1.12 Πώς πρέπει να γίνεται η ηχητική σήμανση. 
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1.13 Έννοια σημάτων ενός γράμματος και περιπτώσεις μεταβίβασης αυτών με ηχητική σήμανση, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΚΑΣ. 

1.14 Εκπομπή και λήψη μορσικής σήμανσης με σημαίες χεριού ή βραχιόνων. 

1.15 Χειρισμός και αναγνώριση του σήματος κινδύνου με αναλαμπές. 

2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 

2.1 Σκοπός του Διεθνούς Κώδικα Σημάτων (ΔΚΣ). 

2.2 Ορισμοί του ΔΚΣ. 

2.3 Μέθοδοι σήμανσης. 

2.4 Γενικές οδηγίες μεταβίβασης σήμανσης. 

2.5 Σήμανση με έγχρωμα σημεία (σημαίες). 

2.6 Σήμανση με αναλαμπές. 

2.7 Ηχητική σήμανση. 

2.8 Ραδιοτηλεφωνία. 

2.9 Περιπτώσεις χρησιμοποίησης πινάκων συλλαβισμού του ΔΚΣ. 

2.10 Διαδικασίες κλήσης, απάντησης, εκπομπής περιστατικών κινδύνου. 

2.11 Μορσική σήμανση με σημαίες χεριού ή βραχιόνων. 

2.12 Μορσικά σύμβολα. Φωνητικοί πίνακες. 

2.13 Σήματα με ένα γράμμα. 

2.14 Σήματα ενός γράμματος που συμπληρώνονται με αριθμούς. 

2.15 Σήματα ενός γράμματος μεταξύ παγοθραυστικού και πλοίων. 

2.16 Σήμανση μετεωρολογικών φαινομένων - καιρού. 

2.17 Ιατρικές (υγειονομικές) μεταφορές. 

2.18 Περιγραφή όλων των σημαιών του ΔΚΣ και κατανόηση της σημασίας τους, όταν σημαίνονται 
μεμονωμένα. 

2.19 Διάφοροι τύποι σημάτων στον ΔΚΣ. 

2.20 Σήματα με ένα γράμμα. 

2.21 Σήματα με δύο γράμματα του Γενικού Μέρους. 

2.22 Σήματα με τρία γράμματα που αρχίζουν με το «Μ» για το Ιατρικό Μέρος. 

2.23 Κωδικοποίηση - Αποκωδικοποίηση μηνυμάτων με χρήση του Γενικού και Ιατρικού Μέρους 
του ΔΚΣ. Κωδικοποίηση - Αποκωδικοποίηση μηνυμάτων με χρήση του Ιατρικού Μέρους και 
συμπληρωμάτων του ΔΚΣ. 

2.24 Έννοια των συμπληρωμάτων. 

2.25 Περιεχόμενο των πινάκων συμπληρωμάτων και περιπτώσεις χρησιμοποίησής τους. 

2.26 Χειρισμός και αναγνώριση του σήματος κινδύνου του ΔΚΣ. 

3. ΕΠΙΓΕΙΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

3.1 Γενική περιγραφή πομπού / δέκτη νΗΓ, ΜΡ, ΗΡ. 

3.2 Κεραίες - Γενική περιγραφή κεραιών, συμπεριλαμβανομένων και των δορυφορικών - 
Συντήρηση. 

3.3 Τυπική εγκατάσταση νΗΓ. Περιγραφή. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

• Εκμάθηση μορσικών συμβόλων αλφαβήτου και αριθμών. 

• Εκπομπή και λήψη αναλαμπών με χρήση ΑΕϋΙδ. 

• Επίδειξη εκπομπής και λήψης μορσικής σήμανσης με σημαίες χεριού ή βραχίονες. 

• Επίδειξη όλων των σημαιών του ΔΚΣ και κατανόηση της σημασίας τους, όταν σημαίνονται 
μεμονωμένα. 

• Περιγραφή - επίδειξη μερών και χρήση πομποδέκτη νΗΡ, κεραιών και χρήση διαύλων. 

• Κωδικοποίηση - Αποκωδικοποίηση σημάτων του ΔΚΑΣ. 

• Χειρισμός και αναγνώριση του σήματος κινδύνου του ΔΚΑΣ. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Β' 8ΤΟΨ(2010ΑΙΙΙ/1) ΕίΙΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Β07 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ I 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στα Β' και Γ' 
εξάμηνα, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: 

α) Ικανότητα στη χρήση πληροφοριών, που λαμβάνονται από μετεωρολογικά όργανα επί του 
πλοίου. 

β) Γνώση των χαρακτηριστικών των διαφόρων καιρικών συστημάτων, των διαδικασιών 
αναφοράς και των συστημάτων καταγραφής. 

γ) Ικανότητα κατανόησης και ερμηνείας συνοπτικού χάρτη και πρόγνωσης καιρού περιοχής 
αξιολογώντας τις τοπικές καιρικές συνθήκες και πληροφορίες. 

για τον καιρό, που λαμβάνονται από το ΡΑΧ και από άλλα συστήματα πληροφόρησης, 
δ) Γνώση των χαρακτηριστικών των διαφόρων καιρικών συστημάτων, περιλαμβανόμενων των 
περιστρεφόμενων τροπικών κυκλώνων και αποφυγής των επικίνδυνων ημικυκλίων, και 
ε) γνώση των ωκεάνιων συστημάτων ρευμάτων. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Προτείνεται η επίδειξη χαρτών, δελτίων και διαφόρων εντύπων, καθώς και 
σχετικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που χρησιμοποιούνται για την πρόγνωση και 
τη μετάδοση μετεωρολογικών στοιχείων και προβλέψεων καιρού. Να αναφέρεται 
και η αγγλική ορολογία των όρων που χρησιμοποιούνται. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαΐα ρτο]60ΐθΓ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεεά ρΐΌ)εε(οτ), ΌΛΌ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, ηλεκτρονικοί 
χάρτες καιρού. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

1.1 Σύνθεση της γήινης ατμόσφαιρας, συστατικά ξηρού αέρα, υδρατμοί και αιωρούμενα σωματίδια. 

1.2 Κατακόρυφη τομή των πρώτων εκατό χιλιομέτρων (100) της ατμόσφαιρας της Γης και 
κατακόρυφες μεταβολές της θερμοκρασίας. 

1.3 Τροπόσφαιρα, τροπόπαυση, στρατόσφαιρα, στρατόπαυση, μεσόσφαιρα, μεσόπαυση, 
θερμόσφαιρα. 

1.4 Κύρια χαρακτηριστικά της τροπόσφαιρας. 

1.5 Σημασία του Ηλιου ως κύριας πηγής ενέργειας για τις ατμοσφαιρικές διαδικασίες. 

1.6 Φύση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ηλιακό φάσμα. Διάχυση. Ανάκλαση. Απορρόφηση. 

1.7 Επίδραση της μεταβολής του πλάτους στην έκθεση στο ηλιακό φως. 

1.8 Επίδραση της μεταβολής της κλίσης του Ήλιου στην έκθεση στο ηλιακό φως. 

1.9 Επίδραση της μεταβολής της διάρκειας της ημέρας στην έκθεση στο ηλιακό φως. 

1.10 Αναστροφή θερμοκρασίας, ύψους και επιφάνειας. 

1.11 Θερμοβαθμίδα. 

1.12 Ιδιότητες των υδρατμών στην ατμόσφαιρα. 

1.13 Εξάτμιση, συμπύκνωση, λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης. 

1.14 Κορεσμένος αέρας. 

1.15 Διαδικασία ανάμειξης, ψύξης και εξάτμισης των υδρατμών, με τις οποίες ένα δείγμα αέρα 
μπορεί να έλθει σε κορεσμό. 

1.16 Σημείο δρόσου, απόλυτη υγρασία, σχετική υγρασία, τάση των υδρατμών. 

1.17 Όργανα προσδιορισμού της θερμοκρασίας του αέρα (ακροβάθμια θερμόμετρα, θερμόμετρο 
μεγίστου/ελαχίστου, θερμογράφος, περιστρεπτό και αναρροφητικό θερμόμετρο). 

1.18 Όργανα προσδιορισμού της θερμοκρασίας της θάλασσας (υδροθερμόμετρα, αναστρέψιμα 
θερμόμετρα και θερμόμετρα βάθους). 
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1.19 Όργανα προσδιορισμού της απόλυτης και σχετικής υγρασίας του αέρα (ψυχρόμετρα, 
υγρόμετρα, υγρογράφοι). 

1.20 Μετεωρολογικός κλωβός. 

2. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 

2.1 Σχέση της ατμοσφαιρικής πίεσης σ’ ένα σημείο με το βάρος της στήλης αέρα, που εκτείνεται 
από το σημείο αυτό μέχρι τα εξωτερικά κράσπεδα της ατμόσφαιρας. 

2.2 Μονάδες μέτρησης της ατμοσφαιρικής πίεσης. Μετατροπές μονάδων. 

2.3 Μεταβολές της τιμής της ατμοσφαιρικής πίεσης στην επιφάνεια της θάλασσας με συνηθισμένες 
συνθήκες. 

2.4 Μέση ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας. 

2.5 Ισοβαρείς, βαροβαθμίδα, βαρομετρική τάση. 

2.6 Ποιοτική ερμηνεία της ημερήσιας μεταβολής της πίεσης. 

2.7 Γράφημα της ημερήσιας μεταβολής της πίεσης. 

2.8 Όργανα προσδιορισμού της ατμοσφαιρικής πίεσης (υδραργυρικά και μεταλλικά βαρόμετρα, 
βαρογράφος). 

3. ΑΝΕΜΟΣ - ΚΥΜΑΤΑ 

3.1 Άνεμος. 

3.2 Κλίμακα ΒειιιιΓοιΊ. 

3.3 Δύναμη της βαροβαθμίδας. 

3.4 Δύναμη Οοιίοΐίε (γεωστροφική). 

3.5 Κυκλοφορία του ανέμου επιφάνειας γύρω από υψηλά και χαμηλά κέντρα πιέσεως. 

3.6 Προσδιορισμός της κατεύθυνσης και έντασης του ανέμου επιφάνειας σε διάφορα σημεία ενός 
χάρτη, στον οποίο απεικονίζεται η κατανομή της βαρομετρικής πίεσης. 

3.7 Νόμος του Βυγ$ ΒαΙΙοί. 

3.8 Εφαρμογή της έννοιας της οριζόντιας διαφοράς θερμοκρασίας στην ποιοτική εξήγηση του 
σχηματισμού απόγειας και θαλάσσιας αύρας. 

3.9 Δημιουργία αναβατικού και καταβατικού ανέμου. 

3.10 Περιοχές όπου παρατηρούνται αναβατικοί και καταβατικοί άνεμοι. 

3.11 Τοπικοί άνεμοι Μεσογείου. 

3.12 Τοπική τροποποίηση του καιρού κοντά σε ακτές. 

3.13 Όργανα προσδιορισμού της διεύθυνσης και ταχύτητας του ανέμου (ανεμοδείκτες, ανεμόμετρα, 
ανεμογράφοι). 

3.14 Αίτια δημιουργίας κυμάτων. 

3.15 Χαρακτηριστικά του κύματος. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται. 

3.16 Κίνηση των μορίων σ’ ένα κύμα. 

3.17 Επίδραση που έχουν στα κύματα 

α) το ρεύμα 

β) η ύπαρξη πάγου στη θάλασσα και 
γ) το βάθος της θάλασσας. 

3.18 Ενέργεια των κυμάτων. 

3.19 Τσουνάμι (Τδΐιηαηιίε). 

3.20 Στάσιμα κύματα και κύματα 8ΕΙΟΗΕ5. 

3.21 Κύματα που θραύονται και κυματωγή. 

3.22 Μέτρηση κυμάτων «εν πλω». 
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4. ΝΕΦΗ ΚΑΙ ΥΕΤΟΣ 

4.1 Σχηματισμός νεφών όταν αέρας που περιέχει υδρατμούς ανυψώνεται, ψύχεται αδιαβατικά και 
γίνεται κορεσμένος. 

4.2 Ανάγκη ύπαρξης και ορισμός πυρήνων συμπύκνωσης. 

4.3 Νέφη από παγοκρυστάλλους, σταγονίδια νερού ή συνδυασμό αυτών. 

4.4 Ονομασία και περιγραφή των δέκα βασικών τύπων νεφών. 

4.5 Πιθανό ύψος βάσης των δέκα βασικών τύπων νεφών. 

4.6 Υετός. 

4.7 Βροχή, ψεκάδες, χαλάζι, χιόνι, χιονόνερο. 

5. ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 

5.1 Μείωση της ορατότητας από την παρουσία σωματιδίων στην ατμόσφαιρα κοντά στην επιφάνεια 
της Γης. 

5.2 Ομίχλη, υγρή αχλύς, ξηρή αχλύς. 

5.3 Εφαρμογή των εννοιών των διαδικασιών που καταλήγουν σε υπερκορεσμό στη διαίρεση των 
ομιχλών σε ομίχλες ανάμειξης, ψύξης, εξάτμισης. 

5.4 Ποιοτική ερμηνεία του σχηματισμού ομίχλης ακτινοβολίας. Περιοχές και εποχές όπου 
σχηματίζεται και λόγοι που οδηγούν στη διάλυσή της. 

5.5 Επίδραση της ρύπανσης στον σχηματισμό ομίχλης ακτινοβολίας. 

5.6 Ποιοτική ερμηνεία του σχηματισμού ομίχλης μεταφοράς. Περιοχές και εποχές που 
σχηματίζεται και λόγοι που οδηγούν στη διάλυσή της. 

5.7 Ποιοτική ερμηνεία των συνθηκών που οδηγούν στον σχηματισμό θαλάσσιου καπνού και 
τυπικές περιοχές, στις οποίες μπορεί να απαντηθεί. 

5.8 Ποιοτική ερμηνεία των συνθηκών που οδηγούν στον σχηματισμό μετωπικής ομίχλης. 

5.9 Ποιοτική ερμηνεία των συνθηκών που οδηγούν στον σχηματισμό ομίχλης ανάμειξης. 

6. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΝΕΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΣ Η Σ 

6.1 Ζώνες κυκλοφορίας που θα υπήρχαν στη Γη, αν η επιφάνειά της ήταν ομοιογενής και αν ο 
άξονας της περιστροφής δεν είχε κλίση ως προς το επίπεδο της εκλειπτικής. 

6.2 Μέση κατανομή ατμοσφαιρικής πίεσης στην επιφάνεια της Γης κατά τους μήνες Ιανουάριο και 
Ιούλιο. 

6.3 Χαρακτηριστικά και θέση της ζώνης ισημερινών νηνεμιών της υποτροπικής ζώνης σύγκλισης, 
των αληγών ανέμων, των υποτροπικών ωκεάνιων υψηλών, των επικρατούντων δυτικών ανέμων και 
των ανατολικών ανέμων των πολικών περιοχών. 

6.4 Μουσωνικά συστήματα. 

6.5 Περιοχές στις οποίες απαντώνται αληθή Μουσωνικά συστήματα. 

6.6 Ποιοτική ερμηνεία των αιτιών των Μουσωνικών συστημάτων. 

6.7 Εφαρμογή γνωστών εννοιών στην ποιοτική ερμηνεία του καιρού, που σχετίζεται με τους 
μουσώνες του Ιανουάριου και του Ιουλίου, του Ινδικού Ωκεανού, της θάλασσας της Κίνας, της 
βόρειας ακτής της Αυστραλίας και της δυτικής ακτής της Αφρικής. 

6.8 Ποιοτική ερμηνεία του καιρού τύπου μουσώνα που επικρατεί στην βόρειο ανατολική ακτή της 
Βραζιλίας. 

7. ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΕΣ 

7.1 Αντικυκλώνας (ορισμός). 

7.2 Διάκριση αντικυκλώνων σε μόνιμους, εποχικούς, κινητούς, θερμούς και ψυχρούς. 

7.3 Απεικόνιση αντικυκλώνα σε συνοπτικό χάρτη (βόρειο και νότιο ημισφαίριο). 

7.4 Περιγραφή των γενικών χαρακτηριστικών ενός αντικυκλώνα. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Β' 8ΤΟΥ (2010 ΑΙΙΙ/1) ΡϋΝϋΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Β08 

ΝΑΥΠΗΓΙΑ - ΣΧΕΔΙΟ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

5 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 75 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 30 


Σκοπός - Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα 
πρέπει να έχουν αποκτήσει: α) Γνώση των κύριων κατασκευαστικών μερών του πλοίου με τα 
σωστά ονόματά τους. 

β) Γνώση της υδατοστεγούς υποδιαίρεσης του πλοίου. 

γ) Γνώση και ικανότητα ανάγνωσης των ναυπηγικών σχεδίων του πλοίου, όπως κατασκευής, 
γενικής διάταξης, ναυπηγικών γραμμών, παρισάλων, μέσης τομής κ.λπ.. 
δ) Ικανότητα προσδιορισμού θέσεως επί των διαφόρων σχεδίων, 
ε) Γνώση των εργαλείων και των υλικών σχεδίασης. 

ζ) Γνώση των κύριων τρόπων σχεδιαστικής απεικόνισης ενός αντικειμένου, και 
η) γνώση των βασικών αρχών, Μηχανολογικού και Ναυπηγικού σχεδίου και ικανότητα 
εφαρμογής τους στην πράξη. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Διαλέξεις, προβολή διαφανειών, ανάγνωση ναυπηγικών σχεδίων, επισκέψεις σε 
πλοία και ναυπηγεία βοηθούν στην εμπέδωση των γνώσεων και στην καλύτερη 
κατανόηση του αντικειμένου. 

Σχετικά με το σχέδιο, επιδεικνύεται η κατανόηση των στοιχείων που 
παρατίθενται σε ένα σχέδιο και η ικανότητά τους να σχεδιάσουν οι ίδιοι, 
τουλάχιστον τις βασικές γραμμές. Προτείνεται οι εργασίες αυτές να γίνονται σε 
ναυπηγικά σχέδια. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήοείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαά ρτο) 60 ίοτ), ΡΥΡ - Υκίεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, σχέδια πλοίων. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

ΜΕΡΟΣ Α ΝΑΥΠΗΓΙΑ 

1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ 

1.1 Διαμήκη, εγκάρσια και μικτά συστήματα σκελετών. 

1.2 Λόγοι και απαιτήσεις από τις οποίες εξαρτάται η χρήση των διαφόρων συστημάτων σκελετών. 

1.3 Περιγραφική επεξήγηση της διάταξης των νομέων, διαδοκίδων, λώρων, σταθμίδων και 
εγκάρσιων μελών σε κάθε σύστημα σκελετού. 

2. ΑΙΠΥΘΜΕΝΑ - ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

2.1 Προορισμός των διπύθμενων. 

2.2 Διάγραμμα εγκάρσιας ημιτομής διπύθμενου: 

α) Με εγκάρσιο σύστημα νομέων. 
β) Με διαμήκες σύστημα νομέων. 

2.3 Περιγραφική επεξήγηση του συστήματος αποστράγγισης σεντινών και των σχετικών 
κατασκευαστικών στοιχείων. 

2.4 Περιγραφική επεξήγηση της κατασκευής οχετοιδούς τρόπιδας (ϋιιεί Κεεί) και των συνδέσεών 
της. 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩ ΠΙ ΣΗ 

ΣΦΥΡΟΚΡΟΥΣΕΩΝ 

3.1 Περιοχές που απαιτούν ενίσχυση. 

3.2 Σχέδια των διατάξεων των νομέων, εδρών και λώρων για την αντιμετώπιση των τάσεων που 
προέρχονται από σφυροκρούσεις. 
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4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΩΠΙΚΩΝ 

ΚΟΠΩΣΕΩΝ 

4.1 Περιοχές του σκάφους που έχουν επί πλέον ενίσχυση. Μορφή αυτής της ενίσχυσης. 

4.2 Λεπτομερής περιγραφική ανάπτυξη των σχεδίων του πρωραίου άκρου, στα οποία φαίνονται οι 
νομείς μετωπικής ενίσχυσης και οι λώροι, αντιδιατοιχιστικά ελάσματα, φρακτή σύγκρουσης, 
ενισχυτές και αγκώνες, αστραβή κ.λπ.. 

4.3 Περιγραφική ανάπτυξη του σχεδίου εγκάρσιας τομής, στο οποίο φαίνεται η διάταξη λώρων, 
νομέων, ζυγών και αντιδιατοιχιστικών ελασμάτων. 

4.4 Περιγραφική ανάπτυξη των σχεδίων που να δείχνουν εναλλακτικές διατάξεις με διάτρητα 
οριζόντια διαφράγματα (ΡΕΚΡΟΚΑΤΕϋ ΡΕΑΤΕ3). 

4.5 Λεπτομερής περιγραφική ανάπτυξη σχεδίων, που δείχνουν τις διατάξεις αντιμετώπισης 
μετωπικών κοπώσεων στο πρυμναίο άκρο. 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 

5.1 Περιγραφική ανάπτυξη του σχεδίου της πλευρικής ακμής του καταστρώματος, που δείχνει τη 
σύνδεση των ελασμάτων του ζωστήρα και της υδρορροής (κρουζέτου). 

5.2 Περιγραφική ανάπτυξη σχεδίου, που δείχνει την κατασκευή στρογγυλεμένης άκρης 
καταστρώματος και τα συνδεόμενα κατασκευαστικά στοιχεία. 

5.3 Περιγραφική ανάπτυξη σχεδίου εγκάρσιας τομής σε άνοιγμα κύτους, που δείχνει τις διάφορες 
διατάξεις κουβουσίων κ.λπ.. 

5.4 Περιγραφική ανάπτυξη με λεπτομέρειες σχεδίου τομής σε κάλυμμα και κουβούσι δεξαμενής 
δεξαμενόπλοιου. 

5.5 Περιγραφική ανάπτυξη σχεδίων των καλυμμάτων ανοιγμάτων κύτους φορτηγού πλοίου, που 
δείχνουν τις διάφορες διατάξεις κατασκευής. 

5.6 Απώλεια αντοχής, που οφείλεται στα ανοίγματα κύτους στο κατάστρωμα. 

5.7 Αντιστάθμιση της απώλειας αντοχής. 

5.8 Περιγραφική ανάπτυξη του σχεδίου της γωνίας ενός ανοίγματος κύτους, που να δείχνει το 
περίζωμα, τα ζυγά και την καμπυλότητα. 

5.9 Λόγοι που επιβάλλουν διπλές και τριπλές διατάξεις ανοιγμάτων καταστρώματος. 

5.10 Σύνδεση των υπερκατασκευών με το σκάφος στις πλευρές του πλοίου. 

5.11 Περιγραφική ανάπτυξη σχεδίου, που δείχνει εγκάρσια τομή στη σύνδεση παραπέτου και 
ζωστήρα. 

5.12 Κατασκευή των ρελιών του καταστρώματος. 

5.13 Περιγραφική ανάπτυξη σχεδίου των διατάξεων απαλλαγής του καταστρώματος από νερά 
(μπούνια, ανοίγματα στο παραπέτο κ.λπ.). 

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΠΡΥΜΝΗ 

6.1 Προορισμός του πρυμναίου ποδοστήματος και τάσεις που αναπτύσσονται στην περιοχή του. 

6.2 Χυτά και σύνθετα (Γπόποαίεά) πρυμναία ποδοστήματα και αναγνώρισή τους στα σχέδια του 
πλοίου. 

6.3 Περιγραφική ανάπτυξη του σύνθετου πρυμναίου ποδοστήματος μονέλικου πλοίου και των 
διασυνδέσεών του. 

6.4 Κύριες διαφορές της διάταξης ποδοστήματος διπλέλικου πλοίου. 

6.5 Σκοπός του στορέα (χωνιού) της έλικας. 

6.6 Περιγραφική ανάπτυξη σχεδίου στορέα της έλικας, που λιπαίνεται με νερό. 

6.7 Λιπαινόμενοι στορείς και άλλες διαρρυθμίσεις. 
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7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΚΤΩΝ 

7.1 Σκοπός της υποδιαίρεσης. Βασικές απαιτήσεις ανάλογα με το μήκος του πλοίου. 

7.2 Απαιτήσεις σχετικά με τη θέση των φρακτών. 

7.3 Περιγραφική ανάπτυξη σχεδίων κυματόμορφης (δινβά^βά) και ενδυναμωμένης (δΙίΓΓεηδ) 
φρακτής. 

7.4 Περιγραφική ανάπτυξη σχεδίου, πλάγιας όψης φρακτής που δείχνει την καθ’ ύψος μεταβολή 
του πάχους των ελασμάτων. 

7.5 Περιγραφική ανάπτυξη σχεδίου, που δείχνει τη συνέχεια της αντοχής σε ελαιοστεγείς φρακτές. 

7.6 Περιγραφική ανάπτυξη σχεδίων συνδέσεων σωληνώσεων, που διέρχονται από ελαιοστεγείς 
φρακτές. 

8. ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΜΩΝ 

8.1 Περιγραφική ανάπτυξη λεπτομερούς σχεδίου εγκάρσιας ημιτομής χώρου φορτίου σε πλοίο 
γενικού φορτίου. 

8.2 Περιγραφική ανάπτυξη λεπτομερούς σχεδίου εγκάρσιας ημιτομής χώρου φορτίου σε πλοίο- 
ψυγείο. 

8.3 Περιγραφική ανάπτυξη λεπτομερούς σχεδίου εγκάρσιας ημιτομής χώρου φορτίου σε: 
α) Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο. 

β) Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίων (ΒΙΙΕΚ ΟΑΚΙΠΕΚ). 

γ) Μεταλλευματοφόρο. 

δ) Συνδυασμένων μεταφορών (ΟΒΟ & Ο/Ο). 

ε) Μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚ). 

στ) Μεταφοράς αερίων καυσίμων (ΕΡΟ - ΕΝΟ). 

ζ) Επιβατηγό - οχηματαγωγό. 

8.4 Περιγραφική ανάπτυξη λεπτομερούς σχεδίου εγκάρσιας ημιτομής χώρου φορτίου σε πλοίο 
μεταφοράς χύδην φορτίων, που έχει άνω και κάτω πλευρικές δεξαμενές (ΒΙΙΕΚ ΟΑΙΕΚΊΕΚ \¥ΙΤΗ 
ΗΟΡΡΕΚ ΤΑΝΚδ). 

8.5 Περιγραφική ανάπτυξη εγκάρσιας τομής δεξαμενόπλοιου, που να δείχνει τις διατάξεις 
ενισχυμένων νομέων (\ΥΕΒ ΟΚΑΝΙΝΟ) και τη διαμήκη ενίσχυση (ΕΟΝΟΙΤΕΓϋΙΝΑΕ 
δΤΙΕΕΕΝΙΝΟ). 

8.6 Περιγραφική ανάπτυξη εγκάρσιας τομής κυψελοειδούς πλοίου μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων (ΟΕΕΕΕΓΕΑΚ ί'ΟΝΤΛΙΝΕΡ δΗΙΡ). 

8.7 Ορισμός και ανάγνωση των εξής σχεδίων: ναυπηγικών γραμμών σκάφους, κατασκευαστικού, 
παρισάλων. 

8.8 Ορισμός και ανάγνωση σχεδίου αναπτύγματος επιφάνειας γάστρας, αναπτύγματος εξωτερικού 
περιβλήματος κ.λπ.. Αναγνώριση ελασμάτων. 

8.9 Υπολογισμός επιφάνειας γάστρας (μέθοδος Νοπτκιηά κ.λπ.). 

9. ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΤΩΝ 

9.1 Συστήματα άντλησης υδροσυλλεκτών (σεντινών) και δεξαμενών έρματος, αντλίες, 
ανεπίστροφα επιστόμια και επιστόμια θαλάσσης και φίλτρα. 

9.2 Λεπτομέρειες καταμετρητικών σωλήνων. 

9.3 Λεπτομέρειες εξαεριστικών σωλήνων. 
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10. ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

10. 1 Διαδικασίες διάβρωσης. Διαχωρισμός της από άλλες διαδικασίες φθοράς. 

10.2 Σχηματισμός μαγνητικού οξειδίου (ΜΙΕΙδΟΑΕΕ). 

10.3 Ηλεκτρολύτες στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

10.4 Συνθήκες εμφανίσεως αντιδράσεων γαλβανικής διάβρωσης στο πλοίο (π.χ. περιοχή έλικας, 
εκτιθέμενος χάλυβας, κράματα αλουμινίου), συνδέσεις υπερκατασκευών. 

10.5 Βασικές μέθοδοι πρόληψης διάβρωσης, δηλαδή επιχρίσματα και καθοδική προστασία. 

10.6 Πρόληψη της αρχικής διάβρωσης με προετοιμασία και επιχρίσματα (π.χ. ζέστη, καθάρισμα με 
φλόγα, αμμοβολή). Μέθοδοι που εμφανίζονται στα πλοία. 

11. ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΥΦΑΛΩΝ 

11.1 Μέρη του πλοίου που ρυπαίνονται από φυσική και ζωική ρύπανση. 

11.2 Τρόπος με τον οποίο ενεργούν τα αντιρρυπαντικά χρώματα και συνθήκες που απαιτούνται για 
την αποτελεσματική χρήση τους. 

11.3 Οικονομικά πλεονεκτήματα της χρήσης αντιρρυπαντικών χρωμάτων. 


Β ΣΧΕΔΙΟ 


1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Υλικά ~ Όργανα σχεδίασης. Χρήση αυτών. 

1.2 Διαστάσεις χάρτου σχεδίασης. Τυποποίηση. 

1.3 Συστήματα σχεδίασης (Ευρωπαϊκό - Αγγλοσαξονικό). 

1.4 Είδη γραμμών - Γραφή. 

2. ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

2.1 Περιγραφή. 

3. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΟΡΘΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 

3.1 Διάταξη όψεων με σύστημα ορθών προβολών κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα. 

3.2 Εκλογή όψεων - Ειδικές (βοηθητικές) όψεις - Κατακλύσεις. 

3.3 Κλίμακες σχεδίασης - Υπομνήματα. 

3.4 Κανόνες τοποθέτησης διαστάσεων - Σχετικοί συμβολισμοί. 

3.4 Σχεδίαση όψεων από αξονομετρικά σχέδια. 

4. ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. ΓΕΝΙΚΑ. ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

4.1 Σχέδια γενικής διάταξης πλοίου. 

4.2 Ναυπηγικές γραμμές. Σχέδιο μέσης τομής και εγκαρσίων τομών. 

4.3 Προσδιορισμός θέσεως επί των σχεδίων. 
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Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 


α/α 

δΤΟλν 

ίοί 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 
Μαθήματα 

Ώρες ανά εξάμηνο 

Ώρες ανά 
εβδομάδα 

Σύνολο 

ωρών 

Θεωρία 

Εφαρμογές 

1 . 

αρρ 

Μαθηματικά III 

45 


3 

45 

2. 

αρρ 

Φυσική III 

30 

15 

3 

45 

3. 

αρρ 

Ναυτικά Αγγλικά III 

45 


3 

45 

4. 

1 

Ναυτιλία III 

45 

30 

5 

75 

5. 

1 

Μετεωρολογία II 

30 


2 

30 

6. 

1 

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα 

45 

30 

5 

75 

7. 

1 

ΚΑΌΑΚ 

30 

30 

4 

60 

8. 

1 

Διαχείριση στοιχείων γεφύρας 
(Βπίίμε Τεαπιινοτίί 

Μαπαμεπιεηί) 


30 

2 

30 

9. 

1 

ΕΟΌΙδ 

30 

15 

3 

45 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 

450 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ' 8ΤΟΨ(2010 ΑΙΠ/1) ΡΗΝΟΤΙΟΝ αρρ 

ΜΑΘΗΜΑ 

Γ01 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ III 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στα Α’, Β', Γ' εξάμηνα οι 

σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: 

α) Γνώσεις που αφορούν τις βασικές ιδιότητες των λογαρίθμων. 

β) Γνώσεις σφαιρικής τριγωνομετρίας. 

γ) Γνώσεις διανυσματικού λογισμού. 

δ) Γνώσεις αναλυτικής γεωμετρίας. 

ε) Βασικές γνώσεις συναρτήσεων και μελέτης γραφημάτων, 
στ) Γνώσεις ολοκληρωμάτων και εφαρμογών αυτών, 
ζ) Γνώσεις στατιστικής, και 

η) γνώσεις επίλυσης γραμμικών συστημάτων, με τις οποίες θα υποβοηθούνται και στην κατανόηση 
άλλων μαθημάτων της ειδικότητάς τους. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Να γίνει χρήση πινάκων και επίδειξη χρήσης φορητού υπολογιστή (οαίουΐαίοτ) καθώς 
και οπτικού υλικού. Οι εφαρμογές να βασίζονται στην επίλυση ναυτικών - ναυτιλιακών 
προβλημάτων. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ Ιιεαά 
ρτοίεείοτ), ΡΥΡ - Υίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, ηλεκτρονικός υπολογιστής. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΤΥΧΟΝΤΑ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΤΡΙΓΩΝΑ 

1.1 Επίλυση τυχόντων σφαιρικών τριγώνων. 

1.2 Μελέτη των περιπτώσεων επιλύσεως τυχόντων σφαιρικών τριγώνων. 

1.3 Εφαρμογές επιλύσεως τυχόντων σφαιρικών τριγώνων στη Ναυτιλία και στην Κοσμογραφία. 

2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑ 

2.1 Τύπος συνημίτονου. 

2.2 Ημιπαρημίτονο. Χρήση πινάκων ημιπαρημιτόνων και λογαρίθμων ημιπαρημιτόνων. 

2.3 Τύπος ημιπαρημιτόνων. 

2.3.1 Υπολογισμός της τρίτης πλευράς τριγώνου όταν δίδονται δύο πλευρές και η περιεχόμενη 
γωνία. Εφαρμογές στη Ναυτιλία (Ορθοδρομική, ζενιθακή και πολική απόσταση). 

2.3.2 Υπολογισμός γωνίας όταν είναι γνωστές τρεις πλευρές (Αρχική ορθροδρομική πορεία, 
ωρική γωνία). 

2.4 Τύπος ημιτόνου. Εφαρμογές στη Ναυτιλία (αρχική ορθοδρομική πορεία, Αζιμούθ). 

2.5 Τύπος τεσσάρων συνεχών στοιχείων. Πίνακες αζιμούθ Α, Β, Ο. 

2.6 Τύπος του ΝΑΡΙΕΚ. Εφαρμογή στη Ναυτιλία (Ωρική γωνία και αζιμούθ κατά την αληθή 
Ανατολή ή Δύση. Ορθοδρομία. Μικτός πλους). 

2.7 Μεταβολές των στοιχείων του τριγώνου θέσης. 
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3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

3.1 Εισαγωγικές έννοιες και χρησιμότητα της Στατιστικής. 

3.2 Στατιστικός πληθυσμός. 

3.3 Έννοια στατιστικής μεταβλητής - συνεχείς και ασυνεχείς στατιστικές μεταβλητές. 

3.4 Πηγές και μέθοδοι συλλογής στατιστικών στοιχείων. 


4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. 

4.1 Στατιστικοί πίνακες - τύποι στατιστικών πινάκων. 

4.2 Εμπειρικές κατανομές συχνοτήτων. 

4.3 Γραφική παράσταση των κατανομών συχνοτήτων. 

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ. 

5.1 Μέση τιμή. 

5.2 Διάμεσος τιμή. Επικρατούσα τιμή. Τεταρτημόριο. 

5.3 Διακύμανση (διασπορά). 

5.4 Τυπική απόκλιση. Συντελεστής μεταβλητότητας. 

5.5 Ασυμμετρία. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ' 8ΤΟΨ (2010 ΑΙΙΙ/1) ΕίΙΝΟΤΙΟΝ αρρ 

ΜΑΘΗΜΑ 

Γ02 

ΦΥΣΙΚΗ III 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 ΘΕΩΡΙΑ 30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 15 


Σκοπός - Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στα Α', Β', Γ' εξάμηνα 
οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: 
α) Γνώσεις που αφορούν στις βασικές ιδιότητες της ύλης, 
β) Γνώσεις κινηματικής, δυναμικής και στατικής. 

γ) Βασικές γνώσεις σχετικές με τις διατάξεις ενισχύσεως - εκπομπής - λήψεως. 

δ) Γνώσεις πάνω στα ηλεκτρικά φορτία και τα ρεύματα. 

ε) Γνώσεις σχετικές με τις ταλαντώσεις και τις ηλεκτρικές ταλαντώσεις. 

στ) Γνώσεις γεωμετρικής οπτικής. 

ζ) Γνώσεις υδροστατικής και υδροδυναμικής, και 

η) γνώσεις σχετικές με τη θερμότητα. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Να γίνεται χρήση οπτικών μέσων και υλικού εργαστηρίου, όπου αυτό είναι 
δυνατό. Οι εφαρμογές να βασίζονται στην επίλυση ναυτικών - ναυτιλιακών 
προβλημάτων. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρκήεοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεεά ρπήεοίοτ), ϋ\Έ) - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, πειραματικός 
εξοπλισμός. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης 


Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

ΜΕΡΟΣ Α ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

1. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΡΜΗ ΚΑΙ ΩΘΗΣΗ 

1.1 Γραμμική ορμή και ώθηση. 

1.2 Αρχή διατήρησης της ορμής. 

1.3 Γενικευμένη μορφή του θεμελιώδους νόμου της μηχανικής. 

1.4 Νόμος του ΗοοΓε. Όριο ελαστικότητας, όριο θραύσης και μέτρο ελαστικότητας. 

2. Π ΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ 

2.1 Γωνιακή ταχύτητα και γωνιακή επιτάχυνση. 

2.2 Περιστροφική κίνηση με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση. 

2.3 Σχέσεις ανάμεσα σε γωνιακές και γραμμικές ποσότητες. 

2.4 Ροπή αδράνειας. Θεώρημα δίείηετ. 

2.5 Κινητική ενέργεια περιστροφής. 

2.6 Ροπή δύναμης ως προς άξονα, σημείο και ροπή ζεύγους δυνάμεων. 

2.7 Θεμελιώδης Νόμος ατροφικής κίνησης. 

2.8 Έργο, ενέργεια και ισχύς στην περιστροφική κίνηση. 

3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

3.1 Συνθήκες ισορροπίας στερεού σώματος. 

3.2 Παραδείγματα στερεών σωμάτων που βρίσκονται σε ισορροπία. 

3.3 Υπολογισμός συνισταμένης παραλλήλων δυνάμεων με χρήση των ροπών. Κατανομή των 
δυνάμεων σε ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων. Δυνάμεις με τυχαία διεύθυνση. 

3.4 Κέντρο βάρους σώματος. Εφαρμογές των ροπών, στον προσδιορισμό του κέντρου βάρους. 

3.5 Κέντρο μάζας συστήματος σωμάτων και η κίνηση αυτού. 




























32910 
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4. ΚΥΛΙΣΗ, ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ ΚΑΙ ΡΟΠΗ 

4.1 Κύλιση στερεού σώματος. 

4.2 Στροφορμή υλικού σημείου, στερεού σώματος και συστήματος. 

4.3 Γενικότερη διατύπωση του θεμελιώδους Νόμου της ατροφικής κίνησης. 

4.4 Διατήρηση της στροφορμής σε σώμα και σύστημα σωμάτων. 

4.5 Κίνηση γυροσκοπίων και στρόβων. 

4.6 Μετάπτωση στρόβου υπό την επίδραση εξωτερικής ροπής. Η κλόνιση του άξονα της Γης. 


ΜΕΡΟΣ Β ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ 

5. ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

5.1 Πυκνότητα και πίεση. 

5.2 Υδροστατική πίεση. 

5.3 Αρχή Ραεεεί. Υδραυλικό πιεστήριο. 

5.4 Αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων. 

5.5 Άνωση και αρχή Αρχιμήδη - Συνθήκες πλεύσης. 

5.6 Ατμοσφαιρική πίεση και προσδιορισμός της με βάση το ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας. 

6. ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 

6.1 Έννοιες ροής, ρευματικής γραμμής και φλέβας. Στρωτή, τυρβώδης ροή και ιδανικό ρευστό. 

6.2 Παροχή. Εξίσωση συνέχειας. Εξίσωση ΒεπιοιιΙΙί και εφαρμογές. 

6.3 Θεώρημα Τοποείΐί και ροόμετρο νεπίοιιπ. 

6.4 Ιξώδες. Αντίσταση ρευστού στην κίνηση σώματος. Νόμος 3ίοΓε$. 

6.5 Κρίσιμη ταχύτητα ρευστού και αριθμός Κεγηοΐάδ. 

6.6 Υποπίεση, υπερπίεση και φαινόμενα Με§ηιι$ και Θοεπάε. 

6.7 Δυναμική άνωση. Συντελεστές αντίστασης και αεροδυναμική. 

7. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

7.1Έννοια της θερμότητας ως εσωτερικής κινητικής ενέργειας των μορίων. 

7.2 Θερμοκρασία - Κλίμακες μετρήσεων των θερμοκρασιών. 

7.3 Θερμική διαστολή των σωμάτων. 

7.4 Θερμιδομετρία - Έννοια θερμοχωρητικότητας - Σχέσεις ]οιι1ε και εαίοπε. 

7.5 Τρόποι διάδοσης της θερμότητας (ακτινοβολία, μεταφορά, αγωγιμότητα). 

7.6 Καταστατική εξίσωση των αερίων. Καθορισμός των παραμέτρων, Ρ-ν-Κ-Τ-η. 

7.7 Μεταβολές αερίων: Έννοια αδιαβατικής - ισόθερμης - ισοβαρούς - ισόχωρης μεταβολής. 

7.8 Πρώτο και Δεύτερο Θερμοδυναμικό Αξίωμα. Μηχανή ΟετηοΙ. Μετατροπή της εσωτερικής 
ενέργειας σε κινητήριο έργο. 

7.9 Μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ). Αεριοστρόβιλοι, ατμοστρόβιλοι. 

7.10 Απαγωγή θερμότητας. Ψυκτικές μηχανές. Θερμικές μηχανές. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

• Ορισμός παροχής. Έννοια της ροής. Δυναμική γραμμή. Τυρβώδης και Στρωτή ροή. 

• Ορισμός της Στατικής και Δυναμικής πίεσης. Ατμοσφαιρική πίεση και εξάρτησή της με 
βάση το ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας. Αρχή Ραεεαί. 

• Υδρο-αεροστατική πίεση. Η παροχή του ρευστού σε σχέση με την υδροστατική πίεση. 
Θεώρημα Τοτίεείΐί. 

• Υδρο-αεροδυναμική πίεση. Αρχή Βεπιοιιΐΐί, εφαρμογές της, ροόμετρο νεπίοιιπ. 

• Αρχή Αρχιμήδη. 

• Συνθήκες ισορροπίας στερεού σώματος. Παραδείγματα στερεών σωμάτων, που βρίσκονται 
σε ισορροπία. Κέντρο βάρους και κέντρο μάζας σώματος. Κέντρο μάζας συστήματος 
σωμάτων και η κίνηση αυτού. 

• Ορισμός δύναμης και μονάδες μετρήσεώς της. 

• Οι τρεις (3) Νόμοι του Νεινίοη (Θεμελιώδης Νόμος της Μηχανικής, Νόμος της Αδράνειας 
των σωμάτων, Νόμος της Δράσης - Αντίδρασης). 

• Ορισμός ροπής δύναμης ως προς σημείο και ως προς άξονα. Ροπή αδράνειας. Θεώρημα 
δίείηετ. Υπολογισμός συνισταμένης παραλλήλων δυνάμεων με χρήση των ροπών. 
Εφαρμογές των ροπών, στον προσδιορισμό του κέντρου βάρους. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ' 8ΤΟ¥ (2010 Α ΙΙΙ/1) ΠΙΝΟΤΙΟΝ ιιρρ 

ΜΑΘΗΜΑ 

Γ03 

ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ III 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος και στα έξι (6) διδακτικά 
εξάμηνα, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση χειρισμού της Αγγλικής 
γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης 3ΤΟ\¥ 
1978, όπως τροποποιήθηκε, ώστε να επιτρέπει στον αξιωματικό γέφυρας να χρησιμοποιεί χάρτες και 
άλλες ναυτικές εκδόσεις, να κατανοεί μετεωρολογικές πληροφορίες και μηνύματα που αφορούν στην 
ασφάλεια 

και στη λειτουργία του πλοίου, στην επικοινωνία με άλλα πλοία και παράκτιους σταθμούς καθώς 
επίσης και στην εκτέλεση των καθηκόντων του αξιωματικού σε πολυεθνικά 

πληρώματα, περιλαμβανομένης της ικανότητας χρήσης και κατανόησης των Τυποποιημένων 
Ναυτικών Φράσεων Επικοινωνίας (ΙΜΟ 3ΜΟΡ) του ΙΜΟ. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Να χρησιμοποιούνται ηχητικά και οπτικοακουστικά βοηθήματα, όπου είναι δυνατόν, 
και η διδασκαλία της ύλης να προσομοιώνει επικοινωνιακές ανάγκες που αναμένεται 
να κληθούν να αντιμετωπίσουν οι αξιωματικοί γέφυρας. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρΐΌ)εείθΓ), προβολέας διαφανειών (ονετ Ιιεπά 
ρτοΐεοίοτ), ϋνϋ - Υίδεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, ηλεκτρονικός υπολογιστής. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

• Κεροιί άείαίΐδ οΓ ίηοΜεηίδ αί $εα. 

• Εχρίαίη ρετδοηαΐ ίημιπεδ αί δεα; τεηιιεδΐ ηιεάίεαΐ αδδίδίαηεε. 

• (.ΤιεΉ ίαδΕ εοιτιρίείίοη ίη Γοιιίίηε ορεταΐίοηδ; νΗΡ οοηιιηιιηίοαίίοιίδ τεμαπίίημ ύιιηΕεπημ. 

• Ριοίΐιιεε εχίειηεΐ ννηίίεη αηιΐ δροΕεη οοιηηιιιιιίθ3ίίοηδ Ιο ιεςαεδΐ ει η Η μίνε ειΗνϊοε; αηΗειχχΙειηΠ 
ίεΐεχ ηιεδδαμεδ. 

• Ρταείίδε νΗΡ εχεΙιειημε ρΐΌοεάιίΓεδ; υηάετδίαικί ίηδίηιοίίοηδ αηά μίνε εχρίαηαίίοηδ. 

• Οίδειίδδ ΓυΙυΐ'ε ενεηίδ; ηεμοΐίειίε ίΐιΐυιε ρΐαηδ. 

ΙΜΟ 8ΜΟΡ: «ΙΜΟ Τυποποιημένες Ναυτικές Φράσεις Επικοινωνίας» 

- νΗΡ οοηιηιιιηίεαίίοηδ Γοτ (Βδίΐ'εδδ αηά υτμεηεγ ηιεδδαμεδ - Α1/1, Α1/2. 

- Οεειιραΐίοηαΐ δείεΐν - Β2/2. 

- Κεηιιεδίίημ Μεάίεαΐ Αδδίδίαηεε-Α 1/ 1.3. 

- Ηαηάίπιμ όιιηΙιεΓδ/ ροΐΐιιίίοη ρτενεηΐίοη — Β 3/1.3. 

- νΤ3 δίειηΗειιχΙ ΡΗιαδεδ - Α1/6. 

δΙΜυΤΑΤΕϋ ΡΡΛΟΤΙΟΕ ΙΝ: 

• ΚεροΓίίημ εοΐΐίδίοη αηά μτουικϋημ. 

• Ρίΐΐίημ ίη ηιαηηε ίηείάεηί τεροιίδ/ ιιηάεΓδίαηάίημ Ιΐιε άείαίΐδ οί 3 πιαπηε αοείάεηί αίίεΐ' 
Γεαάίημ/ΐίδίεηίημ Ιο ιεΐενειηΐ ίηΓοιηΐίΐΙίοη. 

• ΕχρΙαίηίπμ ινίιειΐ ΡΡΕ ίδ ιΐδεά αΐ δεει. 

• Οεδεπόίημ ίημίΓγ από αρρεορπαίε ΤίΓδΙ αίά ΙτεαΙηιεηί. 

• ΓΔεδοι ϊΗίημ ιηειΐηίεπειηοε όυΐίεδ από ειρριοριίειίε (οοΐδ. 

• υηόεΓδώικΙίημ δαΓείγ ρτοοεάπτεδ Γογ ρτενεηίίημ εοηιραίίημ οίΐ δρίΐΐδ. 

• υδίημ εΐιεείίΐίδΐδ ίο εΙιεοΕ ίΐιε εοηιρίείίοη οΓ δαηΤεπημ ρτοεεάιίΓεδ. 

• Οδίημ 8ΜΟΡ ίη νατίοιίδ νΗΡ οοιηιηιιηίεαίίοηδ (ιεμαιχίίημ νΤ8 εχεΙιειημεδ, ιουΐιηε, ίΐίδΐιεδδ, 
ιΐΓ§εηογ, δαΓεΙγ ιηεδδαμεδ). 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ' 8ΤΟΨ (2010 ΑΙΙΙ/1) ΕΙΙΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Γ04 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ III 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

5 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 75 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 40 


Σκοπός - Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στα Α', Β’, Γ' και Ε' 
εξάμηνα, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: 

α) Γνώση και ικανότητα προγραμματισμού ταξιδιού και εκτέλεση εργασιών ναυσιπλοΐας κάτω από 
όλες τις συνθήκες με αποδεκτές μεθόδους υποτύπωσης ωκεάνιων οδών, λαμβάνοντας υπόψη π.χ. 
περιορισμένα ύδατα, μετεωρολογικές συνθήκες, συνθήκες πάγου, περιορισμένη ορατότητα, σχέδια 
διαχωρισμού θαλάσσιας κυκλοφορίας και περιοχές εκτεταμένων ρευμάτων και παλιρροιακών 
επιπτώσεων. 

β) Γνώση και ικανότητα τήρησης της πορείας και προσδιορισμού στίγματος του πλοίου με 
οποιονδήποτε τρόπο σε ακτοπλοΐα και ωκεανοπλοΐα (με αστρονομικές και γήινες παρατηρήσεις), 
γ) Γνώση των αρχών λειτουργίας των μαγνητικών πυξίδων και ικανότητα προσδιορισμού των 
σφαλμάτων αυτών. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Στις εφαρμογές στο χάρτη η αναλογία διδάσκοντος/σπουδαστών θα πρέπει να είναι 
1 προς 10 περίπου. Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται σε περιβάλλον προσομοίωσης 
και/ή με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις 
δυνατότητες. Οι σπουδαστές θα πρέπει επίσης να εξοικειωθούν στην επίλυση όλων 
των εφαρμογών με εγκεκριμένο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αστροναυτιλίας. 
Ομοίως, τα θέματα της παραλλαγής, καθώς και των ευθειών θέσης θα πρέπει να 
επιλύονται και λογιστικά με τη βοήθεια υπολογιστή χειρός (ςαΐουΐαίοτ). 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ριτήεςίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ Ιιεαά 
ρΐΌίεεΙοτ), Ονϋ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, ηλεκτρονικός 
υπολογιστής. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΧΡΟΝΟΣ 

1.1 Βασικές έννοιες περί χρόνου. 

1.2 Βασικά είδη χρόνου (αστρικός, μέσος ηλιακός, Αληθής ηλιακός, Παγκόσμιος [ΓΓΤ], Ατομικός). 
Συντονισμένος παγκόσμιος χρόνος (ΕΡΓΟ). 

1.3 Ορισμός της αληθούς ηλιακής ημέρας. Σχέση μεταξύ τοπικής και ωρικής γωνίας του Ηλιου και 
μεταξύ αληθούς και τοπικού χρόνου. 

1.4 Ορισμός της αστρικής ημέρας. Σταθερότητα αστρικών χρονικών διαλειμμάτων και αστρικός 
χρόνος. 

1.5 Λόγοι που επιβάλλουν το σώμα που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του χρόνου να αλλάζει 
δΗΑ (και επομένως ΓΗΑ) με σταθερή ταχύτητα. 

1.6 Λόγοι για τους οποίους η αλλαγή της δΗΑ του Ηλιου είναι ανώμαλη και επομένως είναι 
ανάγκη να υιοθετηθεί ένας αστρονομικός μέσος Ήλιος για τον σκοπό της μέτρησης του χρόνου. 

1.7 Ορισμός της εξίσωσης του χρόνου και τα στοιχεία που την αποτελούν. 

1.8 Εύρεση της εξίσωσης του χρόνου από το ΑΓΜΑΝΑΟ και το σημείο στο οποίο πρέπει να της 
δοθεί κατά τις εφαρμογές. 

1.9 Μέσος χρόνος ως προς ΟΚΕΡ.Ν\\'Κΐ I (ΟΜΤ) και Μέσος τοπικός χρόνος (ΓΜΤ). 

1.10 Σχέση χρόνου και μήκους. Μετατροπές. 

1.11 Ώρα ζώνης (Ζ.Τ.) και συμβατική ώρα. Γραμμή αλλαγής ημερομηνίας. 

1.12 Ναυτικά χρονόμετρα χαλαζία (ζΐυΑΚΤΖ). 
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2. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΨΩΝ 

2.1 Σκοπός της διόρθωσης υψών. 

2.2 Ορατός, αισθητός και μαθηματικός ορίζοντας. 

2.3 Βάθος ορίζοντα, διάθλαση, ημιδιάμετρος και παράλλαξη. Εξήγηση των συντελεστών που 
προσδιορίζουν το μέγεθος τους, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης της ημιδιαμέτρου της 
Σελήνης. Διόρθωση σφάλματος εξάντα. 

2.4 Επίδραση της γήινης διάθλασης στο βάθος ορίζοντα και στην απόσταση του ορίζοντα της 
θάλασσας. Ανώμαλη γήινη διάθλαση. 

2.5 Επίδραση της θερμοκρασίας και της ατμοσφαιρικής πίεσης στο μέγεθος της αστρονομικής 
διάθλασης. Πίνακες διορθώσεων της μέσης διάθλασης. Άλλοι παράγοντες που επιδρούν στην 
αστρονομική διάθλαση. Περιπτώσεις που πρέπει να αποφεύγεται η παρατήρηση. 

2.6 Χρησιμοποίηση των πινάκων διόρθωσης υψών, για όλα τα σώματα, οι οποίοι περιέχονται στο 
ναυτικό ΑΛΜΑΝΑΚ συμπεριλαμβανομένων και πινάκων που απαιτούν παρεμβολή καθώς και 
πινάκων που δεν απαιτούν παρεμβολή ((Γπίίοαΐ Τ&ΠΙθδ) και των πινάκων διόρθωσης χαμηλών 
υψών. 

2.7 Πρόσθετη διόρθωση υψών Αφροδίτης και Άρη. Πότε πρέπει να επιφέρεται. 

2.8 Συστηματικό σφάλμα παρατηρητή. 

3. ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΛΥΚΑΥΓΗ ΚΑΙ ΛΥΚΟΦΩΤΑ 

3.1 Αληθής και φαινόμενη ανατολή ή δύση Ηλιου και Σελήνης. 

3.2 Αληθές ύψος του Ηλιου και της Σελήνης τη στιγμή της φαινόμενης ανατολής ή δύσης τους. 

3.3 Χρόνοι ανατολής και δύσης που παρέχονται στο ΑΛΜΑΝΑΚ. 

3.4 Υπολογισμός της ώρας ζώνης φαινόμενης ανατολής ή δύσης του Ηλιου και της Σελήνης σε 
ορισμένο στίγμα, με χρήση των πληροφοριών που παρέχει το ΑΛΜΑΝΑΚ. 

3.5 Πολιτικό, ναυτικό και αστρονομικό λυκαυγές ή λυκόφως. 

3.6 Απαραίτητες συνθήκες ώστε: 

α) Το λυκόφως να διαρκεί όλη τη νύχτα. 

β) Ο Ήλιος ή η Σελήνη να είναι αειφανείς ή αφανείς. 

3.7 Παράγοντες που επιδρούν στη διάρκεια του λυκαυγούς και του λυκόφωτος. 

3.8 Υπολογισμός χρόνων έναρξης λυκαυγών ή τέλους λυκοφώτων σε ορισμένο στίγμα με χρήση 
των πληροφοριών που παρέχει το ΑΛΜΑΝΑΚ. 

4. ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΗ ΑΝΑΤΟΛΗ Η ΔΥΣΗ 

4.1 Τύπος με τον οποίο υπολογίσθηκαν οι πίνακες εύρους. 

4.2 Παρατηρούμενο ύψος Ηλιου, όταν το αληθές ύψος είναι μηδέν. 

4.3 Επίδραση του πλάτους στην ακρίβεια του παρατηρούμενου Αζιμούθ κατά την αληθή ανατολή ή 
δύση Ηλιου. 

4.4 Εύρεση της παραλλαγής της μαγνητικής ή γυροσκοπικής πυξίδας με παρατήρηση κατά την 
αληθή ανατολή ή δύση του Ηλιου. 

4.5 Αδυναμία παρατήρησης της Σελήνης κατά την αληθή ανατολή ή δύση της. 
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5. ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΑ 

5.1 Στοιχεία του τριγώνου θέσης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του Αζιμούθ με την 
ώρα. 

5.2 Υπολογισμός του Αζιμούθ: 

α) Με πίνακες ολοκληρωμένων στοιχείων εισόδου και τριπλή παρεμβολή, 
β) Με τους πίνακες ΑΒ(3. 

5.3 Σύγκριση της ακρίβειας των Αζιμούθ που υπολογίζονται σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο. 

5.4 Παρατήρηση του Αζιμούθ για εύρεση της παραλλαγής των πυξίδων. Απαιτούμενες συνθήκες 
για την ακρίβεια της παρατήρησης. 

5.5 Υπολογισμός της παραλλαγής μαγνητικής ή γυροσκοπικής πυξίδας με την παρατήρηση 
οποιουδήποτε σώματος. 

6. ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡ Η ΣΕΙΣ 

6.1 Γήινη προβολή ουρανίου σώματος και κύκλος ίσων υψών. Αναπαράσταση κύκλου ύψους σε 
Μερκατορικό χάρτη. 

6.2 Αντικατάσταση τμήματος του κύκλου ύψους με ευθεία. Προσδιοριστικό σημείο και 
κατεύθυνση της ευθείας θέσης. 

6.3 Συνθήκες, σύμφωνα με τις οποίες είναι παραδεκτή η χρησιμοποίηση ευθείας θέσης αντί του 
κύκλου ίσου ύψους. 

6.4 Μέθοδος Ματο ϋε δαίηΐ Ηίΐαίτε για τον προσδιορισμό της ευθείας θέσης. 

6.5 Δυνατότητα χρησιμοποίησης βοηθητικού στίγματος για απλοποίηση των υπολογισμών, 
σχετικοί περιορισμοί. 

6.6 Προσδιορισμός της ευθείας θέσης με τη μέθοδο του μήκους και τη μέθοδο του πλάτους. 

6.7 Σύγκριση των μεθόδων της προηγούμενης παραγράφου με τη μέθοδο ΜΑΚ.0 και λόγοι που 
επέβαλαν την πλήρη επικράτηση της τελευταίας. 

6.8 Αληθής έννοια του πλάτους που βρίσκεται με μεσημβρινή παρατήρηση ή με παρατήρηση του 
πολικού. 

6.9 Επίλυση του τριγώνου θέσης με πίνακες ακεραίων στοιχείων εισόδου (π.χ. Η.0.229 κ.λπ.). 

6.10 Επιλογή βοηθητικού στίγματος και εύρεση ακέραιας ΕΗΑ. 

6.11 Υπολογισμός του ύψους. Παρεμβολή για την κλίση. Περιπτώσεις που απαιτείται χρήση της 
δεύτερης διαφοράς. 

6.12 Υπολογισμός του Αζιμούθ. Παρεμβολή για την κλίση. 

6.13 Εύρεση και χαρακτηρισμός της διαφοράς υψών. Χάραξη ευθείας θέσης. 

6.14 Πλήρης επίλυση προβλημάτων ευθείας θέσης με όλα τα σώματα. 

6.15 Σφάλματα που επηρεάζουν την ακρίβεια των ευθειών θέσης. Ζώνη αβεβαιότητας 
αστρονομικής ευθείας θέσης. Επιρροή τυχαίων συστηματικών και σταθερών σφαλμάτων. Μέθοδοι 
ελαχιστοποίησή τους. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ' 8ΤΟΨ (2010 ΑΙΗ/1) ΕΙΙΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Γ05 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ II 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

2 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΘΕΩΡΙΑ 2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στα Β' και Γ' εξάμηνα 
οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: 

α) Ικανότητα στη χρήση πληροφοριών, που λαμβάνονται από μετεωρολογικά όργανα επί του 
πλοίου. 

β) Γνώση των χαρακτηριστικών των διαφόρων καιρικών συστημάτων, των διαδικασιών αναφοράς 
και των συστημάτων καταγραφής. 

γ) Ικανότητα κατανόησης και ερμηνείας συνοπτικού χάρτη και πρόγνωσης καιρού περιοχής 

αξιολογώντας τις τοπικές καιρικές συνθήκες και πληροφορίες 

για τον καιρό, που λαμβάνονται με ΡΑΧ και από άλλα συστήματα πληροφόρησης. 

δ) Γνώση των χαρακτηριστικών των διαφόρων καιρικών συστημάτων, περιλαμβανομένων των 

περιστρεφόμενων τροπικών κυκλώνων και αποφυγής των επικίνδυνων ημικυκλίων και 

ε) Γνώση των ωκεάνιων συστημάτων ρευμάτων. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Προτείνεται η επίδειξη χαρτών, δελτίων και διαφόρων εντύπων, καθώς και 
σχετικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που χρησιμοποιούνται για την πρόγνωση και 
τη μετάδοση μετεωρολογικών στοιχείων και προβλέψεων καιρού. Να αναφέρεται 
και η αγγλική ορολογία των όρων που χρησιμοποιούνται. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαΐα ρκήεοΐοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ Ιιεαά 
ρΐΌ]εεΙοτ), Ονϋ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, έντυποι και ηλεκτρονικοί 
χάρτες καιρού. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥ, ΑΟΜΗ ΤΩΝ ΥΦΕΣΕΩΝ 

1.1 Αέριες μάζες (ορισμός). Σχηματισμός αέριας μάζας. 

1.2 Περιοχή προέλευσης αέριας μάζας και χαρακτηριστικά που απαιτούνται να έχει μια περιοχή 
προέλευσης. 

1.3 Χαρακτηριστικές περιοχές προέλευσης αρκτικού, πολικού, τροπικού και ισημερινού τύπου 
αερίων μαζών. 

1.4 Θερμά και ψυχρά μέτωπα. 

1.5 Απεικόνιση θερμού και ψυχρού μετώπου σε χάρτη καιρού. 

1.6 Περιγραφή με τη βοήθεια διαγράμματος του καιρού, που παρατηρείται κατά τη διέλευση ενός 
εξιδανικευμένου θερμού μετώπου. 

1.7 Περιγραφή με τη βοήθεια διαγράμματος του καιρού, που παρατηρείται κατά τη διέλευση ενός 
εξιδανικευμένου ψυχρού μετώπου. 

1.8 Ύφεση (ορισμός). 

1.9 Απεικόνιση ύφεσης σε συνοπτικό χάρτη επιφάνειας ή σε χάρτη πρόγνωσης. 

1.10 Τα στάδια του κύκλου ζωής μίας ύφεσης πολικού μετώπου. 

1.11 Περιγραφή οικογένειας υφέσεων. 

1.12 Λεπτομερή διαγράμματα ύφεσης πολικού μετώπου για το βόρειο (Β) ημισφαίριο και για το 
νότιο (Ν) ημισφαίριο. 

1.13 Λεπτομερή διαγράμματα τομών ύφεσης πολικού μετώπου (μία στην πλευρά που βρίσκεται 
προς τον πόλο από το κέντρο και μία στην πλευρά που βρίσκεται προς τον ισημερινό). 

1.14 Περιγραφή της συνήθους κίνησης μίας ύφεσης πολικού μετώπου. 
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1.15 Εφαρμογή γνωστών εννοιών στην ερμηνεία των αλλαγών του καιρού, που παρατηρούνται 
κατά τη διέλευση μίας μετωπικής ύφεσης, της οποίας το κέντρο βρίσκεται προς την πλευρά του 
πόλου απ’ τον παρατηρητή (στο Β ημισφαίριο και στο Ν ημισφαίριο). 

1.16 Εφαρμογή γνωστών εννοιών στην ερμηνεία των μεταβολών του καιρού που παρατηρούνται 
κατά τη διέλευση μιας μετωπικής ύφεσης με το κέντρο της προς την πλευρά του ισημερινού από 
τον παρατηρητή (στο Β ημισφαίριο και στο Ν ημισφαίριο). 

1.17 Περιγραφή της διαδικασίας, που οδηγεί στη σύσφιξη μίας ύφεσης πολικού μετώπου. 

1.18 Απεικόνιση σε συνοπτικό χάρτη ύφεσης πολικού μετώπου με συσφιγμένο μέτωπο. 

1.19 Ερμηνεία του σχηματισμού ψυχρών ή θερμών συσφίξεων. 

1.20 Λεπτομερή διαγράμματα τομών, που διέρχονται από θερμή και ψυχρή σύσφιξη. 

1.21 Περιγραφή του καιρού, που παρατηρείται κατά τη διέλευση ψυχρής ή θερμής σύσφιξης, στο Β 
και στο Ν ημισφαίριο. 

1.22 Μετωπική και μη μετωπική σφήνα ύφεσης (ορισμοί). 

1.23 Απεικόνιση μετωπικών και μη μετωπικών σφηνών υφέσεων σε συνοπτικό χάρτη (Β και Ν 
ημισφαίριο). 

1.24 Ερμηνεία και περιγραφή του καιρού, που σχετίζεται με τη διέλευση μίας σφήνας ύφεσης. 

2. ΤΡΟΠΙΚΟΙ ΚΥΚΛΩΝΕΣ (ΤΚΟΡΚΑΓ ΚΕΥΌΓΛΙΝΟ δΤΟΚΜδ) 

2.1 Γενικά. 

2.2 Η καιρική κατάσταση στους τροπικούς κυκλώνες. 

2.3 Δημιουργία - εξέλιξη τροπικών κυκλώνων. 

2.4 Χειριστό και επικίνδυνο ημικύκλιο. 

2.5 Αίτια σχηματισμού τροπικών κυκλώνων. 

2.6 Περιοχές και εποχές, στις οποίες εμφανίζονται οι τροπικοί κυκλώνες. 

2.7 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των τροπικών κυκλώνων διαφόρων περιοχών. 

2.8 Προγνωστικά για την προσέγγιση των τροπικών κυκλώνων. 

2.9 Χειρισμοί πλοίου, που βρίσκεται κοντά ή μέσα σε τροπικό κυκλώνα. 

2.10 Πρακτικοί κανόνες αποφυγής του κέντρου του τροπικού κυκλώνα. 

3. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

3.1 Οργάνωση, λειτουργία και στόχοι του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (\¥ΜΟ). 

3.2 Πηγές πληροφοριών που φθάνουν στη μετεωρολογική υπηρεσία. 

3.3 Ροή πληροφοριών μεταξύ εμπορικών πλοίων και μετεωρολογικής υπηρεσίας. 

3.4 Υπηρεσίες που παρέχουν στη ναυτιλία οι μετεωρολογικές υπηρεσίες. 

3.5 Περιγραφή του δελτίου καιρού και των περιεχομένων καθενός από τα τμήματά του. 

3.6 Πληροφορίες που λαμβάνονται με το τηλεομοιότυπο (ΕΑΟδΙΜΙΕΕ). 

3.7 Υπηρεσίες παροχής αγγελιών θύελλας. 

4. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 

4.1 Ανάγκη χρήσης των κωδίκων. 

4.2 Περιγραφή των τύπων σημάτων καιρού, που έχουν υιοθετηθεί από τον Παγκόσμιο 
Μετεωρολογικό Οργανισμό και είναι διαθέσιμοι για χρήση από τους ναυτιλλόμενους. 

4.3 Περιγραφή της μεθόδου αναπαράστασης μετεωρολογικών στοιχείων με συμβολικά γράμματα. 

4.4 Χρησιμοποίηση των βιβλίων κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης, που προορίζονται για τα 
πλοία. 
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5. ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ 

5.1 Εφαρμογή των προηγούμενων γνώσεων στην ερμηνεία των συμβόλων και των ισοβαρικών 
τύπων σε χάρτες καιρού, που εκδίδονται από τη μετεωρολογική υπηρεσία ή λαμβάνονται με 
τηλεομοιότυπο, δέκτη ΝΑνΤΕΧ, δέκτη ΕΟΘ και ραδιοτηλέτυπο (ΝΒϋΡ). 

5.2 Εφαρμογή των προηγούμενων γνώσεων στην ερμηνεία συνοπτικών χαρτών και χαρτών 
πρόγνωσης για την εξακρίβωση της κατεύθυνσης του ανέμου, περιοχών νέφωσης και υετού, 
περιοχών ομίχλης, πάγου και περιοχών με καλό καιρό. 

6. ΩΚΕΑΝΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 

6.1 Ορισμοί που αφορούν στα ρεύματα (π.χ. ένταση/κατεύθυνση, επιφάνειας, εποχιακό, μόνιμο 
κ.λπ.). 

6.2 Γενική κυκλοφορία των ρευμάτων των ωκεανών. 

6.3 Ρεύματα Ατλαντικού Ωκεανού. 

6.4 Ρεύματα Ειρηνικού Ωκεανού. 

6.5 Ρεύματα Ινδικού Ωκεανού. 

6.6 Πολικά ρεύματα. 

6.7 Επίδραση ρευμάτων στο κλίμα. 

7. ΠΑΓΟΣ 

7.1 Σχηματισμός του πάγου. 

7.2 Πάγος χερσαίας προελεύσεως. 

7.3 Θαλάσσιος πάγος. 

7.4 Πάχος του θαλάσσιου πάγου. 

7.5 Αλμυρότητα του θαλάσσιου πάγου. 

7.6 Πυκνότητα του πάγου. 

7.7 Έκπτωση του πάγου. 

7.8 Έκπτωση του παγόβουνου. 

7.9 Εξάπλωση του πάγου στη θάλασσα. 

7.10 Ο πάγος στον Β. Ατλαντικό. 

7.11 Διεθνής περίπολος πάγου. 

7.12 Εντοπισμός πάγου. 

7.13 Ναυσιπλοΐα μέσα σε πάγους. 

7.14 Πάγος των Μεγάλων Λιμνών. 

7.15 Παρατηρήσεις, αναφορές και προγνώσεις πάγου. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Γ' ΞΤΟν (2010 Α ΙΙΙ/1 ) ΡΟΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Γ06 

ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

5 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

75 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 30 

Σκοπός - Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα 
πρέπει να έχουν αποκτήσει γνώση και ικανότητα ναυτιλιακής εκμετάλλευσης όλων των οργάνων 
και συστημάτων γέφυρας για διασφάλιση τήρησης ασφαλούς ναυσιπλοΐας και εύρεσης του 
στίγματος του πλοίου. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Οι περιγραφές και επιδείξεις των λειτουργιών όλων των συσκευών / συστημάτων θα 
πρέπει να συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές, με οδηγίες και επίβλεψη από 
τους διδάσκοντες σε περιβάλλον προσομοίωσης και/ή χρησιμοποιώντας άλλες 
αντίστοιχες μεθόδους. Οι αρχές υπερβολικής ναυσιπλοΐας και το σύστημα ΕΟΚΑΝ 
θα διδάσκονται για όσο διάστημα ακόμη απαιτείται. Η παρουσίαση του μηχανικού 
δρομομέτρου ΟΙιεπτίΕβείΓ θα γίνεται συνοπτικά λόγω του ότι χρησιμοποιείται πλέον 
όλο και λιγότερο. Να αναφέρεται και η αγγλική ορολογία των όρων που 
χρησιμοποιούνται. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ριχήεείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ Εεπά 
ρτο]εε(θΓ), ϋνΤ) - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, διάφορα όργανα, 
ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές και προφορικές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΠΥΞΙΔΕΣ 

1.1 Γυροσκοπικές πυξίδες. 

1.1.1 Περιγραφή του γυροσκοπίου. Ελεύθερο γυροσκόπιο. 

1.1.2 Ιδιότητες του γυροσκοπίου. 

1.1.3 Συμπεριφορά του ελεύθερου γυροσκοπίου σε σχέση με επίπεδο του ορίζοντα στα 
διάφορα πλάτη της Γης. 

1.1.4 Επίδραση του πλάτους και της κατεύθυνσης του άξονα στη φαινόμενη καθ’ ύψος 
κίνηση του άξονα του γυροσκοπίου. 

1.1.5 Επίδραση του πλάτους στη φαινόμενη καθ’ αζιμούθ κίνηση του άξονα του 
γυροσκοπίου. 

1.1.6 Μετατροπή του ελεύθερου γυροσκοπίου σε ελεγχόμενο και σταθεροποίηση του άξονά 
του στον μεσημβρινό. 

1.1.7 Σφάλμα πλάτους. 

1.1.8 Σφάλμα πλάτους, πορείας και ταχύτητας. 

1.1.9 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το μέγεθος και το πρόσημό του. 

1.1.10 Υπολογισμός της τιμής του σφάλματος και του προσήμου του με χρήση του 
μαθηματικού τύπου και των ειδικών πινακιδίων. 

1.1.11 Αντιστάθμιση ή διόρθωση στους διαφόρους τύπους γυροπυξίδων. 

1.1.12 Σφάλματα που δημιουργεί η αλλαγή πορείας ή ταχύτητας. 

1.1.13 Σφάλματα που δημιουργεί ο διατοιχισμός και ο προνευστασμός του πλοίου. 

1.1.14 Διαδικασίες εκκίνησης και κράτησης γυροπυξίδων. 

1.1.15 Αναγνώριση τυχόν ανωμαλιών και αντιμετώπισή τους. 

1.1.16 Αναφορά στον απαιτούμενο χρόνο σταθεροποίησης των πυξίδων στον Βορρά από 
την αποκατάσταση λειτουργίας τους. 

1.1.17 Περιγραφή των επαναληπτών. 

1.1.18 Ρύθμιση των επαναληπτών. 

1.1.19 Τρόποι μεταβίβασης των πληροφοριών πορείας σε άλλα όργανα (ΚΑϋΑΙΙ,ΟΡδ 
κ.λπ.). 

1.1.20 Περιγραφή του συστήματος σήμανσης βλάβης. 
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1.1.21 Έλεγχος της σωστής λειτουργίας του συστήματος σήμανσης βλάβης. 

1.2 Πυξίδες Ιαεετ. 

1.2.1 Αρχές λειτουργίας. 

1.2.2 Διαφοροποιήσεις από λοιπούς τύπους. 

1.2.3 Σφάλματα. 

1.2.4 Χειρισμός - Συντήρηση. 

1.3 Πυξίδες οπτικής ίνας. 

1.3.1 Αρχές λειτουργίας. 

1.3.2 Διαφοροποιήσεις από λοιπούς τύπους. 

1.3.3 Σφάλματα. 

1.3.4 Χειρισμός - Συντήρηση. 

1.4 Δορυφορικές πυξίδες. 

1.4.1 Αρχές λειτουργίας. 

1.4.2 Διαφοροποιήσεις από λοιπούς τύπους. 

1.4.3 Σφάλματα. 

1.4.4 Χειρισμός - Συντήρηση. 

2. ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ 

2.1 Η τήρηση της πορείας του πλοίου και οι τρόποι διαπιστώσεως εκτροπής από την πορεία του και 
επαναφορά του σε αυτήν. 

2.2 Συγκρότηση σύγχρονης εγκαταστάσεως πηδαλουχίας. Λειτουργία των μονάδων της. 

2.3 Ηλεκτρικός έλεγχος στροφής του πηδαλίου. 

2.4 Χειροκίνητη λειτουργία του πηδαλίου. 

2.5 Αυτόματη λειτουργία του πηδαλίου. 

2.6 Διακόπτες και ρυθμιστές των αυτόματων πηδαλίων. 

2.7 Επίδραση και αποτέλεσμα κάθε ρυθμιστή και παράμετροι που επηρεάζουν τη ρύθμισή του ή τη 
συνδυασμένη ρύθμιση περισσότερων ρυθμιστών (συμπεριλαμ-βανομένων και των 
προρυθμιζομένων ρυθμιστών). 

2.8 Χρησιμοποίηση των καταγραφών του πορειογράφου για τη διαπίστωση των κατάλληλων 
ρυθμίσεων. 

2.9 Διαδικασία εκκίνησης - κράτησης, ρυθμίσεις, έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση 
εγκαταστάσεως πηδαλίου. 

2.10 Προληπτικός έλεγχος του πηδαλίου και δοκιμές σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

2.11 Διαδικασία αλλαγής τρόπου πηδαλιούχησης χειροκίνητο - αυτόματο ανάγκης και αντίστροφα. 

2.12 Λόγοι που επιβάλλουν την έγκαιρη αλλαγή από αυτόματο σε χειροκίνητο. 

2.13 Η υπερκάλυψη λειτουργιών (ονετπάε) της λειτουργίας ανάγκης (εηιει-^εηεγ ορεταΐίοπ). 

2.14 Η αναγκαιότητα υπάρξεως χειρισμού ανάγκης της πρύμης. 

2.15 Περιγραφή λειτουργίας χειριστηρίου Νοη - Ροΐΐονν ΕΓρ (ΝΡΙΓ). 

2.16 Περιγραφή των ηλεκτρονικών πηδαλίων (ΑάερΙίνε αιιΐο -ρίΐοΐ αηά δΙεεηη§ εοπίτοί δγδίεπιε). 

2.17 Προδιαγραφές λειτουργίας πηδαλίων (ρετίοπτιεπεε δίωκίεπίδ/ίηιο). 

2.18 Δοκιμές και γυμνάσια του πηδαλίου σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

2.19 Ενδείκτες ταχύτητας στροφής πηδαλίου (ΚαΙε οί Ιιιτη ίικϋεαίοτδ). 
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3. ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ 

3.1 Ταχύτητα και δίαρμα. 

3.2 Ταχύτητα ως προς τη μάζα του νερού και ως προς τον βυθό. 

3.3 Ανάλυση της ταχύτητας ως προς τη μάζα του νερού και ως προς τον βυθό, σε εγκάρσια και 
διαμήκη συνιστώσα και επίδραση των συνιστωσών αυτών στις ενδείξεις των δρομόμετρων. 

3.4 Αρχή λειτουργίας ηλεκτρονικών δρομόμετρων. 

3.5 Αρχή λειτουργίας δρομόμετρων ακουστικού συσχετισμού. 

3.6 Αρχή λειτουργίας δρομόμετρων τύπου Οορρίετ. 

3.7 Πιθανά σφάλματα και αιτίες που τα προκαλούν στους διάφορους τύπους δρομόμετρων. 

3.8 Περιγραφή δρομόμετρων δύο αξόνων και χρήση τους κατά τους χειρισμούς πρόσδεσης του 
πλοίου. 

3.9 Κυριότερες πηγές σφαλμάτων στους διάφορους τύπους δρομόμετρων. 

3.10 Ακρίβεια μετρήσεων δρομόμετρων. 

3.11 Διακρίβωση δρομόμετρων. 

3.12 Τρόπος μεταβίβασης της πληροφορίας της ταχύτητας του πλοίου σε βοηθητικούς ενδείκτες. 

4. ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ 

4.1 Αρχή λειτουργίας των βυθόμετρων. 

4.2 Χαρακτηριστικά λειτουργίας βυθόμετρων , συχνότητα εκπομπής - λήψεως, συχνότητα 
επαναλήψεως εκπομπής και διάρκεια παλμού εκπομπής. 

4.3 Ενδείκτες βάθους (αναλογικοί, ψηφιακοί κ.λπ.). 

4.4 Καταγραφέας βάθους. 

4.5 Διακόπτες και ρυθμιστές των ηχοβολιστών συσκευών. 

4.6 Διαδικασία εκκίνησης - κράτησης συσκευών βυθόμετρων. 

4.7 Περιγραφή ψευδοηχούς. 

4.8 Σφάλματα στις ενδείξεις των βυθόμετρων. 

5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΙΣΕΩΣ 

5.1 Το δρομόμετρο ϋορρίθτ ως όργανο πλευρίσεως. 

5.2 Συστήματα πλευρίσεως που εγκαθίστανται στην προβλήτα με υπερήχους και με 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα. 

5.3 Συστήματα που η λειτουργία τους βασίζεται στο κλασικό Καδετ και στο Κεδατ διαμορφώσεως 
συχνότητας. 

6. ΕΚΙΤ (Εοη§ Καη^ε ΙιΙΐ'ηίίΙΊοπίίοη 3η<1 Τγ3οΜιι§) ΚεοεΐνεΓ 

6.1 Σκοπός ανάπτυξης του ΕΚΙΤ. 

6.2 Περιγραφή των μερών του συστήματος. 

6.3 Εκπεμπόμενες πληροφορίες. 

6.4 Πλοία που είναι υποχρεωμένα να εκπέμπουν ΕΚΙΤ μηνύματα. 

6.5 Διαδικασία και τρόπος εκπομπής. 

6.6 Δυνατότητα απομακρυσμένης ρύθμισής του, ώστε να μπορεί να εκπέμπει τις πληροφορίες 
ΕΚΙΤ σε μεταβλητά διαστήματα. 
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7. ΒΝΥΥΑ8 (Βι ϊίΙβο Νανί^αϋοηαΐ ΝΥίΐΙοΗ ΑΙιιπη 8νί>1ειη) 

7.1 Απαιτήσεις εξοπλισμού του ΒΝλΥΑδ, βάσει δΟΕΑδ (Υ/19). 

7.2 Ανάπτυξη του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής και συμμόρφωσης που αρχίζει από την 1 η 
Ιουλίου του 2011. 

7.3 Σκοπός ανάπτυξης του ΒΝ\¥Αδ. 

7.4 Διαδικασία επίτευξης του στόχου του συστήματος. 

7.5 Λειτουργία συστήματος καταγραφής. 

7.6 Λοιπές δυνατότητες συστήματος. 

7.7 Χρόνος εκκίνησης και κράτησης συστήματος. 

7.8 Λειτουργικές θέσεις: ΑιιΙοηιεΙίο, Μαπιιεί οπ, Μαπιιαΐ οίϊ. 

7.9 Καταγραφή και επεξήγηση της λειτουργικής διαδοχής των ενδείξεων και συναγερμών. 

7.10 Διαδικασία εκκίνησης. Διαδοχικοί συναγερμοί. 

7.11 Διαφοροποιήσεις του συστήματος ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του πλοίου. 

7.12 Δυνατότητες τεεεί ή ακύρωση ηχητικού συναγερμού από άλλη συσκευή, εξοπλισμό ή 
σύστημα. 

7.13 Περιγραφή λειτουργίας τεεεί. 

7.14 Εκκίνηση διαδικασίας τεεεί. 

7.15 Αναφορά του ότι η συνεχόμενη ενεργοποίηση οποιοσδήποτε συσκευής τεεεί δεν επιμηκύνει 
την περίοδο αδράνειας, ούτε προκαλεί ακύρωση της σειράς ενεργοποίησης των ενδείξεων και 
συναγερμών. 

7.16 Διαφορετικοί τύποι εγκατάστασης “Ειπετ^εηογ οαΠ”. 

7.17 Προστασία μέσων επιλογής της λειτουργικής κατάστασης. Ο ορισμός και διάρκεια της 
περιόδου αδράνειας. 

7.18 Περιγραφή των περιορισμών του συστήματος. 

8. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΣ ΙΠΛ ΟΪΑ 

8.1 Βασικές αρχές δορυφορικής ναυσιπλοΐας. 

8.2 Δορυφορικές τροχιές (Οι Νόμοι του Κέπλερ). 

8.3 Γεωδαιτικές συντεταγμένες. 

8.4 Καθορισμός ενός συστήματος γεωδαιτικών συντεταγμένων. 

8.5 Τα κυριότερα συστήματα γεωδαιτικών συντεταγμένων. 

9. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ (ΝΑνδΤΑΚ ΟΡΟΒΑΡ 
ΡΟδΙΤΙΟΝΙΝΟ 8Υ8ΤΕΜ / ΟΡ8) 

9.1 Περιγραφή του συστήματος ΟΡδ. 

9.2 Δορυφόροι του συστήματος. 

9.3 Τομείς του συστήματος. Επίγειοι σταθμοί ελέγχου. 

9.4 Αρχή λειτουργίας και τρόπος καθορισμού του στίγματος. 

9.5 Κωδικοποίηση των σημάτων. 

9.6 Περιγραφή του ναυτιλιακού μηνύματος. 

9.7 Ακρίβεια του στίγματος. 

9.8 Σφάλματα του δορυφορικού συστήματος. 

9.9 Κατηγορίες δεκτών. 

9.10 Περιγραφή τυπικού δέκτη και αξιοποίηση των πληροφοριών που παρέχει. 

9.11 Διαφορικό ΟΡδ. 

9.12 Διαφορές μεταξύ του ΟΡδ και των άλλων συστημάτων καθορισμού του στίγματος. 
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10. ΟΑΕΙΕΕΟ (ΟΝ88). 

10.1 Σχεδιασμός και έλεγχος του συστήματος Οαΐίΐεο. 

10.2 Μέρη του συστήματος. 

10.3 Τροχιακά επίπεδα δορυφόρων. 

10.4 Εκπομπή σημάτων ναυσιπλοΐας και 8ΑΚ. 

10.5 Αριθμός και τύποι ατομικών ρολογιών ο λόγος ύπαρξης και η ακρίβειά τους. 

10.6 Προειδοποιήσεις και συναγερμοί συστήματος. 

10.7 Επίπεδα αναφοράς (Οεΐίΐεο Τεττεείπεί Γταπιε δγείεηι) και η διαφορά του από το \¥Οδ 84. 

10.8 Περιγραφή των περιορισμών του δέκτη του συστήματος Οεΐίΐεο. 

11. ΑΙ8 

11.1 Γενική περιγραφή της συσκευής. 

11.2 Το τηλεπικοινωνιακό μοντέλο του ΑΙ3. 

11.3 Σύνθεση της πληροφορίας ΑΙ3. 

11.4 Διασυνδεόμενος εξοπλισμός με το σύστημα ΑΙ8. 

11.5 Σύμβολα του συστήματος ΑΙ8. 

11.6 Τα πλεονεκτήματα του συστήματος ΑΙ3: 

α) Αναγνώριση της ταυτότητας του στόχου, 
β) Αύξηση της εμβέλειας του τεάετ. 
γ) Εντοπισμός στόχων που αποκρύπτονται από την ξηρά, 
δ) Πρόγνωση ίχνους. 

ε) Συσχέτιση / Παραλληλισμός πληροφοριών στόχων ΑΙ8 και ΚΑϋΑΚ ΑΚΡΑ. 

11.7 Γενική αποτίμηση του συστήματος ΑΙ8. 

12. νϋΚ - 8ΥΌΚ 

12.1 Αρχές λειτουργίας νϋΚ. 

12.2 Μονάδες εγκατάστασης συστήματος νϋΚ. 

12.3 Πρότυπα λειτουργίας συστήματος νϋΚ. 

12.4 Καταγραφόμενα στοιχεία συστήματος νϋΚ. 

12.5 Διασύνδεση συστήματος. 

12.6 Διαφοροποιήσεις δνϋΚ. 

13. ΠΟΡΕΙΟΓΡΑΦΟΣ (ϋΑΤΑ ΚΙΧΟΚΙΙΕΚ) 

13.1 Περιγραφή συσκευής. 

13.2 Εκκίνηση - κράτηση - ρύθμιση συσκευής. 

13.3 Λειτουργία συσκευής. 

13.4 Συναγερμοί - σφάλματα. 

13.5 Εργασίες συντήρησης πορειογράφου. 
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14. ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΝΑΥΣ ΙΠΛ ΟΪΑΣ 

14.1 Η υπερβολή. Δίκτυο ομοέστιων υπερβολών. 

14.2 Προσδιορισμός των ομοέστιων υπερβολών με διαφορά αποστάσεως. 

14.3 Οι ομοέστιες υπερβολές ως γραμμές θέσεως. 

14.4 Ιδιότητες των υπερβολών και επίδρασή τους στην ακρίβεια των συστημάτων υπερβολικής 
ναυσιπλοΐας. 

14.5 Διαφορά μεταξύ υπερβολών και των σφαιροειδών της γήινης επιφάνειας. 

14.6 Δίκτυο υπερβολών με εστίες τις κεραίες ζεύγους σταθμών που εκπέμπουν παλμούς 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. 

14.7 Αμφιβολία λόγω της συμμετρικότητας των υπερβολών σε σχέση με την κεντρική γραμμή. 

14.8 Άρση της αμφιβολίας με την καθυστέρηση, της εκπομπής του ενός σταθμού. 

14.9 Κωδική καθυστέρηση και η σκοπιμότητά της. 

14.10 Προσδιορισμός του στίγματος με δύο υπερβολές γραμμές θέσεως, που προκύπτουν από δύο 
ζεύγη σταθμών. 

14.11 Η αμφιβολία των δύο στιγμάτων από τα σημεία τομής των δύο υπερβολικών γραμμών 
θέσεως. 


15. ΕΟΚΑΝ - Ο 

15.1 Οργάνωση των σταθμών ΕΟΚΑΝ - Ο σε αλυσίδες. 

15.2 Χαρακτηριστικά λειτουργίας αλυσίδας σταθμών ΕΟΚΑΝ - Ο. 

15.3 Μέτρηση της διαφοράς χρόνου με σύγκριση παλμών και σύγκριση κύκλων. 

15.4 Λήψη κυμάτων εδάφους και ιονοσφαιρικών κυμάτων, πλεονεκτήματα της χαμηλής 
συχνότητας. 

15.5 Περιοχές που αναμένεται είτε η λήψη κυμάτων εδάφους είτε η λήψη ιονοσφαιρικών κυμάτων. 

15.6 Χάρτες ΕΟΚΑΝ-Ο. 

15.7 Σταθερά σφάλματα του συστήματος ΕΟΚΑΝ - Ο και τρόποι αντιστάθμισής τους. 

15.8 Τυχαία σφάλματα του συστήματος ΕΟΚΑΝ - Ο, σήμα κακής λειτουργίας. 

15.9 Η χρησιμότητα των χαρτών ΕΟΚΑΝ - Ο στην ακτοπλοΐα για την ασφαλή πλεύση των πλοίων. 

15.10 Παρεμβολές μεταξύ υπερβολών και χάραξη στίγματος στο χάρτη ΕΟΚΑΝ - Ο. 

15.11 Περιγραφή λειτουργίας σύγχρονου δέκτη ΕΟΚΑΝ - Ο και αξιοποίηση όλων των 
πληροφοριών που παρέχει ο δέκτης. 

15.12 Ε Εοταη (εηΐιαηεεά). 

α) Περιγραφή αρχών λειτουργίας εΕοταη. 

β) Το εΕοταη αποτελεί ένα επίγειο σύστημα ηλεκτρονικής ναυσιπλοΐας. 

γ) Το εΕοταη είναι συσκευή ανεξάρτητη, που βασίζεται σε διαφορετικές αρχές λειτουργίας 

από τα ΟΙοόαΙ ΝανίμαΙίοη δαίεΙΙίίε 3γ$1ετηδ. 

δ) Η βασική διαφορά ανάμεσα στο εΕοταη και το Εοταη-0 είναι η πρόσθεση ενός άαΐα 
εΐιαηηεΐ στο εκπεμπόμενο σήμα. 

ε) Επεξήγηση του ότι το εΕοταη θα επιτρέψει στους χρήστες του ΟΝδδ να διατηρήσουν τα 
οφέλη του ΟΝδδ σε επίπεδο ασφάλειας και οικονομίας, ακόμη και όταν οι δορυφορικές 
επικοινωνίες διακοπούν. 

στ) Επεξήγηση του ότι κάθε δέκτης εΕοταη θα είναι λειτουργικός σε όλες τις περιοχές όπου 
παρέχεται η υπηρεσία εΕοταη, και οι δέκτες θα λειτουργούν αυτόματα με την ελάχιστη 
εισαγωγή δεδομένων από την πλευρά του χρήστη. 

ζ) Περιγραφή του ότι ο πυρήνας του εΕοταη αποτελείται από σύγχρονα κέντρα ελέγχου, 
σταθμούς ελέγχου και κέντρα παρακολούθησης. 

η) Επεξήγηση του ότι οι εκπομπές εΕοταη είναι συγχρονισμένες σε μία αναγνωρίσιμη και 
δημόσια πιστοποιημένη πηγή ΕΗΟ, με μία μέθοδο πλήρως ανεξάρτητη από το ΟΝδδ. 
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θ) Επεξήγηση του ότι οι δέκτες εΕοταη λειτουργούν σε κατάσταση αΐΐ-ίη-νίενν. Επομένως, 
αποκτούν και καταγράφουν πολλούς σταθμούς Εοταη και τους χρησιμοποιούν για να 
κάνουν τις ακριβέστερες και πιο αξιόπιστες μετρήσεις θέσης και χρόνου, 
ι) Σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης του εΕοταη είναι η εΕοταη πυξίδα. Όταν ο δέκτης 
χρησιμοποιείται με μία κεραία βρόχου μπορεί να λειτουργήσει σαν αυτόματο 
ραδιογωνιόμετρο λαμβάνοντας διοπτεύσεις των σταθμών εκπομπής, με ακρίβεια 
μεγαλύτερη της μιας μοίρας και ανεξαρτήτως των κινήσεων του πλοίου, 
ια) Περιγραφή των περιορισμών του δέκτη του συστήματος εΕοταη. 


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

• Επίδειξη βασικών μερών γυροσκοπικής πυξίδας. 

• Διαδικασίες εκκίνησης και κράτησης γυροσκοπικής πυξίδας. 

• Επίδειξη επαναληπτών. 

• Επίδειξη τρόπου συγχρονισμού επαναληπτών μητρικής πυξίδας. 

• Επίδειξη πορειογράφου. Χειρισμός, εκκίνηση, κράτηση. 

• Επίδειξη ηλεκτροϋδραυλικού μηχανισμού πηδαλίου. 

• Επίδειξη μονάδων εγκατάστασης. 

• Διαδικασίες εκκίνησης, λειτουργίας, κράτησης. 

• Επίδειξη διαφορετικών τρόπων διαβίβασης εντολών. 

• Διαδικασία χειρισμού εκτάκτου ανάγκης. 

• Επίδειξη δρομόμετρου ΟιειτιώεείΤ. 

• Εκκίνηση, λειτουργία και κράτηση δρομόμετρου ΌίιεηιΠιεοίΤ. 

• Επίδειξη δρομόμετρου Ρίΐοΐ. 

• Εκκίνηση, λειτουργία και κράτηση δρομόμετρου Ρίΐοί. 

• Επίδειξη δρομόμετρου ϋορρίετ. 

• Εκκίνηση, λειτουργία, κράτηση δρομόμετρου ϋορρίετ. 

• Επίδειξη βυθόμετρου Οορρίετ. 

• Επίδειξη τοπικού ταλαντωτή. 

• Επίδειξη περιγραφή δέκτη ΟΡ3. 

• Λειτουργία και δυνατότητες δέκτη ΟΡ3 (νναγροίηί$, πορείες, μέτρηση αποστάσεων, 
ορθοδρομικό κέρδος, αιιεΙιοι νναίοΐι, αίαττηκ). 

• Επίδειξη συσκευής ΑΙ8 - Λειτουργία συσκευής και λήψη όλων των προσφερομένων 
στοιχείων - Εισαγωγή στοιχείων πλοίου μας. 

• Επίδειξη εγκατάστασης νΟΚ. - Τρόπος διάσωσης στοιχείων μετά από ατύχημα ή άλλο 
κίνδυνο. 

• Επίδειξη εγκατάστασης ΒΝ\¥Α3. 

• Επίδειξη εγκατάστασης ΕΚ.ΙΤ. 

• Επίδειξη κονσόλας προσομοιωτή γεφύρας, εξοικείωση. 

• Επίδειξη ελέγχου καλής κατάστασης κεραιών συστημάτων ναυτικών επικοινωνιών. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Γ' 8ΤΟΨ (2010 Α ΙΗ/1) ΡυΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Γ07 

ΚΑϋΑΚ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

4 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

60 ΘΕΩΡΙΑ 30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 30 

Σκοπός - στόχοι: 

Οι σπουδαστές θα πρέπει να αποκτήσουν γνώση των βασικών αρχών λειτουργίας του ΚΑϋΑΚ και 
των βοηθημάτων αυτόματης υποτύπωσης ΑΚΡΑ, παράλληλα με την ικανότητα να εφαρμόζουν τους 
Διεθνείς Κανονισμούς Αποφυγής Συγκρούσεων στη θάλασσα και τις τεχνικές υποτύπωσης. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Οι περιγραφές και επιδείξεις των λειτουργιών όλων των συσκευών/συστημάτων θα 
πρέπει να συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές με οδηγίες και επίβλεψη από 
τους διδάσκοντες σε περιβάλλον προσομοίωσης ή σε άλλο αντίστοιχο. Να 
αναφέρεται και η αγγλική ορολογία των όρων που χρησιμοποιούνται. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαΐα ρκήεείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ Ιιεαά 
ρτοίεοΐοτ), ΟΥΟ - Υίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, συσκευές Καάατ. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές και προφορικές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΡΑΚ 


1. ΚΑϋΑΚ 

1.1 Βασικές αρχές λειτουργίας ΚατΗτ. 

1.2 Η συσκευή Κεάει- ναυσιπλοΐας (συχνότητες λειτουργίας, συχνότητα επανάληψης εκπομπής και 
διάρκεια παλμού εκπομπής). 

1.3 Ενδείκτης ΡΡΙ. 

1.4 Δέσμες ακτινοβολίας (κατακόρυφο και οριζόντιο εύρος δέσμης ακτινοβολίας). 

1.5 Γενικό διάγραμμα Κεάατ. 

1.6 Μονάδες εκπομπής-λήψης (συνοπτική περιγραφή, λειτουργία). 

1.7 Περιγραφή λειτουργίας βασικών κυκλωμάτων συσκευής Καάατ. 

1.8 Κεραίες Κεάετ - Κίνδυνοι από την ακτινοβολία ΚατΗτ. 

1.9 Διακόπτες και ρυθμιστές της συσκευής ΚατΗτ (δίεικί όγ - ΟΝ, ΟΑΙΝ, Ρ.Τ.Ο., 3.Τ.Ο., 

ΤυΝΙΝΟ, Καη§ε, Κίπ§8, Η.Ε. κ.λπ.). 

1.10 Συσκευή Καά&Γ 3 επί και 10 οηι. 

1.11 Σύγκριση της συσκευής Κεάετ 3 οηι με τη συσκευή Καάατ 10 έτη. 

1.12 Διάκριση κατά απόσταση, παράμετροι που την επηρεάζουν, τρόποι βελτίωσής της. 

1.13 Διάκριση κατά διόπτευση, παράμετροι που την επηρεάζουν, τρόποι βελτίωσής της. 

1.14 Εικόνα Καάετ, παραμόρφωση της εικόνας Κεάατ, παράμετροι που την επηρεάζουν, τρόποι 
βελτίωσής της. 

1.15 Στόχος, χαρακτηριστικά στόχου, ανακλαστικές αρετές στόχων. 

1.16 Αναγνώριση της ηχούς και η σημασία της στη ναυσιπλοΐα (ομοιότητα ηχούς - στόχου, ηχώ 
μικρών στόχων, ηχώ ακτών). 

1.17 Ανακλαστήρες Καάετ. Ραδιοσημαντήρες Καδατ ΚαηιειΈδ, Καεοιίδ. 
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ΜΕΡΟΣ 1 Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ι ΟΥ ΚΑΡΑΚ IΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ^ 

ΥΠΟΤΥΠΩΣΗ 

1. Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑϋΑΚ 

1.1 Το ταόατ ως βοήθημα αποφυγής συγκρούσεως. 

1.2 Οι πληροφορίες Καδατ και η επάρκειά τους. 

1.3 Διόπτευση και μεταβολή της διοπτεύσεως. 

1.4 Απόσταση και μεταβολή της αποστάσεως. 

1.5 Σχετική κίνηση και γωνία κλίσεως. 

1.6 Ελάχιστη απόσταση συμπλησιάσεως και χρόνος της ελάχιστης αποστάσεως συμπλησιάσεως. 

1.7 Αληθής πορεία και ταχύτητα του πλοίου-στόχου. 

1.8 Χειρισμός του πλοίου-στόχου. 

1.9 Υποτύπωση, διάλειμμα υποτυπώσεως. 

1.10 Αληθής υποτύπωση. 

1.11 Συναντήσεις με στόχους, προσδιορισμός της διελεύσεως του στόχου από την αληθή 
υποτύπωση. 

1.12 Ταχύτητα προσέγγισης στο σημείο σύγκρουσης. 

1.13 Εξακρίβωση του χειρισμού στόχου. 

1.14 Χειρισμοί για την αποφυγή συγκρούσεως. 

1.15 Μειονεκτήματα της αληθούς υποτυπώσεως. 

1.16 Αληθής υποτύπωση στον ανακλαστικό υποτυπωτή. 

1.17 Φύλλα υποτυπώσεως Καδατ, λογαριθμικές κλίμακες - πίνακες - νομογράφοι ταχύτητας 
αποστάσεως χρόνου. 

1.18 Σχετική υποτύπωση. 

1.19 Εξακρίβωση του κινδύνου συγκρούσεως. 

1.20 Τρίγωνο ταχυτήτων, προσδιορισμός της πορείας και της ταχύτητας του στόχου. 

1.21 Ακρίβεια των αποτελεσμάτων. 

1.22 Χειρισμοί με σχετική υποτύπωση (Βοΐδ Αΐίεταΐίοη). 

1.23 Προσδιορισμός της ελάχιστης προσεγγίσεως με ορισμένη μεταβολή πορείας και 
προσδιορισμός της μεταβολής πορείας για ορισμένη ελάχιστη προσέγγιση. 

1.24 Προσδιορισμός της μεταβολής πορείας με ορισμένη ελάττωση ταχύτητας, για ορισμένη 
ελάχιστη προσέγγιση, προσδιορισμός της ελαττωμένης ταχύτητας με ορισμένη μεταβολή πορείας 
για ορισμένη ελάχιστη υποτύπωση και προσδιορισμός της ελάχιστης προσεγγίσεως με ορισμένη 
μεταβολή πορείας και ορισμένη ελάττωση ταχύτητας. 

1.25 Σχετική υποτύπωση με την πλώρη άνω. 

1.26 Σχετική υποτύπωση στον ανακλαστικό υποτυπωτή. 

1.27 Ολοκληρωμένη αληθής υποτύπωση. 

1.28 Προσδιορισμός των στοιχείων ρεύματος και πορείας (επιφάνειας), που πρέπει να κρατήσουν 
για να περάσουμε σε επιθυμητή απόσταση. 

1.29 Υποτύπωση πολλών στόχων. 

1.30 Επίδραση της μεταβολής πορείας και της ελαττώσεως ταχύτητας στη σχετική κίνηση των 
στόχων. 

1.31 Υποτύπωση στόχων που χειρίζουν. 

1.32 Επίλυση ασκήσεων που ανάγονται σε όλο το φάσμα της υποτυπώσεως. 
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2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑϋΑΚ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΚΑΣ 

2.1 Η υποχρέωση χρησιμοποιήσεως του Κεδετ (κανόνας 5). 

2.2 Καδατ και ασφαλής ταχύτητα (κανόνας 6). 

2.3 Η σωστή χρησιμοποίηση του Καδετ (κανόνας 7). 

2.4 Εκτίμηση του κινδύνου συγκρούσεως με το Καδατ (κανόνας 19 δ και ε). 

2.5 Χειρισμός για την αποφυγή συγκρούσεως (κανόνας 8 α και β). 

2.6 Χειρισμοί σε στενούς διαύλους (κανόνας 9). 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

• Εκκίνηση - κράτηση συσκευής. 

• Συντονισμός. 

• Αλλαγή κλίμακας. 

• Εντοπισμός στόχων. 

• Αναγνώριση ακτογραμμών διαφόρων τύπων. 

• Στίγμα με διόπτευση και απόσταση. 

• Στίγμα με δύο αποστάσεις. 

• Στίγμα με δύο διοπτεύσεις. 

• Χρήση ρεταΐΐεΐ ίηάεχ. 

• Υποτύπωση στόχων στην οθόνη. 

• Τρόποι αναπαράστασης περιβάλλοντος χώρου. 

• Σχετική και αληθής κίνηση. 

• Εκτίμηση κινδύνου σύγκρουσης. 

• Χειρισμοί προς αποφυγή σύγκρουσης. 

• Αγκυροβολιά με Καδατ. 

• Έλεγχος ξεσέρματος αγκύρας. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ' 8ΤΟΥ (2010 ΑΙΙΙ/1) ΕΙΙΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Γ08 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΒΗ^ε ΤειισιννοιΤ Μίΐη^επίθηΙ-ΒΤΜ) 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

2 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΘΕΩΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 30 


Σκοπός - στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος στο τρίτο εξάμηνο, οι σπουδαστές θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσουν ομαδικά εργασίες γέφυρας, τις οποίες έχουν ήδη διδαχθεί, 
χρησιμοποιώντας τον σχετικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό γέφυρας. Επίσης θα πρέπει να εφαρμόζουν 
τις βασικές αρχές του συστήματος διαχείρισης γέφυρας. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στη διαχείριση 
των ομάδων εργασίας γέφυρας. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Θα γίνεται χρήση του εξοπλισμού προσομοίωσης και /ή άλλου αντίστοιχου, όπου 
με τις κατάλληλες εφαρμογές θα γίνεται εμπέδωση των γνώσεων και των εννοιών 
που έχουν αποκτηθεί μέχρι στιγμής. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ριχήεείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ Κεεά 
ρΐΌ]εεΙοτ), ΡΥΡ - Υίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, προσομοιωτής. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές και προφορικές εξετάσεις 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ' δΤΟλΥ (2010 Α ΙΙΙ/1 ) ΡΙΙΝίΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Γ09 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΙεοίΓοηϊε (ΗιαιΤ ϋϊκρίαν αηά Ιηίοπηαίϊοη δγ8ίειη-Ε0ϋΙδ) 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 3 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 ΘΕΩΡΙΑ 30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 15 


Σκοπός - στόχοι: Ο σπουδαστής μετά την επιτυχή φοίτησή του θα πρέπει να είναι ικανός: 
α) Να χειρίζεται τον εξοπλισμό ΕΟϋΙδ, να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες ναυσιπλοΐας του ΕΟϋΙδ, να 
επιλέγει και εξακριβώνει όλες τις σχετικές πληροφορίες και να ενεργεί κατάλληλα σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας. 

β) Να αναφέρει πιθανά λάθη δεδομένων που εκτίθενται καθώς και τα συνήθη λάθη ερμηνείας, και 
γ) να εξηγεί γιατί δεν θα πρέπει να βασίζεται κάποιος στο ΕΟΏΙδ ως το μοναδικό αξιόπιστο σύστημα 
ναυσιπλοΐας. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Οι περιγραφές και επιδείξεις των λειτουργιών όλων των συσκευών/συστημάτων θα 
πρέπει να συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές με οδηγίες και επίβλεψη απ’ τους 
διδάσκοντες σε περιβάλλον ΕΟϋΙδ ή προσομοίωσης και/ή σε άλλο αντίστοιχο, όπου 
απαιτείται και είναι δυνατόν. Η τελική αξιολόγηση θα αποτελείται από γραπτή 
εξέταση και αντίστοιχη άσκηση προσομοίωσης. Να αναφέρεται και η αγγλική 
ορολογία των όρων που χρησιμοποιούνται. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαΐα ριχήεοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ Ιιεαά 
ριχήεείοτ), Ονϋ - νίόεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, προσομοιωτής, ηλεκτρονικοί 
χάρτες. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης 


Γραπτές και προφορικές εξετάσεις. 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟϋΙδ 

1.1 Εισαγωγή και σχέδιο εξοικείωσης. 

1.1.1 Γ ενικές οδηγίες. 

1.1.2 Διαχείριση. 

1.1.3 Εξοικείωση με το μαθησιακό περιβάλλον του ΕΟϋΙδ. 

1.2 Σκοπός του ΕΟϋΙδ. 

1.2.1 Λειτουργικές απαιτήσεις ΙΜΟ [Ιούν.2006, Κ.68 ΜδΟ.232(82)]. 

1.2.2 Διαφοροποίηση μεταξύ επιλογών επίδειξης οθόνης. 

1.2.3 Αναγνώριση τύπων πληροφορίας και περιοχές στο ναυτιλιακό άί$ρ1αγ. 

1.2.4 Εφαρμογή παρουσίασης δεδομένων ΕΟϋΙδ. 

1.3 Χρησιμότητά του στη ναυσιπλοΐα. 

1.3.1 Αναγνώριση παραγόντων που χαρακτηρίζουν και τροποποιούν την παρουσίαση του 
χάρτη. 

1.3.2 Αναγνώριση παραγόντων που χαρακτηρίζουν και τροποποιούν την ποιότητα των 
δεδομένων. 

1.3.3 Χειροκίνητη αλλαγή κλίμακας, περιοχής και στίγματος του πλοίου μας (οινηεΐιίρ). 

1.3.4 Αξιολόγηση της επιλογής παρακολούθησης πορείας του ΕΟϋΙδ. 

1.3.5 Επεξήγηση της χρησιμότητας του ΕΟϋΙδ στη ναυσιπλοΐα. 

1.4 Σωστή και λάθος χρήση. 

1.4.1 Χρήση ΕΟϋΙδ κατά την επικρατούσα κατάσταση ναυσιπλοΐας. 

1.4.2 Αναγνώριση τρόπων αποφυγής υπερεμπιστοσύνης στο ΕΟΏΙδ. 

1.4.3 Η επάρκεια στη χρήση του ΕΟϋΙδ περιλαμβάνει αξιολόγηση της αξιοπιστίας του 
συστήματος και των δεδομένων συνεχώς. 
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1.5 Θέση εργασίας, εκκίνηση, κράτηση και σχεδιασμός. 

1.5.1 Τυπική έναρξη λειτουργίας σταθμού εργασίας ΕΟΘΙδ. 

1.5.2 Ερμηνεία στοιχείων του παραθύρου έναρξης του ΕΘΘΙδ σχετικά με όσους από τους 
απαιτούμενους αισθητήρες βρέθηκαν και ενεργοποίηση δεδομένων του επιλεγμένου χάρτη. 

1.5.3 Έλεγχος συναγερμών και καθορισμός αρχικών συνθηκών ετοιμότητας του ΕΘΘΙδ για 
ναυσιπλοΐα. 

1.6 Θέση πλοίου. 

1.6.1 Επανάληψη μεθόδων διασύνδεσης χρήστη. 

1.6.2 Επανάληψη επίδειξης στίγματος πλοίου. 

1.6.3 Έλεγχος πληροφοριών στίγματος στις οθόνες. 

1.6.4 Καθορισμός στίγματος στην οθόνη χάρτη του ΕΟΘΙδ. 

1.7 Πηγή στίγματος. 

1.7.1 Επανάληψη βασικών στοιχείων του Παγκόσμιου Συστήματος Δορυφορικής 
Ναυσιπλοΐας (ΟΙοΙχιΙ ΝιινίμιιΙίοη δ&ΙοΙΙίΙο εγδΙεηι-ΟΝδδ). 

1.7.2 Οργάνωση ρυθμίσεων κεραίας στίγματος ΟΝδδ. 

1.7.3 Επιλογή συστήματος θέσης. 

1.7.4 Καθορισμός ποιότητας στίγματος (δίαίτΐδ) του ΟΝδδ. 

1.8 Βασική ναυσιπλοΐα. 

1.8.1 Ενεργοποίηση κατηγοριών επίδειξης και επιπέδων πληροφοριών. 

1.8.2 Έλεγχος ασφάλειας πλοίου. 

1.8.3 Ενεργοποίηση χαρακτηριστικών παρακολούθησης πορείας. 

1.9 Διανύσματα γραμμής πλώρης και έκπτωσης. 

1.9.1 Ενεργοποίηση διανυσμάτων κίνησης πλοίου. 

1.9.2 Απόκτηση της πορείας και της ταχύτητας του πλοίου από το σύστημα προσδιορισμού 
θέσης. 

1.9.3 Κατανόηση της κίνησης του πλοίου. 

1.9.4 Αναγνώριση των αποτελεσμάτων του σφάλματος της γυροσκοπικής πυξίδας. 

1.9.5 Γραφική παρακολούθηση της προσέγγισης του πλοίου μας σε μεμονωμένο κίνδυνο 
μέσω προστατευτικού δακτυλίου. 

1.10 Κατανόηση δεδομένων χάρτη. 

1.10.1 Προσδιορισμός σχετικής ορολογίας του ΕΘΏΙδ. 

1.10.2 Περιγραφή διαφορών μεταξύ συστημάτων ηλεκτρονικών χαρτών και ΕΘΏΙδ. 

1.10.3 Περιγραφή των διαφόρων δομών (ίοππαί) πληροφοριών των ηλεκτρονικών χαρτών. 

1.10.4 Εξήγηση της σχέσης μεταξύ δεδομένων ΕΘΏΙδ και πληροφοριών που 
παρουσιάζονται στην οθόνη. 

1.10.5 Εξήγηση ότι μόνο πληροφορίες αποθηκευμένες ως αντικείμενα με τα αντίστοιχα 
στοιχεία στη βάση δεδομένων είναι διαθέσιμες προς επίδειξη. 

1.10.6 Περιγραφή των δεδομένων του χάρτη, που έχουν επιλεγεί για επίδειξη στην οθόνη. 

1.11 Ποιότητα και ακρίβεια χάρτη. 

1.11.1 Από τι εξαρτάται η ακρίβεια των δεδομένων του χάρτη; 

1.11.2 Προβλήματα που δημιουργούνται στο ΕΘΏΙδ λόγω διαφορετικών επιπέδων 
(άαίυΐΉδ). 

1.11.3 Αξιολόγηση όλων των σφαλμάτων, ανακριβειών και αμφιβολιών που προκαλούνται 
από λάθος διαχείριση δεδομένων. 

1.11.4 Εξήγηση της ανάγκης και της απαίτησης ότι τα ηλεκτρονικά δεδομένα χάρτη πρέπει 
να ανανεώνονται συστηματικά για ασφαλή ναυσιπλοΐα. 

1.11.5 Επίδειξη θεμάτων, που σχετίζονται με την ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή. 

1.12 Οργάνωση χάρτη. 

1.12.1 Οργάνωση διανομής δεδομένων χάρτη. 

1.12.2 Επίδειξη φόρτωσης δεδομένων ΕΘϋΙδ. 

1.13 Άσκηση στην ανοιχτή θάλασσα (όαείο ίηίε^ταΐεά ηενί^εΐίοη) 
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2. ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΟϋΙδ 

2.1 Αισθητήρες 

2.1.1 Όρια επίδοσης των συσκευών προσδιορισμού θέσης, πορείας βυθού, κατεύθυνσης, 
ταχύτητας, βάθους, Καόπτ και Αυτόματου Συστήματος Εντοπισμού (ΑυΙοηιαίίε 
IιΐοπίίΠοιιΐίοπ 3γδίεπι-ΑΙ3). 

2.1.2 Ανάγκη για επιλογή αισθητήρα, που είναι κατάλληλος και ακριβής. 

2.1.3 Αξιολόγηση του σφάλματος της λειτουργίας του ΕΟΌΙδ, όταν η λειτουργία των 
αισθητήρων επιδεινώνεται ή διακόπτεται. 

2.1.4 Εξήγηση και ανάλυση διαφόρων συναγερμών και ενδείξεων αισθητήρων. 

2.2 Τροφοδοσία στοιχείων. 

2.2.1 Επιλογή μεταξύ πρωτεύουσας και δευτερεύουσας πηγής στίγματος. 

2.2.2 Αυτόματη μετάβαση στη δευτερεύουσα πηγή στίγματος. 

2.2.3 Σύστημα αναφοράς δεδομένων για κάθε συνδεδεμένο αισθητήρα. 

2.2.4 Αναγνώριση της θύρας εισόδου δεδομένων, που αντιστοιχεί σε κάθε συνδεδεμένο 
αισθητήρα. 

2.2.5 Καταγραφή, αναγνώριση και σ’ έναν περιορισμένο βαθμό αποκωδικοποίηση ροής 
δεδομένων για κάθε συνδεδεμένο αισθητήρα. 

2.2.6 Αξιολόγηση της αξιοπιστίας των εισαγόμενων τιμών των αισθητήρων στο ΕΟΌΙδ. 

2.2.7 Αξιολόγηση της επίδρασης των επιδεικνυόμενων πληροφοριών, όταν μία θύρα 
αισθητήρα είναι λανθασμένα επιλεγμένη. 

2.3 Επιλογή χαρτών. 

2.3.1 Επίδειξη διαφορετικών μεθόδων, με τις οποίες δεδομένα χαρτών μπορούν να 
φορτωθούν και να επιλεγούν. 

2.3.2 Αξιολόγηση των ανακριβειών που προκαλούνται από λανθασμένη επιλογή χάρτη προς 
επίδειξη. 

2.3.3 Επίδειξη ενημερώσεων, ώστε να ελεγχθεί το περιεχόμενο και να επιβεβαιωθεί ότι 
συμπεριλήφθηκαν στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Χαρτών Ναυσιπλοΐας (δγείετη ΕΙεεΙτοηίε 
Νανί§αίίοη ( ΙιαιΊ -8ΕΝΌ). 

2.3.4 Εξήγηση και ανάλυση δεδομένων και συναγερμών χάρτη, που σχετίζονται με την 
κλίμακα. 

2.3.5 Εξήγηση και ανάλυση δεδομένων και συναγερμών χάρτη, που προκύπτουν από τη 
χρήση ηοη - \¥0884 άαίιιπι. 

2.4 Πληροφορίες χαρτών. 

2.4.1 Μενού επιλογής (ίαεΕ ρωιεί) και εφαρμογή των κατάλληλων λειτουργιών για 
παρακολούθηση στίγματος, πορείας, δημιουργία και διόρθωση πορείας, δοκιμή χειρισμού, 
δημιουργία και αξιολόγηση επιπέδων προσδιορισμένων από το χρήστη. 

2.4.2 Απόκτηση πληροφοριών χαρτογραφημένων αντικειμένων. 

2.4.3 Επίδειξη του πώς η παρουσίαση των ναυτιλιακών σημείων μεταβάλλεται ανάλογα με 
τον προσανατολισμό του πλοίου μας. 

2.5 Αλλαγή των ρυθμίσεων. 

2.5.1 Χειροκίνητος έλεγχος των κύριων λειτουργιών του εξοπλισμού, των δεδομένων των 
αισθητήρων και των δεδομένων χάρτη. 

2.5.2 Έλεγχος και/ή επιλογή προτιμώμενων ρυθμίσεων στα κύρια μενού επιλογών (ΙαεΕ 
ραηεΐδ) και στο κύριο μενού πληροφοριών (ίπίοππείίοη ραηεΐ). 

2.5.3 Αξιολόγηση συναγερμών και ενδεικτών κατάστασης λειτουργίας. 

2.5.4 Επίδειξη λαθών ερμηνείας λόγω λάθους επιλογής τιμών ασφάλειας. 

2.5.5 Ρύθμιση μήκους και ακρίβειας ίχνους. 

2.5.6 Αξιολόγηση του εύρους των πληροφοριών που καταγράφονται στο 1ο§ Ιαόΐε. 

2.6 Κλίμακες χαρτών. 

2.6.1 Επίδειξη αλλαγής κλίμακας οθόνης ηλεκτρονικού χάρτη. 

2.6.2 Εφαρμογή της αυτόματης αλλαγής της κλίμακας χάρτη. 

2.6.3 Εφαρμογή επιπρόσθετων πληροφοριών κλίμακας. 

2.6.4 Αναγνώριση επεξηγηματικών λαθών εξαιτίας αλλαγών κλίμακας. 
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2.7 Επίπεδα πληροφοριών. 

2.7.1 Παρακολούθηση αποτελέσματος στα επίπεδα πληροφοριών και στις ενδείξεις 
κατάστασης, όταν η περιοχή του χάρτη αλλάζει κλίμακα. 

2.7.2 Εφαρμογή κατάλληλων χρωματισμών μέρας/νύχτας, επίδειξη κατηγορίας και 
κλίμακας. 

2.7.3 Διαλογή επιλογών πληροφορίας στην κατηγορία ένδειξης «&11 οθιετ ίηΓοπηιιΙίοη». 

2.7.4 Διαφοροποίηση μεταξύ επίπεδων πληροφορίας, επίπεδω χρήστη και λοιπών 
γραφικών. 

2.7.5 Απόκριση στους ενδείκτες που αναπαριστούν την απώλεια της επιδεικνυόμενης 
πληροφορίας. 

2.8 Συναγερμοί συστήματος και θέσης. 

2.8.1 Αναγνώριση και απόκριση σε συναγερμούς πρωτεύοντος και δευτερεύοντος 
συστήματος προσδιορισμού θέσης. 

2.8.2 Αναγνώριση και απόκριση συναγερμών χαρτών. 

2.8.3 Αναγνώριση και απόκριση σε συναγερμούς ΕΟϋΙδ από τον αυτόματο πιλότο στο 
«ίτεοΕ οοπίτοί». 

2.9 Συναγερμοί βάθους και ισοβαθών. 

2.9.1 Περιγραφή συναγερμών παρακολούθησης πορείας. 

2.9.2 Αναγνώριση πληροφοριών σχετικών με το βάθος. 

2.9.3 Ορισμός τιμών ασφαλείας για παρακολούθηση πορείας. 

2.9.4 Θέσπιση ορίων σχετικά με τα ασφαλή ύδατα. 

2.9.5 Άσκηση ακτοπλοΐας, προσαρμογή ρυθμίσεων. 

3. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΟϋΙδ 

3.1 Ελικτικά χαρακτηριστικά πλοίου. 

3.1.1 Καθορισμός μεθόδων ενεργοποίησης για στροφή πηδαλίου κατά την προσέγγιση 
σημείου στροφής. 

3.1.2 Ο ναυτίλος πρέπει να ελέγχει τη θέση του πλοίου, ειδικά όταν το ΕΘϋΙδ είναι 
συνδεδεμένο με τον αυτόματο πιλότο. 

3.2 Σχεδιασμός πορείας με πίνακα. 

3.2.1 Ανάκληση αποθηκευμένης πορείας. 

3.2.2 Έγκριση υπάρχουσας πορείας για σχεδίασμά, επανέλεγχο και παρακολούθηση. 

3.2.3 Επιλογή των θαλασσίων περιοχών και των απαιτούμενων νερών για τον σχεδίασμά 
όλου του πλου. 

3.2.4 Σχεδιασμός ενός ταξιδιού εισάγοντας αλφαριθμητικά σημεία αλλαγής πορείας 
(νναγροίπΐε) σε έναν πίνακα σχεδιασμού ταξιδιού. 

3.2.5 Προσαρμογή του πλάνου ταξιδιού διορθώνοντας, προσθέτοντας και διαγράφοντας 
σημεία αλλαγής πορείας (νν&γροίηίε) από τον πίνακα. 

3.2.6 Προσαρμογή σχεδιασμού καμπύλων τμημάτων και ένδειξη θέσης πηδαλίου για 
στροφή. 

3.2.7 Δημιουργία διαδικασιών για ονομασία, σύνδεση, μετονομασία, αρχειοθέτηση, 
ανάκληση και διαγραφή αρχείων πορειών. 

3.3 Σχεδιασμός πορείας με χάρτη. 

3.3.1 Επιλογή θαλασσίων περιοχών και απαιτούμενων νερών για το σχεδίασμά όλου του 
πλου. 

3.3.2 Κατασκευή ενός ταξιδιού με την εισαγωγή νναγροίπίε κατευθείαν στην οθόνη του 
ΕΘΏΙδ 

3.3.3 Προσαρμογή του ταξιδιού διορθώνοντας γραφικά τα σημεία αλλαγής πορείας 
(νν&γροίηΐε). 

3.3.4 Απόκτηση πορειών και αποστάσεων από τον χάρτη. 

3.3.5 Απόκτηση σχετικών πληροφοριών σχεδιασμού ταξιδιού. 
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3.4 Όρια ίχνους. 

3.4.1 Επανέλεγχος των ρυθμίσεων συναγερμού που χρησιμοποιούνται καθώς το πλοίο 
προχωρεί πάνω σε μια ακολουθούμενη πορεία. 

3.4.2 Τροποποίηση ρύθμισης ΧΤΕ σε ένα ήδη αποθηκευμένο ταξίδι. 

3.5 Έλεγχος πλάνου για ασφάλεια. 

3.5.1 Έλεγχος ενός ήδη αποθηκευμένου ταξιδιού για διέλευση από ναυτιλιακούς κινδύνους 
σύμφωνα με τη ρύθμιση «οτοδ$ ίτεοΕ άίδίεποε». 

3.5.2 Έλεγχος της πορείας καθώς δημιουργείται, για τους παραπάνω κινδύνους. 

3.5.3 Αξιολόγηση ενός πλάνου ταξιδιού μέσω ενός ελέγχου ασφαλείας. 

3.6 Πρόσθετες ναυτιλιακές πληροφορίες. 

3.6.1 Διάφορα υδρο-μετεωρολογικά δεδομένα που μπορεί να είναι διαθέσιμα στη βάση 
δεδομένων του ΕΟΌΙ3 (παλίρροιες, ρεύματα, καιρός κ.λπ.). 

3.7 Πρόγραμμα ταξιδιού. 

3.7.1 Παρατήρηση τυχόν απόκλισης από το προγραμματισμένο πλάνο καθώς το πλοίο 
προχωρεί το ταξίδι. 

3.7.2 Καθορισμός αναμενόμενων χρόνων ταξιδιού. 

3.7.3 Παρατήρηση υπολογισμών προόδου του ταξιδιού. 

3.7.4 Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ΕΤΑ του ΕΟΏΙ3, υπολογίζουμε χρόνο ή ταχύτητα 
μέχρι ένα επιλεγμένο σημείο του παρακολουθούμενου ταξιδιού. 

3.8 Χάρτες χρήστη στον σχεδίασμά ταξιδιού. 

3.8.1 Επανέλεγχος της λειτουργίας του ΕΟϋΙδ για τη δημιουργία σημειώσεων χρήστη. 

3.8.2 Καθορισμός αποτελεσματικής πολιτικής αναφορικά με τις σημειώσεις χρήστη. 

3.8.3 Επιλογή σημειώσεων για προβολή. 

3.8.4 Χρήση «§ταρ1ιίο εάίίοτ» για δημιουργία και τροποποίηση σημείωσης χρήστη. 

3.8.5 Δημιουργία, αποθήκευση και μετακίνηση ενός κύκλου αγκυροβολιάς σε μία σημείωση 
χρήστη. 

3.9 Άσκηση ακτοπλοΐας και περιορισμένων υδάτων με συναγερμούς ναυσιπλοΐας και 
προγραμματισμό ταξιδιού. 

4. ΕΟϋΙδ: ΣΤΟΧΟΙ, ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ 

4.1 Επικάλυψη ΑΚΡΑ/ΚΑΟΑΚ. 

4.1.1 Έλεγχος απαιτήσεων εγκατάστασης αισθητήρων για στόχους ΑΚΡΑ. 

4.1.2 Καθορισμός στοιχείων εισόδου κατεύθυνσης και ταχύτητας, που χρησιμοποιούνται 
στον υπολογισμό δεδομένων των στόχων του ΑΚΡΑ. 

4.1.3 Αξιολόγηση προβολής πληροφοριών στόχου. 

4.1.4 Επεξήγηση χαρακτηριστικών συμβόλων στόχων. 

4.1.5 Χειρισμός προσαρμογέα (ίηίειΤαοβ) χρήστη για απεικόνιση τεδετ. 

4.1.6 Επίδειξη πηγών παράθεσης εικόνων. 

4.1.7 Καθορισμός πηγών παρακολουθούμενων από το ΕΟϋΙδ, υπολογισμών δεδομένων 
στόχων. 

4.1.8 Διορθώσεις στη θέση του πλοίου μας, χρησιμοποιώντας ένα σημείο αναφοράς που 
συλλαμβάνεται από το ΑΚΡΑ. 

4.2 Λειτουργίες ΑΙδ. 

4.2.1 Δυνατότητες που προσφέρει η σύνδεση του ΑΙδ με το ΕΟΟΙδ. 

4.2.2 Έλεγχος απαιτήσεων εγκατάστασης αισθητήρων για στόχους ΑΙδ. 

4.2.3 Καθορισμός συναγερμών και άλλων ρυθμίσεων για στόχους ΑΙδ. 

4.2.4 Αξιολόγηση επιλογών επίδειξης πληροφοριών στόχων. 

4.2.5 Εξήγηση χαρακτηριστικών συμβόλων στόχων ΑΙδ. 
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4.3 Απόκτηση και εγκατάσταση δεδομένων χάρτη. 

4.3.1 Επανέλεγχος δομής δεδομένων χάρτη, ορολογίας και διαδικασίες εγκατάστασης. 

4.3.2 Επανέλεγχος απαιτήσεων δομής χάρτη για τον χάρτη για το ΕΟϋΙδ. 

4.3.3 Έλεγχος πηγών διανομής δεδομένων για Ηλεκτρονικό Ναυτικό Χάρτη (Εΐοοίτοηίο 
Νανί£3ίίοτω1 Οιατί ΈΝ€). 

4.3.4Έλεγχος πηγών διανομής δεδομένων για μετατροπές στο δΕΝΟ. 

4.3.5 Έλεγχος άδειας κατασκευής για διάφορες δομές και πρακτική εγκατάστασης. 

4.3.6 Εξαγωγή πληροφοριών του ιστορικού εγκατάστασης. 

4.4 Εγκατάσταση διορθώσεων χαρτών. 

4.4.1 Γιατί τα δεδομένα του ηλεκτρονικού χάρτη διατηρούνται με ενημερωμένες 
διορθώσεις. 

4.4.2 Προσθήκη ή τροποποίηση ενός αντικειμένου χάρτη χρησιμοποιώντας «υιαηιιαΐ 
οοπυοίίοη ίαείι». 

4.4.3 Έλεγχος επιλογών αδειών παραγωγής για πρόσβαση σε αυτόματες ενημερώσεις. 

4.4.4 Εγκατάσταση διαφόρων δομών αυτόματων ενημερώσεων χρησιμοποιώντας διάφορες 
μεθόδους. 

4.4.5 Εξαγωγή πληροφοριών ιστορικού ενημερώσεων. 

4.4.6 Εφαρμογή προσωρινών και αρχικών διορθώσεων, καθώς και αγγελιών προς 
ναυτιλλό μένους. 

4.5 Επανεκκίνηση συστήματος και βοηθητικό σύστημα. 

4.5.1 Εξήγηση του στόχου των κανονισμών σχετικά με τις διαδικασίες αποθήκευσης (όαοΕ- 
υρ) του ΕΟΏΙδ. 

4.5.2 Διαδικασίες «ΕαοΕ-αρ» για την περίπτωση βλάβης ΕΟΏΙδ. 

4.5.3 Διαδικασίες δικτυακού «όαοΕ ιιρ» στην περίπτωση βλάβης κυρίου ΕΟϋΙδ. 

4.5.4 Διαδικασίες αντιμετώπισης βλαβών στο ΕΟΏΙδ. 

4.5.5 Αναγνώριση συνεπειών στην ασφάλεια ναυσιπλοΐας κατά την αντιμετώπιση βλαβών. 

4.5.6 Αναγνώριση συνεπειών στην αποθήκευση δεδομένων, ενώ ο σταθμός εργασίας του 
Ε€ΠΙδ είναι εκτός. 

4.6 Αρχειοθέτηση δεδομένων ΕΟϋΙδ και καταγραφή δεδομένων. 

4.6.1 Διαχείριση δεδομένων ΕΟϋΙδ κατά τη μεταφορά αρχείων επιλεγμένων δεδομένων 
μεταξύ μέσων αποθήκευσης. 

4.6.2 Έλεγχος απαιτήσεων και λειτουργιών εργασιών ημερολογίου στο ΕΟΏΙδ. 

4.6.3 Έλεγχος προβολής λειτουργιών του ίχνους του πλοίου μας και του ίχνους στόχων ΑΙδ 
και ΑΚΡΑ. 

4.6.4 Εκτύπωση διαφόρων αντιγράφων. 

4.7 Άσκηση περιορισμένων υδάτων με προχωρημένη ολοκληρωμένη ναυσιπλοΐα με το ΕΟϋΙδ. 
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5. ΕΟϋΙ8 Υπευθυνότητα και Αξιολόγηση 

5.1 Υπευθυνότητα. 

5.1.1 Επανάληψη ΟΟΕΚΕΟδ. 

5.1.2 Επανάληψη δΟΕΑδ, όπως τροποποιήθηκε. 

5.1.3 Επανάληψη εγκρίσεων εξοπλισμού και εγκαταστάσεων του ΙΜΟ. 

5.1.4 Επανάληψη απαιτήσεων ΙΜΟ. 

5.1.5 Επανάληψη εθνικών κανονισμών ΕΟϋΙδ. 

5.1.6 Επανάληψη δΤΟ\ν, όπως τροποποιήθηκε. 

5.1.7 Επανάληψη εκπαιδευτικών οδηγιών ΙΜΟ. 

5.1.8 Επανάληψη απαιτήσεων ΙδΜ και ΙΜΟ σχετικά με πλοιοκτήτες και εφοπλιστές. 

5.1.9 Επανάληψη απαιτήσεων ΙΗΟ. 

5.1.10 Επανάληψη της ανάγκης να διασφαλίζεται ότι το λογισμικό διατηρείται 
ενημερωμένο. 

5.2 Αποτελεσματική ναυσιπλοΐα με ΕΟϋΙδ. 

5.2.1 Περιγραφή λειτουργιών γεφύρας που συμπεριλαμβάνουν το ΕΟϋΙδ. 

5.2.2 Επανέλεγχος δειγμάτων λειτουργικών διαδικασιών γέφυρας, που αναφέρονται στο 
ΚΟ)Ιδ. 

5.2.3 Γνώση των διαταραχών, στις οποίες υπόκειται το ΕΟϋΙδ. 

5.3 Άσκηση ακτοπλοΐας και περιορισμένων υδάτων, «εν πλω» αξιολόγηση ναυσιπλοΐας ΕΟϋΙδ. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

• Ανοιχτή θάλασσα, εξάσκηση στις λειτουργίες του συστήματος. 

• ϋονετ, χάραξη πορειών, έλεγχοι, απόδεση και απόπλους. 

• Νενν Υοτλ, κυκλοφοριακά προβλήματα κατά τη νύχτα, κατάπλους Βτοο1ί1γη. 

• δίη§αροτε, νν&ν Ροίπίε, πορείες, κατάπλους .ΙυΐΌΐιμ. 

• Εατοροτί, κατάπλους Ρείτοίειιτη Ηανεπ #8, χρήση ρυμουλκών με πολύ άσχημες καιρικές 
συνθήκες. 

• Άνθρωπος στη θάλασσα. 

• Αρωγή σε πλοίο, στο οποίο έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά. 

• δ.Α.Κ.., με συμμετοχή ελικοπτέρων της Ακτοφυλακής. 
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Δ ΕΞΑΜΗΝΟ 


α/α 

δτο\ν 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Ώρες ανά εξάμηνο 

Ώρες ανά 

Σύνολο 

ίοΐ 

Μαθήματα 

Θεωρία 

Εφαρμογές 

εβδομάδα 

ωρών 

1 . 

αρρ 

Ναυτικά Αγγλικά IV 

30 


2 

30 

2. 

1 

Ναυτικές Επικοινωνίες II 

60 

75 

9 

135 

3. 

1 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - 
Πληροφορική 

15 

45 

4 

60 

4. 

1 

Ναυτικές Μηχανές 

30 


2 

30 

5. 

1 

ΑΚΡΑ - Τήρηση Φυλακής 

30 

30 

4 

60 

6. 

3 

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 

30 


2 

30 

7. 

1 

Ι3Μ - Ασφάλεια Φυλακής 

45 


3 

45 

8. 

3 

Ηγεσία και Διοικητικές Δεξιότητες 

30 


2 

30 

9. 

3 

Διαχείριση Κρίσεων 

30 


2 

30 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 

450 
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ΣΧΟΛΗ 


ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 


ΕΞΑΜΗΝΟ 


Λ’ 


3Τ0\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) 
ΡΙΙΝΟΤΙΟΝ 


ΜΑΘΗΜΑ 


Δ01 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ IV 


ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 


ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 


ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

30 

ΘΕΩΡΙΑ 

30 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος και στα έξι (6) διδακτικά 
εξάμηνα, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση χειρισμού της 
Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της Διεθνούς 
Σύμβασης 8ΤΟ\¥ 1978, όπως τροποποιήθηκε, ώστε να επιτρέπει στον αξιωματικό 
γέφυρας να χρησιμοποιεί χάρτες και άλλες ναυτικές εκδόσεις, να κατανοεί 
μετεωρολογικές πληροφορίες και μηνύματα που αφορούν στην ασφάλεια 
και στη λειτουργία του πλοίου, στην επικοινωνία με άλλα πλοία και σε παράκτιους 
σταθμούς καθώς επίσης και την εκτέλεση των καθηκόντων του αξιωματικού σε 
πολυεθνικά πληρώματα, περιλαμβανομένης της ικανότητας χρήσης και κατανόησης των 
Τυποποιημένων Ναυτικών Φράσεων Επικοινωνίας (ΙΜΟ 8ΜΟΡ) του ΙΜΟ. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Να χρησιμοποιούνται ηχητικά κι οπτικοακουστικά βοηθήματα, όπου είναι 
δυνατόν, και η διδασκαλία της ύλης να προσομοιώνει επικοινωνιακές 
ανάγκες που αναμένεται να κληθούν να αντιμετωπίσουν οι αξιωματικοί 
γέφυρας. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεείοτ), προβολέας διαφανειών 
(ονετ Ιιεεό ριτήεείοτ), ΟλΌ - Υίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου. 


Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης _ 


Γραπτές και προφορικές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

• ΟειυοηδΙιαΙε αη αννατεηεδδ οί ίΐιε ίδδΐιε οΓ ηιώεοηυη ιιηίεαίίοη ά ειιυχε ο Γ ηκιπηιηε 
αεείάεηίδ εηά οί ιΙιε ηεεά οίεοτητηοη ΡημΙώΙι τεφίίτειηεηΐδ ίοτ σι II 8εε&τετδ. 

• ϋίδειίδδ ίτενεί εττεηβεηιεηίδ ίοτ ]οίηίη§ δΐιίρ; πιεΤε εεεοΐΏΐηοάεΙίοη τεδετνείίοηδ; άεδετίόε 
8ίε§88 ίη ριερΣίπημ ίοτ χε£ΐ ειηΠ ίοτ ΣΐιτίνΣίΙ ίη ροτί. 

• Οεδεηόε ρτοεεοΐιιτεδ Σΐί ϊηίειηειίϊοηειί Σΐίιροιίδ; άεηιοηδΙίΣΐΙε αηίΙεΓΧίΣΐηίΙίημ οί Ιΐιε ευΙΙυΐΣΐΙ 
ηοπιΐ8 οί άίίίετεηΐ ΠΣΐΙίοηΣίΙίΐίεχ; ιντίΐε τεροτίδ οί ίηείίΐεηΐχ οη ΙιοςιιχΙ. 

• Γίίδοιίδδ είδρεεί8 οί δ&ίεΐγ από πχί ίη ίΐιε ινοιΤρΙαεε; «ίνε \νατηίη§8 ειηΠ αάνίεε εοηεεπιίημ 
δαίε ινοτΕίηβ ρταείίεε οη δοακί; §ίνε τεεδοηδ ίοτ ίΐιε δείεείίοη οί ηιαίεήαΐδ, εηιιίρηιεηί αηά 
ίοοίδ ίοτ ιηωηίεηαηεε ςιικΙ τερείτ ινοιΤ. 

• Γίεδετίΐτε ηιεΙεοΓοΙομίειιΙ οοηίΐίΐίοηχ; ίηίεΓρτεί δγηορίίε εΐιειίδ εικί ηιεΙεοιοΙοείοΣίΙ 
ίηΓοπηιιΙίοη; «ίνε η£ΐνί»£ΐΙίοη£ΐΙ ΜΣΐιτιίημδ; τεροτί ιΐίΐιηαμε εειίδεά όν Ιχκΐ ννεείΗετ ςιΙ χε£ΐ; 
άεδετίόε ρτοεεάατεδ ίοτ δητνίναΐ ειί δεει. 


ΙΜΟ 8ΜΟΡ: «ΙΜΟ Τυποποιημένες Ναυτικές Φράσεις Επικοινωνίας» 

- 8αίε1γ εοηιτηιιηίεείίοηδ — Α1. 

- ΜοΙοοιόΙο” ίεει! εοηίΐίΐίοηχ - Α1/3.1. 

- Νενί§αΙίοηα1 \νεπιίη§δ — Α1/3.2. 

- Ρί1οί3§ε - Α1/4. 

- 8ρεεία1δ: Ηεΐίεορίετ ΟρειαΙίοηδ, Ιεε-Ηΐ'οίώοΐ' Ορειαίίοηδ Α1/5. 

- Ρενίενν οί Ρίΐοί οη ιΙιε ΒπίΙμε - Α2/3. 
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δΙΜΙΙΕΑΤΕϋ ΡΚΛίΤΚΈ ΙΝ: 

• Οίνίη§ εοιηιη3ΐκ1δ αηά άεδεπβίη^ ρΓοεεάιίΓεδ ίοΓ Βειίΐιίιΐβ αηά ιιηβειΊΐιπΐ£. 

• Οίνίη§ εοηιιη3ηάδ Ρογ 83ίε ηανί§αίίοη άαηη§ 3άνεΓδε δε3 αηά ννεαίΙιεΓ εοικϋίίοηδ νΐ3Ϊη§ Βπάβε 
εΙιεεΕΙίδίδ. 

• □εΐίνεΐ'ίη» α ρΐ'εχεηίαίίοη οη αεείάεηί ρΓενεηίίοη οη όοειιχΐ δΐιίρ. 

• Εχρ1αίηίη§ ιηίΐίηίεηαηεε ΐ'εςυίΐ'εηιεηίί, Ρογ άεεΕ ιηαείιίηεΐ'ν. 

• □εχετίΗίηΐί εοιτεεί ίΪΓ8ί 3ΐά ίτεαίτηεηί Ρογ 3 Γ3η§ε οΓ ιτηχίίοϊΐΐ εηιεΓ^εηείεδ. 

• (ϋοιηρίείίη^ 3 δΐιίρ ίο δΙιοΓε Μ38ίεΓ/Ρί1οί Εχείιαπ^ε Γοπη. 

• 1ΐ8ίη§ 8ΜΟΡ ίο τεςιιεδί 3 ρίΐοί. 

• Εδίη” 8Μ€Ρ Ρογ οηΒοακΙ εοηιηιυηίε3ίίοη Εείννεεη ρίΐοί 3ΐκΙ Βηά§ε ίεαιη Γογ 3 ΐ'αη^ε οΓ 
8ΐίιΐ3ίίοη8. 

• ΜεηίίΡγίηβ 3ηε1ιοπιΐ£ εςιιίρηιεηί, πιοοπη§ χνίηεΐιεδ 3ΐΐ(11ίηε8 εοιτεείΐγ ίτοιη (1ί3£Γ3ΐη8. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Λ' δΤ€\¥ (2010 Λ 111/1 ) δΙΙΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Δ02 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ II 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

9 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 135 ΘΕΩΡΙΑ 60 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 75 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, με τις οποίες θα είναι ικανοί να χειρίζονται 
αποτελεσματικά τον εξοπλισμό του ΟΜϋδδ και να έχουν την κύρια ευθύνη για τις 
ραδιοεπικοινωνίες κατά τη διάρκεια περιστατικών κινδύνου. Με δεδομένα τα σοβαρά 
προβλήματα που συναντώνται στο ΟΜϋδδ ως αποτέλεσμα του μεγάλου αριθμού ψευδών 
συναγερμών κινδύνου που παρατηρούνται, θα δοθεί επίσης έμφαση στην εκμάθηση τεχνικών 
αποφυγής ακούσιας εκπομπής ψευδών συναγερμών κινδύνου και διαδικασιών, που θα πρέπει να 
ακολουθούνται για τη μείωση των συνεπειών των ψευδών συναγερμών κινδύνου έπειτα από 
ακούσια εκπομπή τους. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Οι περιγραφές και επιδείξεις των λειτουργιών όλων των συσκευών/συστημάτων 
θα πρέπει να συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές με οδηγίες και επίβλεψη 
από τους διδάσκοντες σε περιβάλλον προσομοίωσης και/ή μέσω άλλων 
αντίστοιχων μεθόδων. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ριτήεείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιειιό ρτοιεείοτ), ΡΥΡ - Υίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου. 


Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης _ 


Γραπτές και προφορικές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΕΙΔΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1.1 Επικοινωνίες κινδύνου, επείγοντος, ασφαλείας. 

1.2 Δημόσια αναταπόκριση. 

1.3 Υπηρεσίες λιμένων - Υπηρεσία κίνησης πλοίων. 

1.4 Επικοινωνίες μεταξύ πλοίων. 

1.5 Ενδοεπικοινωνίες πλοίων. 

1.6 Είδη σταθμών. 

2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ δΟΕΑδ 

2.1 Το νέο Παγκόσμιο Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας (ΟΜϋδδ). 

2.2 Περιοχές λειτουργίας του ΟΜϋδδ. 

2.3 Περιγραφή απαιτούμενου ραδιοεξοπλισμού πλοίων, συμπεριλαμβανομένων και των 
συστημάτων τροφοδοσίας. Λειτουργικές απαιτήσεις. Διαθεσιμότητα απαιτούμενου εξοπλισμού. 
Απαιτήσεις προσωπικού ραδιοεπικοινωνιών. 

2.4 Βασικές αρχές για δημιουργία αποτελεσματικής επικοινωνίας και βελτίωση των σχέσεων 
συνεργασίας μεταξύ προσωπικού πλοίου και προσωπικού τερματικού σταθμού. 
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3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣ Η Σ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Ι.Τ.υ.) 

3.1 Γενικοί όροι και ορισμοί. Ισχύουσες συμβάσεις, εφαρμοζόμενοι κανονισμοί, καθήκοντα 
χειριστή. 

3.2 Μορφές και τύποι επικοινωνίας. 

3.3 Ζώνες συχνοτήτων. Αναγκαίο εύρος ζώνης. Δίαυλοι. 

3.4 Τάξεις εκπομπής. 

3.5 Μέτρα κατά των παρενοχλήσεων. Παρενοχλήσεις. 

3.6 Δοκιμές. Εκθέσεις επί των παραβάσεων. 

3.7 Απόρρητο επικοινωνιών. 

3.8 Άδειες. Αναγνώριση της ταυτότητας των σταθμών. 

3.9 Σχηματισμός των διακριτικών κλήσεων. 

3.10 Ταυτότητες της κινητής ναυτικής υπηρεσίας και της ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας. 

3.11 Βιβλία και Υπηρεσιακά δημοσιεύματα, τήρηση Ημερολογίου. 

3.12 Τηλετυπήματα - τηλεγραφήματα. 

3.13 Επικοινωνίες κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας για το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό 3.14 
Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας (ΟΜϋδδ). Γενικές διατάξεις. 

3.15 Συχνότητες για τον κίνδυνο και την ασφάλεια του ΟΜϋδδ. 

3.16 Περιοχές - Διαθέσιμες Συχνότητες. Προστασία συχνοτήτων για επικοινωνίες κινδύνου, 
επείγοντος και ασφάλειας του ΟΜϋδδ. 

3.17 Ακρόαση στις συχνότητες επικοινωνιών κινδύνου και ασφάλειας του ΟΜϋδδ. 

3.18 Λειτουργικές διαδικασίες για επικοινωνίες κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας του ΟΜϋδδ. 
Γενικά. 

3.19 Μήνυμα Κινδύνου. Μεταβίβαση μηνύματος κινδύνου. 

3.20 Λήψη και επιβεβαίωση λήψης μηνυμάτων κινδύνου. 

3.21 Προετοιμασίες για τη διεκπεραίωση της ανταπόκρισης κινδύνου. 

3.22 Ανταπόκριση κινδύνου. 

3.23 Επικοινωνίες Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. 

3.24 Επιτόπιες επικοινωνίες. Σήματα ραδιοεντοπισμού. 

3.25 Λειτουργικές επικοινωνίες για επικοινωνίες επείγοντος και ασφάλειας στο ΟΜϋδδ. 

3.26 Επικοινωνίες επείγοντος. 

3.27 Υγειονομικές μεταφορές. 

3.28 Επικοινωνίες ασφάλειας. 

3.29 Εκπομπές πληροφοριών Ναυτικής Ασφάλειας. 

3.30 Σήματα προειδοποίησης συναγερμού κινδύνου. 

3.31 Εξουσία πλοιάρχου. 

3.32 Πτυχία για το προσωπικό των σταθμών πλοίων και επίγειων σταθμών. 

3.33 Κατηγορίες πτυχίων. 

3.34 Προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίων του ΟΜϋδδ, δεξιότητες πιστοποιημένου χειριστή. 

3.35 Επιθεώρηση σταθμών πλοίων και επίγειων σταθμών. 

3.36 Ώρες εργασίας των σταθμών της κινητής ναυτικής υπηρεσίας και της κινητής ναυτικής 
δορυφορικής υπηρεσίας. Γενικά. 

3.37 Διαδικασία ψηφιακής επιλογικής κλήσης στην κινητή ναυτική υπηρεσία. 

3.38 Εκχωρούμενες συχνότητες στους σταθμούς πλοίων και παράκτιους σταθμούς εκτός των 
περιστατικών κινδύνου και ασφάλειας. 

3.39 Γενικές διαδικασίες για στενή ζώνη άμεσης εκτύπωσης τηλεγραφίας (ΝΒϋΡ) στην κινητή 
ναυτική υπηρεσία. 

3.40 Γενική ραδιοτηλεφωνική διαδικασία στην κινητή ναυτική υπηρεσία. 

3.41 Γενικές διατάξεις, προκαταρκτικοί χειρισμοί, κλήσεις μέσω ραδιοτηλεφωνίας, μέθοδος 
κλήσης, μεταβίβαση ραδιοτηλεγραφημάτων, επιβεβαίωση λήψεως, διεκπεραίωση της διακίνησης, 
χρησιμοποιούμενες συχνότητες. Διάρκεια και έλεγχος της εργασίας. Δοκιμές. 
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3.42 Κλήσεις, επιβεβαίωση κλήσεων και ανταλλαγή της διακίνησης με τη χρήση της ψηφιακής 
επιλογικής κλήσης. 

3.43 Χρέωση και εκκαθάριση λογαριασμών των ναυτικών ραδιοεπικοινωνιών. 

3.44 Προσαρτήματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία και τη εκμετάλλευση των σταθμών. 

4. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(ΟΜϋδδ) - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

4.1 Γενικά: Παρόν σύστημα. Αναφορά περί του νέου συστήματος. Χρησιμοποιούμενα συστήματα 
στο ΟΜϋδδ. Απαιτήσεις εξοπλισμού πλοίων. Δίκτυο επικοινωνιών ξηράς για συντονισμό 

δΑΚ. ΙηΙετηεΙίοηεΙ Αοιοη&υΙίοίΐΙ αηά ΜαήΙίηιε δειιινίι Από Κεεοιιε (ΙΑΜδΑΚ). 

4.2 Δορυφορικές υπηρεσίες. 

4.3 Γενικά περί των δορυφορικών συστημάτων και επικοινωνιών. Δορυφορικό σύστημα 
ΙΝΜΑΚδΑΤ-ΕΡΙΚΒ περιοχής Ε (1.60Ηζ). 

4.4 Δορυφορικό σύστημα ΟΟδΡΑδ - δΑΚΤΑΤ. Βασικός σχεδιασμός του συστήματος. Συσκευές 
συναγερμού χρησιμοποιούμενες επί πλοίων. Διαστημικός τομέας. Τερματικές μονάδες τοπικού 
χρήστη. Κέντρα Ελέγχου Αποστολής (Μ(Χ$). Λειτουργικές διαδικασίες του συστήματος. 
Χρησιμοποιούμενες συχνότητες. ΕΡΙΚΒ, δορυφόροι. 

4.5 Εγκατάσταση πομποδέκτη. Σύστημα ψηφιακής επιλογικής κλήσης (ΏδΟ). 

4.6 Γενικές πληροφορίες. Βασική περιγραφή του συστήματος. Σύνδεση με ΟΡδ. 
Χρησιμοποιούμενες συχνότητες νΗΕ, ΜΕ, ΗΕ. 

4.7 Συναγερμός κινδύνου, επιβεβαίωση λήψης και επανάληψη. 

4.8 Λήψη ϋδΟ. 

4.9 Συσκευές ϋδΟ επί πλοίων. 

4.10 Σύστημα διασποράς μηνυμάτων ναυτικής ασφάλειας. 

4.11 Γενικές πληροφορίες. Χρησιμοποιούμενες συχνότητες. 

4.12 Υπηρεσίες ΝΑνΤΕΧ, ΗΕ/ΜδΙ, δΑΕΕΤΥΝΕΤ. Γενική περιγραφή, αρχές λειτουργίας, σύνθεση 
μηνυμάτων. 

4.13 Υπηρεσίες μεγάλης εμβέλειας: 

α) Μέσω δορυφόρου, 
β) Μέσω ΗΕ. 

4.14 Ραδιοεξοπλισμός σωστικών μέσων (δΑΚ): Καάατ δΑΚΤ, ΑΙδ δΑΚΤ, αεροναυτικός 
πομποδέκτης νΗΕ, φορητό νΗΕ, νΗΕ ΕΡΙΚΒ. 

4.15 Πρακτικές εφαρμογές στις εγκαταστάσεις της Σχολής. 

4.16 Εκπομπή και λήψη σημάτων συναγερμού και μηνυμάτων κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας. 

4.17 Ανταπόκριση κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας. 

4.18 Λήψη πληροφοριών Μ.δ.Ι.. 

4.19 Επιτόπιες επικοινωνίες. 

4.20 Συσκευές ΕΡΙΚΒδ και συσκευές ραδιοεντοπισμού. 

4.21 Λειτουργία των υποσυστημάτων του ΟΜϋδδ σαν ενιαίο σύστημα. 

4.22 Χρήση Διεθνούς Κώδικα Σημάτων - Ναυτικού λεξιλογίου ΙΜΟ - Εγχειρίδιο έρευνας και 
διάσωσης ΜΕΚδΑΚ. 

4.23 Δορυφορικό σύστημα επικοινωνιών ΙΝΜΑΚδΑΤ. 

4.24 Γενικά (περιγραφή του συστήματος). Παρεχόμενες υπηρεσίες. Δορυφόροι. Επίγειοι παράκτιοι 
σταθμοί (ΕΠΣ). Σταθμοί συντονιστές δικτύων (ΣΣΔ). Επίγειοι σταθμοί πλοίου (ΕΣΠ). Εγγραφή στο 
δορυφορικό σύστημα ΙΝΜΑΚδΑΤ. Χρησιμοποιούμενες συχνότητες. 

4.25 Τηλεφωνική και ραδιοτηλετυπική υπηρεσία. (Σχηματισμός διεθνούς αριθμού - Αυτόματες και 
χειροκίνητες κλήσεις - Κλήσεις υπηρεσιακών πληροφοριών, τεχνικής βοήθειας και αναφοράς 
στίγματος - Κλήσεις προέλευσης πλοίου και προέλευσης ξηράς - Κλήσεις δεδομένων και 
πανομοιότυπου). Κλήσεις μεταξύ πλοίων. 

4.26 Υπηρεσίες κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας. (Τηλεφωνικές και τηλετυπικές κλήσεις 
κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας). 

4.27 Κατεύθυνση κεραίας προς τον δορυφόρο. 

4.28 Συστήματα ΙηυιετεαΙ. 
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4.29 Δορυφορικό τερματικό ΙΝΜΑΚ.8ΑΤ - 0. Γενική περιγραφή του συστήματος. Τύποι ΕΣΠ 
ΙηΐΉ3Γ33ί - (3. Τύποι και χαρακτηριστικά χρησιμοποιούμενων καναλιών. Δοκιμές έγκρισης 
δοκιμών. Διαδικασίες ΓΟΟ - ΙΝ ΓΟΟ ΟΙΓΓ. Υπηρεσίες Ιηυιατδαί - (3. 

4.30 Δορυφορικό τερματικό (ΙΝΜΑΚδΑΤ - Β). Γενική περιγραφή. Δορυφορικό τερματικό 
(ΙΝΜΑΚδΑΤ - Μ). Γενική περιγραφή. 

4.31 Υπηρεσίες του συστήματος (Κλήση επιλεγμένων πλοίων - Λήψη ομαδικών κλήσεων) (ΕΟ(3). 

4.32 Δορυφορικό τερματικό ΙΝΜΑΚδΑΤ - Γ βτοαάβαικί. Γενική περιγραφή, σύνδεση με δίκτυο 
Η/Υ για αποστολή ε-πιείΐ. 

4.33 Διεθνές σύστημα χρέωσης και λογιστικής. Κοστολόγηση ραδιομηνυμάτων και χρέωση τελών 
μέσω όλων των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. 

4.34 Πρακτική εξάσκηση. 

4.35 Πρακτικές εφαρμογές στο δορυφορικό σύστημα της Σχολής (Σήματα συναγερμού κινδύνου 
και ασφάλειας - Μεταβίβαση μηνυμάτων κινδύνου επείγοντος και ασφάλειας - Εκπομπή και λήψη 
συνήθων μηνυμάτων - Εμπορική ανταπόκριση). Οι παραπάνω εφαρμογές θα γίνονται 
ραδιοτηλετυπικά και ραδιοτηλεφωνικά. 

5. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΡΑΛΙΟΤΗΛΕΤΥΠΟ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

5.1 Χειρισμός πομπών - δεκτών. 

5.2 Ρύθμιση - έλεγχος - συντήρηση κεραιών. 

5.3 Συντήρηση συσσωρευτών σταθμού. 

5.4 Συναγερμοί κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας στη ραδιοτηλεφωνία ΜΕ, ΗΕ, νΗΕ. 

5.5 Αποστολή και λήψη μηνυμάτων κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας. 

5.6 Διαδικασίες ανταπόκρισης κινδύνου, επείγοντος και ασφαλείας. 

5.7 Πρακτικές εφαρμογές επί των ραδιοτηλετυπικών εγκαταστάσεων της Σχολής (κατεύθυνση 
πλοίου προς παράκτιο και παράκτιου προς πλοίο). Σύντομη αναφορά στους τύπους λειτουργίας 
ΑΚζ), δΒΟ & 0Β(3. Αποστολή τηλεγραφημάτων και μηνυμάτων (δΤΟΚΕ ΑΝϋ ΕΟΚΛΥΑΚΓ) και 
ϋΙΚΤΈΕ. Αυτόματες ραδιοτηλετυπικές επικοινωνίες. Χρήση επεξεργαστών κειμένου για 
προετοιμασία μηνυμάτων. 

6. ΝΟΝ ΟΜϋδδ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

6.1 Γενική περιγραφή. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

• Επίδειξη πομποδέκτη νΗΕ - Διενέργεια ραδιοτηλεφωνικών κλήσεων κινδύνου, επείγοντος 
και ασφαλείας. 

• Συναγερμοί κινδύνου με μέθοδο επικοινωνίας ΏδΟ στο νΗΕ οΐι 70. 

• Πομποδέκτης ΜΕ - ΗΕ. Ραδιοτηλεφωνικές και ραδιοτηλετυπικές κλήσεις κινδύνου. 

• Συναγερμοί κινδύνου με μέθοδο επικοινωνίας ϋδΟ στις συχνότητες κινδύνου μεσαίων ΜΕ 
και βραχέων ΗΕ. 

• Περιγραφή και χρήση συσκευής ραδιοτηλετυπίας ΝΒϋΡ (Νεπονν Βεηά Οίτεοί Ρπηίίπ§). 

• Περιγραφή, χρήση και προγραμματισμός συσκευής δέκτη ΝΑνΤΕΧ για λήψη μηνυμάτων 
ΜδΙ (Μεπίίπιε δείεΐγ ΙηΓοππεΙίοη). 

• Περιγραφή και χρήση φορητής ραδιοτηλεφωνικής συσκευής νΗΕ. 

• Περιγραφή και χρήση ραδιοφάρου ένδειξης θέσης κινδύνου (ΕΡΙΚΒ). 

• Περιγραφή και χρήση συσκευής 3ΑΚ.Τ. 

• Δοκιμές συσκευών - αυτοδιάγνωση - δοκιμαστική κλήση. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ' δΤΘλΥ (2010 ΑΙΙΙ/1) ΓΕΓΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Δ03 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

4 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 60 ΘΕΩΡΙΑ 15 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 45 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να 
έχουν αποκτήσει: 

α) Θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες γύρω από τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να χρησιμοποιούν τους Η/Υ, 
και κατ’ επέκταση τις νέες τεχνολογίες, στον εργασιακό τους χώρο. Πιο αναλυτικά, οι 
σπουδαστές θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με τη δομή των Η/Υ (υλικό - λογισμικό), τη 
χρήση διαφόρων εφαρμογών σε περιβάλλον ΙΥίικΙοινδ, τη χρήση του ΙηΙετηεΙ και του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και διάφορες άλλες εφαρμογές επεξεργασίας 
φωτογραφιών, ήχου, βίντεο κ.λπ., και 

β) γνώση και εξοικείωση με την τεχνολογία των δικτύων υπολογιστών, ώστε να μπορούν 
να αξιοποιούν αυτές μέσα στα πλοία σε διάφορες ναυτιλιακές εφαρμογές. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Η θεωρητική διδασκαλία θα πρέπει να είναι περιορισμένη και να δίδεται 
ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική άσκηση των σπουδαστών. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρΐΌ)εοΙοτ), προβολέας διαφανειών 
(ονετ ύεαά ρΓθ)εείοτ), ΟΔΌ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 


Τρόπος 

Τελικής 

Εξέτασης 


Θεωρητικές και Εργαστηριακές εξετάσεις ως εξής: 
Θεωρία: με γραπτό τεστ (ποσοστό βαρύτητας 40%) 
Εργαστήριο: Πρακτική εξέταση σε Η/Υ με εκτύπωση 
αποτελέσματος εργασίας (ποσοστό βαρύτητας 60%) 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

ΘΕΩΡΙΑ 

ΔΟΜΗ Η/Υ 

1. ΥΛΙΚΟ (Ηπτάννατε). 

1.1 Κεντρική Μονάδα Η/Υ - μητρική πλακέτα, φατνία, τροφοδοτικό κλπ 

1.2 Επεξεργαστής - γενική περιγραφή, σύντομη περιγραφή εσωτερικής δομής. Γενιές 
επεξεργαστών. 

1.3 Μνήμη - γενική περιγραφή, είδη μνήμης, χωρητικότητα, ταχύτητα προσπέλασης. 

1.4 Μονάδες Εισόδου/Εξόδου (ΙηραΙ/ΟιιΙραί) - γενική περιγραφή, χαρακτηριστικά. 

1.5 Περιφερειακές συσκευές: Πληκτρολόγιο, οθόνη, ποντίκι (ηιοιίδε), εκτυπωτές (ρηηίετδ), 
σαρωτές (δεωιηετδ), βιντεοκαμέρες, πολυμηχανήματα. 

1.6 Μαγνητικά και οπτικά μέσα αποθήκευσης - σκληροί δίσκοι, ταινίες, Παδίι όπνεδ κ.λ.π. - 
ΐΉοάεηΐδ, ΡΘΜΘΙΑδ κ.λ.π. 


2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (δοίΠνιίΓε). 

2.1 Λειτουργικό σύστημα - ορισμός, ιδιότητες, γενική περιγραφή. 

2.2 Γραφικό περιβάλλον ΐνίικίοινδ - περιγραφή, διαχείριση, αρχεία, εγγραφή δεδομένων σε 
διάφορα μέσα, ομάδες εφαρμογών. 

2.3 ΕΓηίχ - Είηιιχ. Σύντομη αναφορά, διαφορές από τα λνίικίοινδ - χαρακτηριστικά. 

2.4 Ανοιχτό Λογισμικό-Ελεύθερα διαθέσιμο Λογισμικό 

2.5 Σύγχρονο Λογισμικό Εφαρμογών, Θίουά Θοτηριιίίιηξ 

2.6 Στοιχεία προγραμματισμού - Λογισμικό προγραμματισμού, Αλγόριθμος, διάγραμμα ροής, 
Γλώσσες προγραμματισμού. 
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3. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝεΙ\ν<>Γΐ«) 

3.1 Βασικές έννοιες Δικτύων (χρονική εξέλιξη, κατηγορίες, τοπολογία, αρχιτεκτονική, 
χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, πολυχρηστικότητα - μονοχρη-στικότητα) 

3.2 Συσκευές δικτύωσης ($8ΓνεΓ$ - \νοτ1ί3ίαίίοη$, γραμμές κ.λπ.) - Τρόποι ανάπτυξης δικτύων. 

3.3 Μέσα μετάδοσης ψηφιακής πληροφορίας (σε κοντινές αποστάσεις: καλωδίωση, οπτικές ίνες, σε 
μακρινές αποστάσεις: κυκλώματα τηλεπικοινωνιών, ραδιοκύματα, δορυφορική εκπομπή-λήψη) 

3.4 Δίκτυα στο σπίτι - Εφαρμογές. 

3.5 Δίκτυα υπολογιστών στα πλοία: 

3.5.1 Εφαρμογές στη γέφυρα, μηχανοστάσιο, επικοινωνίες - σύντομη περιγραφή 

3.5.2 Σύντομη αναφορά σε ΕΟϋΙδ (ΕΙεοΙιοιιίο (ΓΙιαιΙ ΓΙώρΙανδ ωκί ΙπΓοπυίΐΙίοπ 3γ$1εηΐδ) 

3.5.3 Άλλες εφαρμογές 

4. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΙηΙιτηοΙ) 

4.1 Διαδίκτυο (ΙηΙεπιεΙ) (χρονική εξέλιξη, τεχνολογίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο) 

4.2 Πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου, συσκευές-λογισμικό σύνδεσης στο Διαδίκτυο 

4.3 Υπηρεσίες, παγκόσμιος ιστός (φυλλομετρητές, μηχανές αναζήτησης, διαδικτυακές πύλες, 
παραδείγματα), 

4.4 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

4.4.1 Δημιουργία λογαριασμού, χρήση του, κίνδυνοι και προστασία 

4.4.2 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ναυτιλία 

4.5 Ομάδες συζήτησης - ίοτα, ηεννδ §ΐΌΐιρ$ 

4.6 Ιστολογία (Β1ο§δ)- ορισμός, χρήση, εφαρμογές, παραδείγματα 

4.7 Κοινωνικά δίκτυα-ορισμός, παραδείγματα, χρήση -εφαρμογές, κίνδυνοι και προστασία. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ \ΥΙΝΌΟ\Υδ 

1.1 Προχωρημένη επεξεργασία κειμένου - χρήση εμπορικών επεξεργαστών κειμένου (Μδ λΥοκΙ, 
ΟρεηΟΙΗοε λΥτίΙε κ.λπ.) με στόχο μέσω δημιουργίας σύντομης εργασίας (παραδοτέου) να 
ασκηθούν οι σπουδαστές στην προετοιμασία, οργάνωση και συγγραφή της πτυχιακής τους 
εργασίας - Δημιουργία αρχείου κειμένου, εισαγωγή, διόρθωση, διαγραφή, αποθήκευση, 
μορφοποίηση κειμένου, μονόστηλο, δίστηλο, δημιουργία πινάκων, μεταβολή χαρακτηριστικών 
πινάκων, ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών εγγράφων ηιείΐ - πιείτε, δημιουργία και μορφοποίηση 
μαθηματικών σχέσεων και συναρτήσεων, εισαγωγή εικόνων, γραφημάτων και πλήρη ενσωμάτωση 
τους στο κείμενο, δυνατότητες αλληλεπίδρασης με άλλες εφαρμογές των λΥίικΙοννδ. 

1.2 Λογιστικά φύλλα - χρήση εμπορικών λογιστικών φύλλων (Μδ Εχεεί, ΟρεηΟΓίίεε €&1ε κ.λπ.) - 
Δημιουργία λογιστικού φύλλου, αποθήκευση, μορφοποίηση, εισαγωγή σταθερών και μεταβλητών 
στοιχείων, αριθμητικές πράξεις, συναρτήσεις ((Στατιστικής, Λογικής, Ημερομηνίας & Ώρας, 
Μαθηματικών & Τριγωνομετρίας, Κειμένου) κ.λπ.), αυτόματα φίλτρα, διαγράμματα (παραγωγή 
διαγραμμάτων, επιλογή στοιχείων και περιοχής, απεικόνιση), σύνδεση λογιστικών φύλλων, 
δυνατότητες αλληλεπίδρασης με άλλες εφαρμογές των \νίικ!ογν$. 

1.3 Προγράμματα δημιουργίας παρουσιάσεων (Μδ Ρο\νετΡοίηί, ΟρεηΟίΉεε Ιιηρτεδδ κ.λπ.) - 
Δημιουργία παρουσίασης, αποθήκευση, μορφοποίηση, εισαγωγή εικόνων/πινάκων/αρχείων 
πολυμέσων κ.λπ., δημιουργία εμφάνισης παρουσίασης, κινήσεις 

1.4 Βάσεις δεδομένων (Μδ Αεεε$$, ΟρεηΟΗίεε Βιιχε, 3<ζ)Ε χεινει, ΟπιεΙε κ.λπ.) - Βασικές έννοιες, 
σχεσιακές βάσεις (τεΐαίίοηαΐ άαΐαόακεδ), δημιουργία βάσεων, αρχείων ή πινάκων βάσης και 
σχέσεων. Ερωτήματα (ζΗιεηεε): Εργασίες εισαγωγής, διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων κ.λπ.. 
Διαδικασίες παραγωγής εκθέσεων, εισαγωγή μακροεντολών 

1.5 Φυλλομετρητές (ΧΥοό ύιτπνχεί'Χ) - ΜίετοχοίΙ ΙηΙεπιεΙ ΡχρΙοιει, ΜοζίΙΙιι Πιε (οχ κ.λπ. - Βασικές 
λειτουργίες. 
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1.6 Προγράμματα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-τηείΐ εΐίεπίδ) - Μδ Οιιίΐοοίί Εχρτεδδ, 
Μδ ΟυΙΙοοΕ Ειιάοτα, Μοζίΐΐα ΤΙιυπδεΛίαΙ κ.λπ. - Βασικές λειτουργίες, δημιουργία ηλεκτρονικού 
μηνύματος, αποστολή / λήψη μηνυμάτων κ.λπ.. 

1.7 Αλλες εφαρμογές: Προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφιών, βίντεο, ήχου κ.λπ. - Αρχεία ΡϋΕ 
(ΡοιΙίΐΗΙε ΠοευιυειιΙ Ροπυαι). 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ' ^Τ€\Υ (2010 Α II1/1 ) ΡΙΙΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Δ04 

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

2 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΘΕΩΡΙΑ 30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει: 

α) Γνώση των αρχών λειτουργίας και κατασκευής των ναυτικών μηχανών και των 

βοηθητικών μηχανημάτων του πλοίου. 

β) Γενική γνώση των όρων της ναυτικής Μηχανολογίας. 

γ) Βασική γνώση των συστημάτων τηλεχειρισμού, αυτομάτου ελέγχου και παρακολούθησης 
λειτουργίας του Μηχανοστασίου, και 
δ) βασική γνώση για τα καύσιμα και λιπαντικά. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Χρήση διαφανειών, επισκέψεις σε πλοία, ναυπηγεία, μηχανουργεία, καθώς 
και προσομοίωση και/ή χρήση άλλων αντίστοιχων μεθόδων. Να αναφέρεται 
και η αγγλική ορολογία των όρων που χρησιμοποιούνται. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ριχήεοίοΓ), προβολέας διαφανειών 
(ονετ Ιιεαά ρπήεείοτ), ΟΔΌ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, 
ηλεκτρονικός υπολογιστής. 


Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης _ 


Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. Π ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΩΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ 

1.1 Ατμοστρόβιλοι με μειωτήρες, με ηλεκτρική μετάδοση. 

1.2 Μηχανές εσωτερικής καύσης με απευθείας μετάδοση, αναστρεφόμενες, χαμηλού αριθμού 
στροφών. 

1.3 Μηχανές εσωτερικής καύσης με μειωτήρα (μη αναστρεφόμενες), μέσου αριθμού στροφών, με 
έλικα ρυθμιζομένου βήματος. 

1.4 Ντηζελοηλεκτρικά συστήματα. 

1.5 Σύγκριση των συστημάτων πρόωσης. 

2. ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΟΙΟΥ 

2.1 Πρόωση με ατμό. 

2.2 Κλειστό κύκλωμα ατμού. 

2.3 Σύστημα λίπανσης. 

2.4 Σύστημα καυσίμου. 

2.5 Πρόωση με Μ.Ε.Κ.. 

2.6 Σύστημα ψύξης. 

2.7 Σύστημα καυσίμου. 

3. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧ ΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

3.1 Ανοικτό κύκλωμα ατμού (βοηθητικός λέβητας, θερμοδοχείο, σύστημα απομάκρυνσης ελαίων). 

3.2 Σύστημα υδροσυλλεκτών. 
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4. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

4.1 Λειτουργία διατάξεων σχετικών με το σύστημα καυσίμου, τον λέβητα, την κύρια μηχανή. 

4.2 Χρήση αντλίας πυρκαγιάς κινδύνου, ηλεκτρογεννήτριας κινδύνου, συστήματος κράτησης 
κινδύνου. 

5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧ ΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

5.1 Διαφορά μεταξύ αυτόματου ελέγχου και τηλεχειρισμού. 

5.2 Σκοποί που εξυπηρετούνται από τον τηλεχειρισμό της προωστήριας εγκατάστασης του πλοίου. 

5.3 Πλεονεκτήματα από τη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας του μηχανοστασίου. 

5.4 Γενική διάταξη θαλάμου ελέγχου, μηχανής. 

5.5 Πλεονεκτήματα από τη χρήση διαγραμμάτων προσομοιωτή. 

6. ΑΠΟΣΤΑΣΗ - ΤΑΧΥΤΗΤΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΗΧ ΑΝΗΣ 

6.1 Σχέση ανάμεσα σε ταχύτητα, ισχύ και κατανάλωση καυσίμου. 

6.2 Βήμα έλικας - ολίσθηση και υπολογισμός αυτής. 

6.3 Υπολογισμός απόστασης και ταχύτητας μηχανής. 

7. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

7.1 Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών βαρούλκου και εργάτη ατμού. 

7.2 Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών ηλεκτρικού βαρούλκου και εργάτη. 

7.3 Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών υδραυλικού βαρούλκου. 

7.4 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αυτοεντεινόμενων βαρούλκων. 

7.5 Συστήματα εναλλακτικής λειτουργίας βαρούλκων και εργατών σε μονό και διπλό. 

7.6 Απαιτούμενες προφυλάξεις ασφαλείας και επίβλεψη της κατάλληλης χρήσης των παρακάτω 
ειδών εξοπλισμού του καταστρώματος με όλες τις καιρικές συνθήκες. 7.1 Ηλεκτρικά, υδραυλικά 
(αυτοεντεινόμενα και μη) βίντζια, εργάτες, βαρούλκα άγκυρας, ανυψωτικές συσκευές πεπιεσμένου 
αέρα και άλλες ανυψωτικές συσκευές. 

8. ΑΝΤΛΙΕΣ 

8.1 Είδη αντλιών και τζιφαριών, που χρησιμοποιούνται για τον χειρισμό φορτίων. Αρχές στις 
οποίες στηρίζεται η λειτουργία τους. Σκοπός χρήσης του κάθε είδους. 

8.2 Αναρροφητική και καταθλιπτική ικανότητα αντλιών. Παροχή αντλίας. Παράγοντες που την 
επηρεάζουν (ύψος κατάθλιψης, αντιστάσεις κ.λπ.). 

8.3 Όργανα ελέγχου αντλιών και σημασία των ενδείξεών τους. 

8.4 Καμπύλες απόδοσης αντλιών. 

8.5 Επίδραση της φύσης του υγρού στην αντλία και τη λειτουργία της. 

8.6 Συνεργασία αντλιών. 

8.7 Ασφαλιστικές διατάξεις. 

8.8 Συστήματα κίνησης αντλιών. 

8.9 Κίνδυνος και ανωμαλίες κατά τη λειτουργία (π.χ. ξέπιασμα, σπηλαίωση κ.λπ.). 
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9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΗΔΑΛΙΟΥ 

9.1 Μονάδα μετάδοσης εντολών (οιακοστρόφιο). 

α) Σύστημα υδραυλικό, 
β) Σύστημα ηλεκτρικό, 
γ) Εφεδρικό μηχανικό σύστημα. 

9.2 Εφεδρικό μηχάνημα πηδαλίου (μακινέτο). 

9.3 Μηχανισμός λήψης εντολών. 

α) Σύστημα υδραυλικό, 
β) Σύστημα ηλεκτρικό. 

9.4 Μηχανισμός εκτέλεσης εντολών (στροφής πηδαλίου): 

α) Σύστημα υδραυλικό, 
β) Σύστημα ηλεκτρικό. 

9.5 Γωνιοδείκτης: 

α) Εντολής. 

β) Πραγματοποιηθείσας στροφής. 

9.6 Εναλλακτικά συστήματα χειρισμού πηδαλίου σε περίπτωση βλαβών. 

9.7 Δυνατότητες - Περιορισμοί - Πιθανότερες βλάβες. 

9.8 Έλεγχος λειτουργίας. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Λ' 8Τ€\¥ (2010 Α ΙΙΙ/1 ) ΡΙΙΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Δ05 

ΑΚΡΑ - ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

4 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 60 ΘΕΩΡΙΑ 30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 30 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει: 

α) Γνώση σε βάθος του περιεχομένου, εφαρμογών και 

σκοπού των Διεθνών Κανονισμών Αποφυγής Συγκρούσεων στη θάλασσα (ΔΚΑΣ). 

β) Γνώση σε βάθος των βασικών αρχών, που πρέπει να παρατηρούνται για την τήρηση ασφαλούς 

φυλακής γέφυρας. 

γ) Ικανότητα να τηρούν την πορεία του πλοίου με βάση τις γενικές διατάξεις τήρησης πορείας των 
πλοίων, και 

δ) γνώση των βασικών αρχών λειτουργίας του ΚατΗτ και των βοηθημάτων αυτόματης υποτύπωσης 
(ΑΚΡΑ) και ικανότητα να εφαρμόζουν τους Διεθνείς Κανονισμούς Αποφυγής Συγκρούσεων στη 
θάλασσα και τις τεχνικές υποτύπωσης. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Η διδασκαλία πρώτου κεφαλαίου πρέπει να πραγματοποιείται με διαλέξεις και 
κυρίως με επιδείξεις (χρήση επιτραπέζιων μοντέλων, μαγνητικών πινάκων, 
προβολέων διαφανειών, προβολέων φώτων πλοίου ή και άλλων τρόπων). Στις 
τελικές εξετάσεις αυτού του τμήματος εξετάζονται εκτός των άλλων και όλοι οι 
κανόνες και τα Παραρτήματα των ΔΚΑΣ. 

Η πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών στο ΚΑΟΑΚ/ΑΚΡΑ πρέπει να γίνεται, 
όπου είναι δυνατόν, σε κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες ανά ομάδες των έξι (6) 
σπουδαστών ανά πλοίο. 

Να αναφέρεται και η αγγλική ορολογία των όρων που χρησιμοποιούνται. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιΐ63ά ρτο) 60 ίοτ), ΡΥΡ - Υίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, συσκευή ΑΚΡΑ. 


Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης _ 


Γ ραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΡΑ (ΑϋΤΟΜ Α ΓΚ' ΚΑϋΑΚ ΡΕΟΤΤΙΝΟ ΑΙϋδ) 

1.1 Τα κυριότερα συστήματα ΑΚΡΑ. 

1.2 Απαιτήσεις, δυνατότητες και περιορισμοί. 

1.3 Ανίχνευση των στόχων. 

1.4 Απόκτηση των στόχων (χειροκίνητη και αυτόματη απόκτηση των στόχων). 

1.5 Παρακολούθηση των στόχων. 

1.6 Ενδείκτης ΑΚΡΑ. Διαφορετικές μέθοδοι επίδειξης πληροφοριών [(νεείοτδ, βταρίιίεδ, άίβίί&Ι 
τεαά-ουί, ΡοΙεηΙίαΙ Ροίπίδ οΓΓ'οΙΙίδίοη (ΡΡίΑ), Ρτεόίείεά Ατεαδ οΓΓΤιημει (ΡΑΓΑ]). 

1.7 Πληροφορίες σε αλφαριθμητική μορφή. 

1.8 Προειδοποιητικά σήματα. 

1.9 Επιχειρησιακά προειδοποιητικά σήματα. 

1.10 Προειδοποιητικά σήματα της συσκευής. 

1.11 Δοκιμαστικός χειρισμός. 

1.12 Ακρίβεια των αποτελεσμάτων. 

1.13 Πληροφορίες που απαιτεί το ΑΚΡΑ. 

1.14 Διόπτευση και απόσταση του στόχου. 

1.15 Πορεία του πλοίου μας. 
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1.16 Ταχύτητα του πλοίου μας (ταχύτητα ως προς τη μάζα του νερού/διαμήκης ταχύτητα ως προς 
τη μάζα του νερού/ταχύτητα ως προς τον βυθό/διαμήκης ταχύτητα ως προς τον βυθό). 

1.17 Επίδραση του λόγου ταχυτήτων στα ΡΡΘδ και τα ΡΑϋε. 

1.18 Βασικές αρχές λειτουργίας των ενδεικτών ΑΚΡΑ. 

1.19 Κύκλος καταγραφής (κβαντισμός κατά απόσταση/κβαντισμός κατ’ αζιμούθ). 

1.20 Κύκλος αναγνώσεως. 

1.21 Βρόγχος παρακολουθήσεως. 

1.22 Σφάλματα, περιορισμοί και προφυλάξεις. 

1.23 Σφάλματα διοπτεύσεως, αποστάσεως, πορείας και ταχύτητας. 

1.24 Σφάλματα που δημιουργούνται στο ΑΚΡΑ (εξομαλύνσεως, Η/Υ, διανυσμάτων, ψευδείς 
πληροφορίες, διακοπή παρακολουθήσεως). 

1.25 Σφάλματα παρερμηνείας των πληροφοριών ΑΚΡΑ. 

1.26 Διακόπτες και ρυθμιστές του ΑΚΡΑ. 

1.27 Διαδικασία εκκινήσεως του ΑΚΡΑ. 

1.28 Απαιτήσεις των προδιαγραφών σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά της συσκευής ΑΚΡΑ, όπως 
προβλέπονται από τον ΙΜΟ. 

1.29 Επιχειρησιακοί έλεγχοι του συστήματος. 

α) Χρήση προγραμμάτων αυτοδιάγνωσης του συστήματος, 
β) Χρήση προγραμμάτων για έλεγχο της λειτουργίας σε σχέση με γνωστές λύσεις, 
γ) Έλεγχος λειτουργίας που περιλαμβάνει τη δοκιμή χειρισμού με χειροκίνητη υποτύπωση, 
δ) Ενέργειες στην περίπτωση δυσλειτουργίας του ΑΚΡΑ. 

1.30 Κίνδυνοι υπερεμπιστοσύνης στο ΑΚΡΑ. 

α) Η χρήση του ΑΚΡΑ δεν απαλλάσσει τον αξιωματικό φυλακής απ’ την ανάγκη 
συμμόρφωσης με τις βασικές αρχές τήρησης φυλακής. 

β) Δεν πρέπει να βασιζόμαστε μόνο στα επιχειρησιακά αίαπηε για την παρουσία άλλων 
πλοίων ή την ανάπτυξη κατάστασης επικίνδυνης συμπλησίασης. 

γ) Μικρές προεκτιμώμενες αποστάσεις διέλευσης πρέπει να αντιμετωπίζονται με δυσπιστία, 
δ) Τα αίωτυε των αισθητήρων εισαγωγής στοιχείων λειτουργούν μόνον εάν διακοπεί η 
εισαγωγή και δεν ανταποκρίνονται σε ανακριβείς εισαγωγές. 

1.31 Εφαρμογή των Διεθνών Κανονισμών Αποφυγής Συγκρούσεων 

α) Ανάλυση της παρουσιαζόμενης κατάστασης, προσδιορισμός και εκτέλεση χειρισμών για 
την αποφυγή επικίνδυνης συμπλησίασης. 

β) Έλεγχος της κατάστασης που προκύπτει και ανάληψη της αρχικής πορείας και ταχύτητας 
όταν αυτό είναι ασφαλές. 

2. ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ 

2.1 Επεξήγηση της εφαρμογής των κανόνων όπως προσδιορίζονται στον Κανόνα 1. 

2.2 Προσδιορισμός του όρου «Σύστημα Διαχωρισμού Θαλάσσιας Κυκλοφορίας». 

2.3 Υποχρέωση συμμόρφωσης όπως προσδιορίζεται στον Κανόνα 2. 

2.4 Περιγραφή και επεξήγηση παραδειγμάτων προληπτικών μέτρων, τα οποία μπορεί να 
απαιτούνται από τη συνήθη ναυτική πρακτική ή από τις ειδικές συνθήκες συγκεκριμένης 
περιστάσεως. 

2.5 Παραδείγματα περιπτώσεων, τα οποία δεν καθιστούν την τήρηση των κανονισμών αναγκαία. 

2.6 Επεξήγηση γενικών ορισμών, οι οποίοι εφαρμόζονται στους ΔΚΑΣ, με παραδειγμάτα. 

2.7 Επεξήγηση του όρου «Πλοίο εμποδιζόμενο από το βύθισμά του». 

2.8 Διάκριση μεταξύ «εν πλω» (ιιηάετ \ναγ) και «κινούμενου» (ηιαΚϊη§ νν&γ) πλοίου. 

2.9 Επεξήγηση του «κατάλληλη επιτήρηση» και ερμηνεία του όρου «πλήρης εκτίμηση της 
κατάστασης και του κινδύνου της σύγκρουσης». 

2.10 Χρήση πληροφοριών από τον εξοπλισμό ναυσιπλοΐας για τη διατήρηση ασφαλούς τήρησης 
φυλακής ναυσιπλοΐας. 

2.11 Γνώση τεχνικών τυφλής πλοήγησης. 

2.12 Χρήση αναφοράς σχετικά με τις Γενικές Διατάξεις για τα Συστήματα Αναφορών του Πλοίου 
και τις διαδικασίες ΥΤ8. 
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2.13 Ερμηνεία της χρήσης του τ&άατ σε συσχετισμό με τον Κανόνα 5. 

2.14 Ερμηνεία του όρου «ασφαλής ταχύτητα». 

2.15 Περιγραφή και ερμηνεία, με αναφορά σε υποθέσεις δικαστηρίων, του «κατάλληλος και 
αποτελεσματικός χειρισμός» και του «μέσα σε ορισμένη για τις επικρατούσες περιστάσεις και 
συνθήκες απόσταση». 

2.16 Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό της ασφαλούς ταχύτητας. 

2.17 Ερμηνεία του πώς η χρήση του τάΛάϊ επηρεάζει τον προσδιορισμό της ασφαλούς ταχύτητας. 

2.18 Ερμηνεία του τι σημαίνει «κίνδυνος σύγκρουσης». 

2.19 Περιγραφή της κατάλληλης χρήσης του ταδατ στον προσδιορισμό του αν υπάρχει κίνδυνος 
σύγκρουσης. 

2.20 Ερμηνεία της ανάληψης κινδύνων στη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε ασαφείς πληροφορίες 
με παράθεση παραδειγμάτων από καλή ορατότητα μέχρι τη χρήση του τάΛάϊ. 

2.21 Παρουσίαση με τη χρήση παραδειγμάτων από υποθέσεις δικαστηρίων του πώς η παράλειψη 
εκτέλεσης υποτύπωσης μπορεί να οδηγήσει στη μη εκτίμηση ανάπτυξης επικίνδυνης κατάστασης. 

2.22 Παρουσίαση των παρακάτω ενεργειών για την αποφυγή της συγκρούσεως, που αναφέρονται 
στον Κανόνα 8, με την παράθεση παραδειγμάτων από αποφάσεις δικαστηρίων: 

α) Σαφής, έγκαιρος, έκδηλος και αμέσως αντιληπτός χειρισμός. 

β) Αλλαγή πορείας μόνον. 

γ) Διέλευση σε ασφαλή απόσταση. 

δ) Έλεγχος της αποτελεσματικότητας του χειρισμού. 

ε) Ελάττωση ταχύτητας. 

στ) Ακινητοποίηση του πλοίου. 

2.23 Επεξήγηση του Κανόνα 9 με: 

α) Προσδιορισμό των όρων «στενός δίαυλος» και «θαλάσσιος διάδρομος», 
β) Περιγραφή του πώς πλέουμε κατά μήκος της κατεύθυνσης ενός στενού διαύλου, 
γ) Περιγραφή της ναυσιπλοΐας μικρών σκαφών και ιστιοφόρων σε έναν στενό δίαυλο, 
δ) Παράθεση των περιορισμών στη διασταύρωση (κροσάρισμα) του στενού διαύλου ή 
θαλασσίου διαδρόμου. 

ε) Περιγραφή της επαφής με πλοία που ασχολούνται με αλιεία. 

στ) Παράθεση της διαδικασίας προσπεράσματος σε στενό δίαυλο. 

ζ) Περιγραφή των χειρισμών που πρέπει να γίνονται κοντά σε στροφή στενού διαύλου ή 

θαλασσίου διαδρόμου. 

2.24 Προσδιορισμός των όρων «λωρίδα κυκλοφορίας», «ζώνη ή γραμμή διαχωρισμού», «παράκτια 
ζώνη κυκλοφορίας». 

2.25 Περιγραφή του τρόπου ναυσιπλοΐας σ’ ένα σύστημα διαχωρισμού θαλάσσιας κυκλοφορίας με 
αναφορά σε: 

α) Είσοδος και έξοδος στο σύστημα διαχωρισμού θαλάσσιας κυκλοφορίας, 
β) Είσοδος και έξοδος στις λωρίδες κυκλοφορίας, 
γ) Διασταύρωση λωρίδων, 
δ) Χρήση της ζώνης παράκτιας κυκλοφορίας. 

ε) Διασταύρωση των διαχωριστικών γραμμών ή είσοδος στη ζώνη διαχωρισμού εκτός από 
διασταύρωση, είσοδο ή έξοδο στη λωρίδα. 

2.26 Απαιτήσεις για πλοία: 

α) Ναυσιπλοΐα σε περιοχές κοντά στα άκρα του συστήματος διαχωρισμού θαλάσσιας 

κυκλοφορίας. 

β) Αγκυροβολιά. 

γ) Μη χρήση του συστήματος διαχωρισμού θαλάσσιας κυκλοφορίας, 
δ) Αλιεία. 

2.27 Πλοία, λιγότερο από 20 μέτρα με μήκος ή ιστιοφόρα δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την 
ασφαλή διέλευση ενός μηχανοκινήτου πλοίου που ακολουθεί τη λωρίδα κυκλοφορίας. 

2.28 Εξαιρέσεις για πλοία περιορισμένης ικανότητας χειρισμών όταν εκτελούν επιχειρήσεις για: 

α) Συντήρηση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, 
β) Τοποθέτηση, συντήρηση ή ανέλκυση υποβρυχίου καλωδίου. 
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2.29 Η έννοια της «περιοχής προφυλάξεως» (ρτεοαυίίοηαι-γ ατεα). 

2.30 Πορείες μεγάλων βαθών και για ποιους προορίζονται. 

2.31 Επίδειξη με τη χρήση προσομοιωτή ή κατάλληλου λογισμικού, του κατάλληλου χειρισμού για 
την αποφυγή της σύγκρουσης πλοίων ενόψει αλλήλων. 

2.32 Καθορισμός του καταφθάνοντος πλοίου. 

2.33 Σύγκριση και ανάλυση διαφόρων χειρισμών αποφυγής συγκρούσεως, οι οποίοι μπορεί να 
γίνουν από το καταφθάνον πλοίο. 

2.34 Εφαρμογή του Κανόνα 14 (αντιπλέοντα). 

2.35 Εξήγηση γιατί το φυλάσσον πλοίο σε περίπτωση διασταυρώσεως πρέπει, εφόσον οι συνθήκες 
το επιτρέπουν, να αποφύγει να διασταυρώνεται πλώρα από το άλλο πλοίο. 

2.36 Εφαρμογή του Κανόνα 15 σε διασταυρώσεις σε στενούς διαύλους και λωρίδες κυκλοφορίας. 

2.37 Συσχετισμός του Κανόνα 16 και του Κανόνα 8 όσον αφορά τον χειρισμό του φυλάσσοντος 
πλοίου. 

2.38 Εξήγηση της θέσης του φυλασσόμενου πλοίου σε περιπτώσεις όπου κίνδυνος σύγκρουσης 
υπάρχει ανάμεσα σε περισσότερα από δύο πλοία. 

2.39 Εξήγηση της απόφασης για χειρισμό αποφυγής της σύγκρουσης του φυλασσόμενου πλοίου. 

2.40 Περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν από το φυλασσόμενο πλοίο. 

2.41 Χειρισμός αποφυγής που πρέπει να γίνει από το φυλασσόμενο πλοίο. 

2.42 Εξήγηση ότι μία δυνητική κατάσταση σύγκρουσης μπορεί να διαιρεθεί στα ακόλουθα τέσσερα 
στάδια. 

α) Σε μεγάλη απόσταση, πριν υπάρξει κίνδυνος σύγκρουσης αμφότερα τα πλοία είναι 
ελεύθερα να κάνουν οποιονδήποτε χειρισμό. 

β) Όταν υπάρξει κίνδυνος σύγκρουσης, το φυλάσσον πλοίο απαιτείται να κάνει χειρισμό και 
το άλλο πλοίο πρέπει να τηρήσει πορεία και ταχύτητα, 
γ) Το φυλάσσον πλοίο δεν κάνει τον κατάλληλο χειρισμό. 

δ) Η σύγκρουση δεν μπορεί να αποφευχθεί μόνο με τον χειρισμό του φυλάσσοντος. 

2.43 Ευθύνες μεταξύ πλοίων με αναφορά στους Κανόνες 18 και 3. 

2.44 Ερμηνεία της εφαρμογής του Κανόνα 19. 

2.45 Σύγκριση των Κανόνων 6 και 19 όσον αφορά τον προσδιορισμό της ασφαλούς ταχύτητας. 

2.46 Ερμηνεία δικαστηρίων του όρου «επικίνδυνη συμπλησίαση» (οΐοεε ηιιατίετ είΐααίίοη). 

2.47 Ερμηνεία δικαστηρίων του όρου «ναυσιπλοΐα με εξαιρετική προσοχή». 

2.48 Με τη χρήση προσομοιωτή προσδιορισμός του κινδύνου της σύγκρουσης και του καταλλήλου 
χειρισμού για την αποφυγή της σύγκρουσης, σε περιορισμένη ορατότητα. 

2.49 Εφαρμογή των κανόνων που αφορούν φανούς και σχήματα του Κανόνα 21. 

2.50 Ορατότητα φανών σύμφωνα με τον Κανόνα 22. 

2.51 Αναγνώριση φανών και σχημάτων που φέρονται από οποιονδήποτε τύπο πλοίου, καθώς 
επίσης και επιχείρηση ή συνθήκες που αυτά προσδιορίζουν, περιλαμβάνοντας τα πρόσθετα σήματα 
για αλιευτικά που ψαρεύουν πολύ κοντά μεταξύ τους. 

2.52 Θέση, απόσταση και σκίαση των φανών. 

2.53 Περιγραφή των σχημάτων που απαιτούνται από τους κανόνες. 

2.54 Περιγραφή των ηχητικών σημάτων που χρησιμοποιούνται από πλοία ενόψει αλλήλων. 

2.55 Περιγραφή των ηχητικών σημάτων που χρησιμοποιούνται από πλοία σε περιοχή ή κοντά σε 
περιοχή περιορισμένης ορατότητας. 

2.56 Περιγραφή και χρήση των σημάτων για την προσέλκυση προσοχής. 

2.57 Σήματα κινδύνου, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα IV των ΔΚΑΣ. 

3. ΕΡΜΗΝΕΙΑ/ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

3.1 Αναφορά/επεξήγηση/ερμηνεία διαφόρων περιπτώσεων ναυτικών ατυχημάτων, στα οποία η 
ανεπαρκής τήρηση των κανόνων ασφαλούς φυλακής γέφυρας προκάλεσε το ατύχημα (σύγκρουση 
ή προσάραξη) ή συνεισέφερε στην πρόκληση τούτου. Η βοήθεια προσομοιωτή ή κατάλληλου 
λογισμικού για την αναπαράσταση του ατυχήματος θα ήταν επιθυμητή. 
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4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΚΡΑ 

4.1 Δυνατότητα ρύθμισης της εικόνας παρουσίασης, δυνατότητα επιλογής (ηοΠίι αρ/Ηβαά υρ). 

4.2 Δυνατότητα απεικόνισης όλων των κομβίων λειτουργίας της συσκευής αναλυτικά. 

4.3 Χειροκίνητη αυτόματη επιλογή της ταχύτητας λειτουργίας της συσκευής. 

4.4 Επιλογή κλίμακας αποστάσεων. 

4.5 Εμφάνιση στοιχείων γυροπυξίδας. 

4.6 Ττώΐ ιηοάβ (δυνατότητα παρουσίασης της επίδρασης αλλαγής πορείας και ταχύτητας του 
πλοίου μας στα στοιχεία του στόχου). 

4.7 Εμφάνιση ανυσμάτων κίνησης των στόχων και αυξομείωση αυτών, καθώς και εναλλαγή μεταξύ 
σχετικών και αληθών ανυσμάτων. 

4.8 Επίδειξη χειροκίνητης και αυτόματης απόκτησης στόχων. 

4.9 Επιλογή ενός η περισσότερων στόχων ((ατ§ε( αμυίτε-ίατ^εί εεΐεοί-ίατ^εί εαπεεί) με παρουσίαση 
όλων των βασικών πληροφοριών του στόχου (ερα, Ιερά, βεαπη£, ερεεά, εουτεε). 

4.10 Παρουσίαση προειδοποιητικών σημάτων (οπτικά-ηχητικά) ιδιαίτερα παραβίασης ερα-1ατ§ε1 
1 ο$1. 

4.11 Παρουσίαση και επίδειξη δημιουργίας κύκλων ασφαλείας (§υακ1 ήη@) και τομέα αυτόματης 
απόκτησης στόχων, όταν διασχίζουν τον κύκλο ασφαλείας. 

4.12 Σύγκριση στοιχείων συσκευής με στοιχεία ασκήσεων σε φύλλο υποτύπωσης. 

4.13 Σύνδεση και εμφάνιση στοιχείων ΑΙ3, ΕΟϋΙδ στην οθόνη της συσκευής, δυνατότητα 
εμφάνισης στίγματος των στόχων. 

4.14 Αναγνώριση επικίνδυνων στόχων, εμφάνιση Είδίοτγ ίτεοΕ. 

5. ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑ ΚΗ Σ 

5.1 Καταστάσεις διασταύρωσης πορειών. 

5.2 Έλεγχος προτεραιότητας βάσει κανόνων ΔΚΑΣ. 

5.3 Εφαρμογή σταδίων συμπλησίασης. 

5.4 Χρόνος χειρισμού. 

5.5 Διαδικασίες χειρισμού υπόχρεου. 

5.6 Μη χειρισμός υπόχρεου. 

5.7 Χειρισμός τελευταίας στιγμής. 

5.8 Οι ανωτέρω καταστάσεις στο πέλαγος. 

5.9 Οι ανωτέρω καταστάσεις στο Στενό της Μάγχης. 

5.10 Οι ανωτέρω καταστάσεις κατά την είσοδο - έξοδο από λιμάνι. 

5.11 Παράκτια κυκλοφορία που περιλαμβάνει ιστιοφόρα, πλοία περιορισμένης ικανότητας 
χειρισμών, ακυβέρνητα και πλοία εμποδιζόμενα από το βύθισμά τους. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ' δΤΘλΥ (2010 Λ II1/1 ) ΡΙΙΝΟΤΙΟΝ 3 

ΜΑΘΗΜΑ 

Δ06 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

2 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΘΕΩΡΙΑ 30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει: 

α) Γνώση των λειτουργιών της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

β) Γνώση της συμβολής του ανθρώπινου παράγοντα στην αποτελεσματική λειτουργία των 
επιχειρήσεων, των οργανισμών και του περιβάλλοντος του πλοίου. 

γ) Γνώση της αναγκαιότητας της ανάπτυξης εργαλείων και μεθόδων που συμβάλλουν στην 
ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του πλοίου και στην επίτευξη των στόχων της 
επιχείρησης, και 

δ) ικανότητα προσαρμογής των θεωρητικών εργαλείων και των εννοιών της Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού στο ιδιαίτερο περιβάλλον των επιχειρήσεων της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Το μάθημα θα γίνεται με τη μορφή διάλεξης χρησιμοποιώντας οπτικό υλικό, 
όπου υπάρχει η δυνατότητα, ενώ η κατανόηση θα επιτυγχάνεται και μέσω της 
ενεργής συμμετοχής των σπουδαστών σε ομαδικές δραστηριότητες. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ηεαά ρπήεείοτ), Ονϋ - νίάεο, Σύστημα αναπαραγωγής ήχου, Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής. 


Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης _ 


Γ ραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

1.1 Ορισμός. 

1.2 Η επιστήμη της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

1.3 Σημασία, στόχοι και αρμοδιότητες της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩ ΠΙΝ ΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

2.1 Λήψη αποφάσεων. 

2.2 Υπευθυνότητα. 

2.3 Δομή. 

3. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ Ε ΠΙΧ ΕΙΡΗΣ Η Σ 

3.1 Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού. 

3.2 Προσέλκυση εργαζομένων. 

3.3 Επιλογή προσωπικού. 

4. ΠΑΡΑΚΙΝ Η ΣΗ 

4.1 Έννοια και περιεχόμενο. 

4.2 Θεωρίες παρακίνησης. 

4.3 Συνέπειες για τη διοικητική πρακτική. 
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5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

5.1 Έννοια και περιεχόμενο της απόδοσης. 

5.2 Μέθοδοι αξιολόγησης. 

5.3 Προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης. 

6. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

6.1'Εννοια. 

6.2 Τυπολογία. 

6.3 Προβλήματα και αλλαγές της οργανωσιακής κουλτούρας. 

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

7.1 Η διαπολιτισμικότητα στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. 

7.2 Η θεωρία του Ηοίέΐεάε και οι εφαρμογές της στη διεθνοποιημένη επιχείρηση. 

7.3 Ελληνική οργανωσιακή κουλτούρα και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. 

8. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

8.1 Πολιτισμικά και οργανωσιακά χαρακτηριστικά της ελληνικής και ελληνόκτητης ναυτιλιακής 
επιχείρησης. 

8.2 Το ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο ως πεδίο εφαρμογής της διαπολιτισμικής Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. 

8.3 Δυσλειτουργίες και προβλήματα της διαπολιτισμικότητας στο πλοίο. 

8.4 Εμπειρίες και παραδείγματα εφαρμογών της διαπολιτισμικής Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού στο περιβάλλον του πλοίου. 

8.5 Αυτοαξιολόγηση και διάλογος. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Λ' 3Τ0\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΕΙΙΝΟΤΙΟΝ 3 

ΜΑΘΗΜΑ 

Δ07 

Ι5Μ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΛΑΚΗΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει: 

α) Γνώση σε βάθος των βασικών αρχών που πρέπει να παρατηρούνται για τήρηση ασφαλούς 
φυλακής γέφυρας. 

β) Γνώση σε βάθος των διαδικασιών αποτελεσματικής οργάνωσης του προσωπικού (ομάδος) 
γέφυρας. 

γ) Ικανότητα να τηρούν την πορεία του πλοίου με βάση τις γενικές διατάξεις τήρησης πορείας 
των πλοίων, και 

δ) γνώση των βασικών αρχών λειτουργίας του Καδατ και των βοηθημάτων αυτόματης 
υποτύπωσης (ΑΚΡΑ) και ικανότητα να εφαρμόζουν τους Διεθνείς Κανονισμούς Αποφυγής 
Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ) στη θάλασσα και τις τεχνικές υποτύπωσης. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Συνιστάται περιγραφική και θεωρητική ανάπτυξη των θεμάτων με τη 
χρησιμοποίηση της κατάλληλης ποικιλίας σχημάτων σε διαφάνειες ή άλλο 
οπτικό υλικό. Επίσης, όπου απαιτείται, οι συνήθεις όροι, φράσεις και ορολογία 
που συναντάμε στο πλοίο να δίδονται και να μαθαίνονται από τους σπουδαστές 
και στην αγγλική γλώσσα (π.χ. Οοειιηιεηί οΓ εοτηρίώηεε, Οεκί^η&Ιεά Ρετεοη 
Αδίιοτε, δαίεΐγ ηιειηΕίμεηιεηΙ εειΊίΠεειΙε, Νοη εοηίοπηίΐγ, Μα)οτ ηοη- 
εοηίοιτηίΐγ, ΟδκετναΙίοη, ΟΙήεεΙινε ενκίεηεε, ονειτκύημ εαιΐΐιοπίν, ίηίετηειΐ 
&ικϋΙ, ΜειχΙει ΐ'ενίενν, Γειηιίΐίειί'ίζειίίοη, κ.λπ.). 

Οι κανονισμοί (Ι3Μ/3ΤΟ\ν) και τα πρότυπα να διδάσκονται σύμφωνα με τις 
τελευταίες τροποποιήσεις και εκδόσεις τους. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (ιΐαΐα ρΐΌ)εείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεειά ρτριεείοτ), ΡΥΡ - Υίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου. 


Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης _ 


Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ι8Μ) 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Ορισμοί Συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης (ΣΑΔ). 

1.2 Στόχοι ΣΑΔ. 

1.3 Εφαρμογή ΣΑΔ. 

1.4 Λειτουργικές απαιτήσεις ενός ΣΑΔ. 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

2.1 Πολιτική ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος της εταιρείας. 

2.2 Διασφάλιση εφαρμογής της πολιτικής της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης, τόσο στην 
ξηρά, όσο και στο πλοίο. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3. ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

3.1 Αναφορά του πλήρους ονόματος και των λεπτομερών στοιχείων του υπεύθυνου της ξηράς, στην 
Αρχή- 

3.2 Καθορισμός και τεκμηρίωση της ευθύνης, αρμοδιότητας και διασύνδεσης όλου του 
προσωπικού που διαχειρίζεται η εταιρεία και το οποίο εκτελεί και ελέγχει εργασίες που σχετίζονται 
και επηρεάζουν την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. 

3.3 Ανάληψη ευθύνης από την εταιρεία προς διασφάλιση παροχής επαρκών μέσων και 
υποστήριξης ξηράς, ώστε το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (ή πρόσωπα) να μπορεί να εκτελεί τα 
καθήκοντά του. 

4. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (Η ΠΡΟΣΩΠΑ) 

4.1 Περιγραφή αντικειμένου, ευθυνών και αρμοδιοτήτων. 

5. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 

5.1 Καθορισμός και τεκμηρίωση της ευθύνης του Πλοιάρχου αναφορικά με: 

α) Την εφαρμογή της πολιτικής της εταιρείας σε θέματα ασφάλειας και προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

β) Την ενεργοποίηση του πληρώματος για την τήρηση της πολιτικής αυτής, 
γ) Την έκδοση των κατάλληλων διαταγών και οδηγιών με σαφή και απλό τρόπο, 
δ) Τον έλεγχο της τήρησης των συγκεκριμένων απαιτήσεων. 

ε) Την αναθεώρηση του ΣΑΔ και την αναφορά των ελλείψεών του στη διαχείριση της 
εταιρείας στην ξηρά. 

5.2 Διασφάλιση της εταιρείας ότι το ΣΑΔ που λειτουργεί στο πλοίο περιέχει μία σαφή δήλωση, η 
οποία να επισημαίνει την αρμοδιότητα του πλοιάρχου. Η εταιρεία πρέπει να καθορίζει στο ΣΑΔ ότι 
ο πλοίαρχος έχει την υπερισχύουσα αρμοδιότητα και ευθύνη στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 
ασφάλεια και την πρόληψη ρύπανσης, καθώς και να ζητά τη βοήθεια της εταιρείας όταν αυτό είναι 
απαραίτητο. 

6. ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

6.1 Διασφάλιση από πλευράς εταιρείας ότι ο πλοίαρχος: 

α) Διαθέτει κατάλληλα προσόντα για διοίκηση, 
β) Έχει πλήρη γνώση του ΣΑΔ της εταιρείας. 

γ) Έχει την απαραίτητη υποστήριξη, έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά του με 
ασφάλεια. 

6.2 Διασφάλιση από πλευράς εταιρείας ότι κάθε πλοίο είναι επανδρωμένο με ναυτικούς που έχουν 
τα κατάλληλα προσόντα, τα απαραίτητα πιστοποιητικά και είναι υγιείς, σύμφωνα με τις διεθνείς 
και εθνικές απαιτήσεις. 

6.3 Καθιέρωση διαδικασιών από την εταιρεία, που να διασφαλίζουν ότι το νέο προσωπικό και το 
προσωπικό που αναλαμβάνει νέα καθήκοντα, τα οποία σχετίζονται με ασφάλεια και προστασία 
περιβάλλοντος, έχει την απαραίτητη εξοικείωση με τα καθήκοντά του. Οι οδηγίες, που απαραίτητα 
παρέχονται πριν την αναχώρηση του πλοίου, πρέπει να έχουν καθορισθεί, τεκμηριωθεί και να 
παραδίδονται γραπτά. 

6.4 Διασφάλιση εκ μέρους της εταιρείας ότι όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στο ΣΑΔ της 
εταιρείας έχει επαρκή κατανόηση των σχετικών κανόνων, κανονισμών, κωδίκων και οδηγιών. 

6.5 Καθιέρωση από την εταιρεία διαδικασιών, με τις οποίες το προσωπικό του πλοίου λαμβάνει 
πληροφορίες σχετικές με το ΣΑΔ στη γλώσσα εργασίας ή σε γλώσσες που μπορεί να καταλάβει. 

7. ΕΚΠΟΝ Η ΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ 

7.1 Καθιέρωση διαδικασιών για την προετοιμασία σχεδίων και οδηγιών συμπεριλαμβανομένων 
καταλόγων ελέγχου για σημαντικές λειτουργίες στο πλοίο, που αφορούν στην ασφάλεια του πλοίου 
και στην πρόληψη της ρύπανσης. Οι σχετικές αρμοδιότητες πρέπει να καθορίζονται και να 
ανατίθενται σε εξειδικευμένο προσωπικό. 
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8. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓ ΚΗ Σ 

8.1 Καθιέρωση διαδικασιών από την εταιρεία για την αναγνώριση, περιγραφή και ανταπόκριση σε 
πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο πλοίο. 

8.2 Καθιέρωση προγραμμάτων γυμνασίων και ασκήσεων που προετοιμάζουν για ενέργειες 
αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. 

8.3 Ορισμός μέτρων από το ΣΑΔ, τα οποία να διασφαλίζουν ότι η οργάνωση της εταιρείας μπορεί 
να ανταποκριθεί οποτεδήποτε σε κινδύνους, ατυχήματα και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που 
αφορούν στα πλοία της. 

9. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕ ΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

9.1 Το ΣΑΔ πρέπει να περιλαμβάνει διαδικασίες, που να διασφαλίζουν ότι μη συμμορφώσεις, 
ατυχήματα και επικίνδυνες καταστάσεις αναφέρονται στην εταιρεία, ερευνώνται και αναλύονται, 
με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και την πρόληψη της ρύπανσης. 

9.2 Η καθιέρωση διαδικασιών από την εταιρεία για την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αντιμετώπιση της επανεμφάνισης. 

10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

10.1 Καθιέρωση διαδικασιών από την εταιρεία που να διασφαλίζουν ότι το πλοίο συντηρείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών κανόνων και κανονισμών και με όποιες πρόσθετες 
απαιτήσεις μπορεί να καθιερωθούν από την εταιρεία. 

10.2 Διασφάλιση από την εταιρεία ότι: 

α) Διενεργούνται επιθεωρήσεις σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα. 

β) Αναφέρεται οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με την πιθανή της αιτία, αν είναι γνωστή. 

γ) Γίνονται κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. 

δ) Τηρούνται αρχεία των ανωτέρω δραστηριοτήτων. 

10.3 Καθιέρωση στο ΣΑΔ διαδικασιών για τον προσδιορισμό του εξοπλισμού και των τεχνικών 
συστημάτων, των οποίων η ξαφνική βλάβη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα επικίνδυνες 
καταστάσεις. Το ΣΑΔ πρέπει να ορίζει συγκεκριμένα μέτρα που να στοχεύουν στη βελτίωση της 
αξιοπιστίας αυτών των εξοπλισμών ή συστημάτων. Τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν τον 
τακτικό έλεγχο των εφεδρικών διατάξεων και εξοπλισμών ή των τεχνικών συστημάτων που δεν 
βρίσκονται σε συνεχή χρήση. 

10.4 Οι επιθεωρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 10.2, καθώς και τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 10.3, πρέπει να ενσωματωθούν στη διαδικασία της λειτουργικής 
συντήρησης του πλοίου. 

11. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

11.1 Καθιέρωση και διατήρηση από την εταιρεία διαδικασιών ελέγχου όλων των εγγράφων και 
στοιχείων, που σχετίζονται με το ΣΑΔ. 

11.2 Διασφάλιση του ότι: 

α) Τα ισχύοντα έγγραφα βρίσκονται διαθέσιμα σε όλες τις προβλεπόμενες θέσεις, 
β) Αλλαγές στα έγγραφα πραγματοποιούνται και εγκρίνονται από εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό. 

γ) Τα μη ισχύοντα έγγραφα αποσύρονται άμεσα. 

11.3 Τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται για να περιγράφουν και να εφαρμόσουν το ΣΑΔ μπορούν 
να αναφέρονται ως «Εγχειρίδιο Ασφαλούς Διαχείρισης». Τα έγγραφα και στοιχεία πρέπει να 
τηρούνται σε μορφή, που η εταιρεία θεωρεί περισσότερο αποτελεσματική. Κάθε πλοίο πρέπει να 
είναι εφοδιασμένο με όλα τα αναφερόμενα σε αυτό έγγραφα και εγχειρίδια. 
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12. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

12.1 Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων ασφαλούς διαχείρισης από την εταιρεία, για να διαπιστωθεί 
αν οι δραστηριότητες σχετικά με την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης πληρούν τις 
απαιτήσεις του ΣΑΔ. 

12.2 Περιοδική αξιολόγηση και αναθεώρηση, όποτε απαιτείται, της αποτελεσματικότητας του 
ΣΑΔ, σύμφωνα με διαδικασίες που καθιερώθηκαν από την ίδια την εταιρεία. 

12.3 Διενέργεια πιθανών διορθωτικών ενεργειών σύμφωνα με τις καθορισμένες έγγραφες 
διαδικασίες. 

12.4 Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα του προσωπικού που διενεργεί τους ελέγχους. 

12.5 Τα αποτελέσματα των ελέγχων και αναθεωρήσεων πρέπει να τίθενται υπόψη όλου του 
προσωπικού, που έχει αρμοδιότητα στο τμήμα αυτό. 

12.6 Διενέργεια άμεσων διορθωτικών ενεργειών από το διευθυντικό προσωπικό, προκειμένου να 
καλυφθούν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν. 

13. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 

13.1 Έγγραφο Συμμόρφωσης ή Προσωρινό Έγγραφο Συμμόρφωσης. 

13.2 Εκδίδουσα αρχή και διάρκεια ισχύος Εγγράφου Συμμόρφωσης. 

13.3 Τύποι πλοίων που αναφέρονται στο Έγγραφο Συμμόρφωσης. 

13.4 Τύποι ελέγχων - ανανεώσεις - πιστοποιητικού. 

13.5 Διαδικασία απόσυρσης Εγγράφου Συμμόρφωσης, όταν ο ετήσιος έλεγχος που απαιτείται στην 
παράγραφο 13.4 δεν αιτήθηκε ή αν υπάρξει απόδειξη σημαντικής μη συμμόρφωσης με τον Κώδικα. 

13.6 Όλα τα συσχετιζόμενα Πιστοποιητικά Ασφαλούς Διαχείρισης και/ή τα προσωρινά 
Πιστοποιητικά Ασφαλούς Διαχείρισης πρέπει επίσης να αποσυρθούν, αν αποσυρθεί το Έγγραφο 
Συμμόρφωσης. 

13.7 Αντίγραφα πιστοποιητικού επί του πλοίου. 

13.8 Προϋποθέσεις παράτασης ισχύος παλαιού πιστοποιητικού λόγω αδυναμίας έκδοσης ή 
παραλαβής του νέου. 

14. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙ ΗΣ Η 

14.1 Προϋποθέσεις έκδοσης Προσωρινού Εγγράφου Συμμόρφωσης: 

α) Το Έγγραφο Συμμόρφωσης ή το Προσωρινό Έγγραφο Συμμόρφωσης είναι σχετικό με το 
υπόψη πλοίο. 

β) Το καθιερωθέν από την εταιρεία Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης για το υπόψη πλοίο 
συμπεριλαμβάνει τα κύρια στοιχεία του Κώδικα και έχει ελεγχθεί κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου πριν την έκδοση του Εγγράφου Συμμόρφωσης ή έχει επιδειχθεί κατά την έκδοση 
του Προσωρινού Εγγράφου Συμμόρφωσης. 

γ) Η εταιρεία έχει σχεδιάσει τον εσωτερικό έλεγχο του πλοίου μέσα σε χρονικό διάστημα 3 
μηνών. 

δ) Ο Πλοίαρχος και οι Αξιωματικοί είναι εξοικειωμένοι με το Σύστημα Ασφαλούς 
Διαχείρισης και τα σχέδια για την εφαρμογή του. 

ε) Οδηγίες που έχουν αναγνωριστεί ως απαραίτητες έχουν επιδοθεί πριν τον απόπλου του 
πλοίου. 

στ) Οι σχετικές με το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης πληροφορίες έχουν παρασχεθεί στη 
γλώσσα ή στις γλώσσες εργασίας που είναι κατανοητές από το προσωπικό του πλοίου. 

15. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 

15.1 Όλες οι επαληθεύσεις και έλεγχοι που απαιτούνται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού πρέπει 
να διενεργούνται σύμφωνα με διαδικασίες που είναι αποδεκτές από την Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη 
τις οδηγίες που έχουν αναπτυχθεί από τον Οργανισμό. 
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ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

1. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

1.1 Γενικά περί προτύπων. 

1.2 Σκοπός και πλεονεκτήματα υιοθέτησης/πιστοποίησης πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών με 
πρότυπα ΙδΟ 9001:2008-180 14001:2004 - ΒδΙ-ΟΗδΑδ 18001:2007. 

2. ΙδΟ 9001:2008- ζ)ϋΑΕΙΤΥ ΜΑΝΑΟΕΜΕΝΤ δΤΑΝϋΑΚΟδ - ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

2.1 Γενικά. 

2.2 Σκοπός. 

2.3 Διάφοροι χρήσιμοι ορισμοί (ηιιαίίίγ, ηιιαίίΐγ ροΐίεγ, ηιιαίίΐγ πδδΐιταηεε, αικίίΐ, εοιτθείίνε αείίοη, 
πικϋίοτ, ΙπιοείΐόίΙίΙγ κ.λπ.). 

2.4 Απαιτήσεις συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 

2.5 Εφαρμογή προτύπου ΙδΟ 9001:2008 στο πλοίο και Ναυτιλιακή Επιχείρηση. 

3. ΜΑΚΙΝΕ ΙδΟ 14001:2004 - ΕΝνίΚΟΝΜΕΝΤΑΕ ΜΑΝΑΟΕΜΕΝΤ δΥδΤΕΜδ - 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

3.1 Γενικά. 

3.2 Σκοπός. 

3.3 Διάφοροι Ορισμοί (εηνίτοηηιεηίεΐ οΐήεείίνε, εηνίτοηιηεηίαΐ ίιηρεεί, εηνίτοηιηεηίεΐ ροΐίεγ, 
εηνίτοηηιεηίεΐ ε$ρεε(, εοηίίηαεί ίηιρτονεηιεηΐ, ίηίειτωΐ αικϋΐ, κ.λπ.). 

3.4 Απαιτήσεις συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος. 

3.5 Ευθύνες διοίκησης (ηιαηα^εηιεηΐ τεδροηδίβίΐίίγ). 

3.6 Διαχείριση πόρων. 

3.7 Υλοποίηση παραγωγής (ρτοάυεί τεαίίζείίοη). 

3.8 Εφαρμογή προτύπου ΙδΟ 14001:2004 στο πλοίο και Ναυτιλιακή Επιχείρηση. 

4. ΒδΙ-ΟΗδΑδ 18001:2007 - ΟΟΟΤίΡΑΤΙΟΝΑΕ ΗΕΑΕΤΗ ΑΝϋ δΑΓΕΤΥ 
ΜΑΝΑΟΕΜΕΝΤ δΥδΤΕΜδ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

4.1 Γενικά. 

4.2 Σκοπός. 

4.3 Διάφοροι χρήσιμοι ορισμοί (εεεερίαόΐε ήδΕ, εοηίίηιιαΐ ίηιρτονεηιεηΐ, εοπ'εείίνε αείίοη, Ιιεζεπί 
ίόεηίίβεείίοη, ηοη-εοηίοπιιίΙγ, ήδΓ α88888ηιεηί, ίΐΐ Εεείΐΐι, κ.λπ.). 

4.4 Απαιτήσεις συστήματος διαχείρισης Οδ&δ. 

4.5 Εφαρμογή προτύπου ΟΗδΑδ 18001:2007 στο πλοίο και Ναυτιλιακή Επιχείρηση. 


5. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΙδΟ 9001:2008 - ΙδΟ 14001:2004 - ΟΗδΑδ 
18001:2007 
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ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΛΑΚΗΣ (8ΤΟ\ν) 

Περιεχόμενο του Παραρτήματος της Διεθνούς Σύμβασης «Για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης 
πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών (3Τ0ΪΥ) του 1978», όπως τροποποιήθηκε 
μέχρι σήμερα. 

Α. ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑ ΚΗ Σ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII / ΜΕΡΟΣ Α / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ δΤΟλΥ) 

1. Καταλληλότητα προς άσκηση καθηκόντων. (Τμήμα Α - ΥΙΙΙ/1 παράγρ. 1-10) 

2. Ρυθμίσεις τήρησης φυλακής και αρχές που πρέπει να τηρούνται. (Τμήμα Α - ΥΙΙΙ/2) 

2.1 ΜΕΡΟΣ 1 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (παράγρ. 1-2). 

2.2 ΜΕΡΟΣ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (παράγρ. 3-7). 
α) Γενικές απαιτήσεις (παράγρ. 1-2). 

β) Προγραμματισμός πριν από κάθε ταξίδι (παράγρ. 3-4). 
γ) Επιβεβαίωση και έκθεση της προγραμματισθείσας πορείας, (παράγρ. 6). 
δ) Απόκλιση από τη σχεδιασθείσα πορεία (παράγρ. 7). 

2.3 ΜΕΡΟΣ 3 - ΑΡΧΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ (παράγρ. 8). 

2.4 ΜΕΡΟΣ 4 - ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗΝΘΑΛΑΣΣΑ (παράγρ. 9-57). 

α) Αρχές που εφαρμόζονται γενικά στην τήρηση φυλακής (παράγρ. 9-11). 
β) Προστασία του περιβάλλοντος (παράγρ. 12). 

γ) ΜΕΡΟΣ 4-1. Αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά την τήρηση φυλακής ναυσιπλοΐας 
(παράγρ. 13-51). 
δ) Οπτήρας (παράγρ. 14-17). 

Ρυθμίσεις φυλακής (παράγρ. 18). 

Παραλαβή φυλακής (παράγρ. 19-23). 

Εκτέλεση φυλακής ναυσιπλοΐας (παράγρ. 24-42). 
ε) Τήρηση φυλακής υπό διαφορετικές συνθήκες και σε διαφορετικές περιοχές, 
στ) Αίθριος καιρός (παράγρ. 43-44). 

Περιορισμένη ορατότητα (παράγρ. 45). 

Σε ώρες σκότους (παράγρ. 46). 

Παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές πυκνής κυκλοφορίας (παράγρ. 47-48). 

Ναυσιπλοΐα με πλοηγό επί του πλοίου (παράγρ. 49-50). 

Πλοίο σε αγκυροβολώ (παράγρ. 51). 

2.5 ΜΕΡΟΣ 5 - ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΣΕ ΛΙΜΑΝΙ (παράγρ. 90-99 και 102-107). 
α) Αρχές που εφαρμόζονται σε όλες τις περιοχές. 

β) Γενικά (παράγρ. 90). 

γ) Ρυθμίσεις φυλακής (παράγρ. 91-95). 

δ) Ανάληψη φυλακής (παράγρ. 96-97). 

ε) ΜΕΡΟΣ 5-1 Ανάληψη φυλακής καταστρώματος (παράγρ. 98-99). 
στ) ΜΕΡΟΣ 5-3. Εκτέλεση φυλακής καταστρώματος (παράγρ. 102). 
ζ) ΜΕΡΟΣ 5-5 Φυλακή σε λιμένα σε πλοία που μεταφέρουν επιβλαβή φορτία (παράγρ. 105- 
106). 

η) ΜΕΡΟΣ 5-6 Τήρηση φυλακής φορτίου (παράγρ. 107). 
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Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ 

α) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (Τμήμα 

Β-νΐΠ/1) 

- Πρόληψη της κόπωσης (παράγρ. 1-5). 

- Πρόληψη κατάχρησης ναρκωτικών ουσιών και οινοπνεύματος (παράγρ. 6-9). 

β) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 

γ) ΜΕΡΟΣ 4- ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ (παράγρ. 2-5) 
δ) ΜΕΡΟΣ 4-1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ, 
α) Εισαγωγή. 

β) Φυλακή Αγκυροβολιάς. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

Δ' 3Τ0\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΓΙΙΝΟΤΙΟΝ 3 

ΜΑΘΗΜΑ 

Δ08 

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

2 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

30 ΘΕΩΡΙΑ 30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Σκοπός - Στόχοι: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσης σχετικά με τις βασικές προσεγγίσεις στην 
ηγεσία και τη διοίκηση, καθώς και η εφαρμογή τους στο περιβάλλον του πλοίου. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Εκτός από τη θεωρητική προσέγγιση με τη μορφή διαλέξεως, προτείνεται η 
δραματοποιημένη προσομοίωση των συνθηκών του πεδίου στην αίθουσα. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, π 
Ιιεαά ριτήε 
υπολογισττ 

ροβολέας δεδομένων (άαία ρπήεείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
είοτ), Ονϋ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, ηλεκτρονικός 

ς· 

Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης 

Γ ραπτές εξετάσεις 


ΜΕΡΟΣ Α ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

1. ΗΓΕΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

1.1 Ορισμοί της ηγεσίας. 

2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

2.1 Βασικά περί διοίκησης - Ορισμοί. 


ΜΕΡΟΣ Β 

1. ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

1.1 Εφαρμογή ικανοτήτων ηγεσίας και ομαδικής εργασίας στο περιβάλλον του πλοίου. 

1.2 Απόκτηση πρακτικής γνώσης διαχείρισης και εκπαίδευσης προσωπικού επί πλοίου. 

1.3 Γνώση των σχετικών με την ηγεσία και διοίκηση διεθνών ναυτικών συμβάσεων και της εθνικής 
νομοθεσίας. 

1.4 Εξάσκηση απόκτησης ικανότητας εφαρμογής διαχείρισης καθηκόντων και φόρτου εργασίας. 

α) Σχεδιασμός και συντονισμός εργασιακών καθηκόντων, 
β) Ορθολογική και αποτελεσματική ανάθεση καθηκόντων προσωπικού, 
γ) Ισχύοντες περιορισμοί χρόνου και πόρων, 
δ) Καθορισμός προτεραιοτήτων. 

1.5 Γνώση και ικανότητα εφαρμογής αποτελεσματικής διαχείρισης πόρων. 

Κατανομή, ανάθεση και καθορισμός προτεραιοτήτων των πόρων. 

1.6 Αποτελεσματική επικοινωνία στο πλοίο και στην ξηρά. 

α) Λήψη αποφάσεων που αντανακλούν την εξέταση εμπειριών της ομάδας, 
β) Δυναμισμός και ηγεσία περιλαμβανόμενης της παροχής κινήτρου, 
γ) Απόκτηση και διατήρηση επίγνωσης της κατάστασης. 

1.7 Γνώση και ικανότητα εφαρμογής τεχνικών λήψης αποφάσεων (ήεΓ όαεεά άεείείοη ιτοΓίη^). 

α) Αξιολόγηση κατάστασης και κινδύνου (π$Ε αεεεεεηιεηί). 
β) Προσδιορισμός και εξέταση επιλογών που προκύπτουν, 
γ) Επιλογή σχεδίου δράσης (πεΕ πιαηαβείΉεηί). 
δ) Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας έκβασης. 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

1. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΑΥΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

1.1 Πρακτική άσκηση των ικανοτήτων ηγεσίας και διοίκησης με δραματοποιημένη προσομοίωση 
των πραγματικών συνθηκών. 

1.2 Κοινωνιομετρικές μετρήσεις των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης. 

1.3 Αυτοαξιολόγηση των συμμετεχόντων. 

1.4 Διάλογος εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενων πάνω στα δεδομένα και τα αποτελέσματα του 
μαθήματος. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α ' δΤΟ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΓΓΙΝΟΤΙΟΝ 3 

ΜΑΘΗΜΑ 

Δ09 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

2 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

30 ΘΕΩΡΙΑ 30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Σκοπός - Στόχοι: 

Οι σπουδαστές θα πρέπει να αναπτύξουν ικανότητα διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων και 
ανθρώπινης συμπεριφοράς, ακολουθώντας μεταξύ άλλων συγκεκριμένες τυποποιημένες 
διαδικασίες, όπως προβλέπεται από τους εφαρμοζόμενους κώδικες. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Συνιστάται περιγραφική και θεωρητική ανάπτυξη των θεμάτων με την 
χρησιμοποίηση της κατάλληλης ποικιλίας σχημάτων σε διαφάνειες. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (ά&Ια ρπήεείοτ), προβολέας διαφανειών 
(ονετ Ιιεαά ρπήεείοτ), ϋ\Έ> - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, 
ηλεκτρονικός υπολογιστής 

Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης 

Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣ Η Σ 

1.1 Οργάνωση διαδικασιών έκτακτης ανάγκης επί του πλοίου. 

α) Γενικός σχεδιασμός και διαρθρώσεις του πλοίου. 

β) Κανονισμοί ασφαλείας. 

γ) Σχέδια και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. 

1.2 Διαδικασία ανάπτυξης ειδικών διαδικασιών έκτακτης ανάγκης επί του πλοίου περιλαμβάνει: 

α) Απαίτηση για προσχεδίασμά και γυμνάσια επί του πλοίου στις διαδικασίες έκτακτης 
ανάγκης. 

β) Απαίτηση όλο το προσωπικό να γνωρίζει και να εμμένει στις προσχεδιασμένες 
διαδικασίες έκτακτης ανάγκης όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά. 

1.3 Ικανότητα βελτιστοποίησης της χρήσης των μέσων λαμβάνοντας υπόψη: 

α) Την πιθανότητα τα διατιθέμενα μέσα, σε μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να είναι 
περιορισμένα. 

β) Την ανάγκη χρησιμοποίησης όλου του προσωπικού και του εξοπλισμού που άμεσα 
διατίθενται και τη χρήση του αυτοσχεδιασμού, εάν απαιτείται. 

1.4 Ικανότητα οργάνωσης ρεαλιστικών γυμνασίων για τη διατήρηση κατάστασης ετοιμότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη γνώσεις από προηγούμενα ατυχήματα στα οποία ενεπλάκησαν επιβατηγό 
πλοία, συνοψίζοντας μετά τα γυμνάσια. 

1.5 Έλεγχος αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

1.6 Ικανότητα αρχικής εκτίμησης και παροχής αποτελεσματικής αντίδρασης σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με καθιερωμένες διαδικασίες. 

1.7 Ηγετικές ικανότητες. 

1.8 Ικανότητα διοίκησης και καθοδήγησης άλλων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
περιλαμβανομένης της απαίτησης: 

α) Να αποτελούν το παράδειγμα κατά την διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 
β) Να εστιάζουν στην λαμβανόμενη απόφαση επισημαίνοντας την ανάγκη ταχείας 
αντιδράσεως κατά τη διάρκεια μίας έκτακτης ανάγκης, καθώς επίσης να παρακινούν, να 
ενθαρρύνουν και να εμψυχώνουν επιβάτες και πρόσωπα. 
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1.9 Χειρισμός της έκτακτης ανάγκης. 

α) Ικανότητα αναγνώρισης της ανάπτυξης των συμπτωμάτων υπερβολικού προσωπικού 
άγχους και αυτών των άλλων μελών της ομάδας ανάγκης του πλοίου. 

β) Κατανόηση ότι το άγχος που δημιουργείται από κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορεί να 
επηρεάσει τη συμπεριφορά των ατόμων και την ικανότητά τους να εκτελούν οδηγίες και να 
ακολουθούν διαδικασίες. 

γ) Έλεγχος επιβατών και άλλου προσωπικού κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης. 

1.10 Ανθρώπινη συμπεριφορά και αντιδράσεις. Έλεγχος επιβατών και άλλου προσωπικού σε 
καταστάσεις ανάγκης και πιο συγκεκριμένα: 

α) Επίγνωση των γενικών προτύπων αντίδρασης των επιβατών και άλλου προσωπικού σε 
καταστάσεις ανάγκης, συμπεριλαμβανόμενης της πιθανότητας ότι γενικά χρειάζεται 
κάποιος χρόνος πριν οι άνθρωποι αποδεχτούν το γεγονός ότι υπάρχει κατάσταση ανάγκης 
και ότι ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να πανικοβληθούν και να μην ανταποκρίνονται στις 
οδηγίες όπως θα ανταποκρίνονταν σε κανονικές συνθήκες. 

β) Επίγνωση ότι οι επιβάτες και το προσωπικό ίσως αρχίσουν να ψάχνουν για συγγενείς, 
φίλους και / ή τα πράγματά τους σαν πρώτη αντίδραση όταν συμβαίνει κάτι κακό. Επίσης, 
μπορεί να αναζητήσουν ασφάλεια στις καμπίνες τους ή σε άλλους χώρους του πλοίου όπου 
νομίζουν ότι μπορεί να αποφύγουν τον κίνδυνο. Πιθανή τάση να κινηθούν στην ανώτερη 
πλευρά όταν το πλοίο κλίνει. 

1.11 Εκτίμηση του πιθανού προβλήματος πανικού ως αποτέλεσμα χωρισμού οικογενειών. 

1.12 Καθιέρωση και διατήρηση αποτελεσματικών επικοινωνιών. 

α) Σπουδαιότητα σαφών και σύντομων οδηγιών/αναφορών. 

β) Ανάγκη ενθάρρυνσης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ επιβατών και προσωπικού. 

1.13 Βασικές αρχές για τα γενικά χαρακτηριστικά των όχλων. 

α) Ψυχολογικός νόμος της διανοητικής ενότητας, 
β) Αισθήματα και ηθική των μαζών, 
γ) Ιδέες, σκέψεις και φαντασία του όχλου. 

1.14 Οι οχλαγωγοί και τα μέσα δράσης για την πειθώ τους. 

α) Ταξινόμηση των μαζών, 
β) Ετερογενείς/ομογενείς μάζες. 

1.15 Υπολογισμοί ευστάθειας, διαγωγής και τάσεων. 

1.16 Ικανότητα να: 

α) Γίνεται σωστή χρήση των παρεχομένων πληροφοριών ευστάθειας και τάσεων, 
β) Υπολογίζεται η ευστάθεια και διαγωγή για διαφορετικές καταστάσεις φόρτωσης, 
χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές ευστάθειας ή τα προγράμματα Η/Υ που υπάρχουν, 
γ) Υπολογίζονται οι συντελεστές φόρτωσης για τα καταστρώματα, 
δ) Υπολογίζεται η επίπτωση μεταγγίσεων καυσίμων και έρματος στην ευστάθεια διαγωγή 
και τάσεις. 

1.17 Άνοιγμα, κλείσιμο και ασφάλιση ανοιγμάτων στο σκάφος. 
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Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ 


α/α 

δΤΟλν 

ίοΐ 

Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ 
Μαθήματα 

Ώρες ανά εξάμηνο 

Ώρες ανά 
εβδομάδα 

Σύνολο 

ωρών 

Θεωρία 

Εφαρμογές 

1 . 

αρρ 

Ναυτικά Αγγλικά V 

45 


3 

45 

2. 

1 

Επικοινωνία Πλοιάρχου 

Διοικητική 

Λογιστική 

45 


3 

45 

3. 

1 

Ναυτιλία IV 

45 

30 

5 

75 

4. 

3 

ΜΑΚΡΟΕ - Διαχείριση έρματος 

45 


3 

45 

5. 

2 

Ευστάθεια 1 

45 

30 

5 

75 

6. 

1 

Διαχείριση Στοιχείων Γεφύρας 
(Βηά§6 Κεεοιιτεε Μεηα^ετηεηί) 


30 

2 

30 

7. 

2 

Μεταφορά Φορτίων 1 

45 

30 

5 

75 

8. 

3 

Ανθρώπινες Σχέσεις 

30 


2 

30 

9. 

1 

Επιθεωρήσεις Πλοίου 

30 


2 

30 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 

450 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' δΤΟλΥ (2010 ΑΙΙΕ1 ) ΕΕΙΝΟΤΙΟΝ αρρ 

ΜΑΘΗΜΑ 

Ε01 

ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος και στα έξι (6) διδακτικά εξάμηνα, οι 
σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση χειρισμού της Αγγλικής γλώσσας 
σε επίπεδο τουλάχιστον Β2, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης 3ΤΟ\ν 
1978, όπως τροποποιήθηκε, ώστε να επιτρέπει στον αξιωματικό γέφυρας να χρησιμοποιεί 
χάρτες και άλλες ναυτικές εκδόσεις, να κατανοεί μετεωρολογικές πληροφορίες και μηνύματα, 
που αφορούν στην ασφάλεια 

και στη λειτουργία του πλοίου, στην επικοινωνία με άλλα πλοία και παράκτιους σταθμούς, 
καθώς επίσης και την εκτέλεση των καθηκόντων του αξιωματικού σε πολυεθνικά 
πληρώματα, περιλαμβανομένης της ικανότητας χρήσης και κατανόησης των Τυποποιημένων 
Ναυτικών Φράσεων Επικοινωνίας (ΙΜΟ δΜί'Ρ) του ΙΜΟ. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Να χρησιμοποιούνται ηχητικά και οπτικοακουστικά βοηθήματα, όπου είναι 
δυνατόν, και η διδασκαλία της ύλης να προσομοιώνει επικοινωνιακές 
ανάγκες που αναμένεται να κληθούν να αντιμετωπίσουν οι αξιωματικοί 
γέφυρας. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
ΙιεαΠ ρτο)εείοτ), ΡΥΡ - Υκίεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου. 


Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης _ 


Γ ραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

• Εχρίαίη δ(3£63 ίη ρΐΌ063363; άεδοηόε Ιιονν ηανί§αίίοηα1 εηυίρηιεηί ορεταίεδ; άβδοπόε 3ΐι 
οηδοατά ρτοεεάυτε; 3Π3ΐγ36 ρτοΜβπΐδ οη όοατά αηά 8ΐΐ£§63ί 3ρρτορη3ΐ6 δοΐιιίίοηδ ίη δρεεείι 
από \νη1ίη§. 

• Οεδοπόε πιειίδϋιεδ Γοι εη8ΐιπης πιαπίίπιε 360ΐιη(γ. 

• 061Ή0η3ίΓ3ί6 3\¥3Γεηε88 (ΐΓ Η ΟIV ΟΓΟδδ-ΟΙίΙίΐΙΐεΐ! 1881168 οαη 30601 163111 \νθΐΤ 3ί 863; (ΙεδΟΊ'ίΙΐε 
εχρεοΐεό 8ί3ΐκΐ3Γ(ΐ3 οΓννοιΤ 3ηό όεΐιανίοτ. 

• ΟοιηριεΗεηοΙ 3ΐκΙ ρ3Γΐίοίρ3ίε ίη οοηιηιιιηί63ίίοη8 Ιον νΗΡ Γ3(1ίο, ίείερίιοηε 3ΐκ1 ννειίΕίε-ΙιιΙ Ε ίε; 
οΐ3πίγ ηιί8υικΐ6ΐ'8ΐ3ΐΐ(ϋιι§8 ίη οοιηηιιιηίθ3ΐίοη3; ί3ΐοε 3ΐκ1 άεΐίνετ ηΐ6333§68 366υΓ3ίε1γ. 

• Ρτοάυεε 3ΐκ1 υικΐ6Γ8ί3ΐκ1 ννπΐΐεη άοοιιηΐθΐιΐδ/ ίοπιωΐ οοιτεδροικίεηοε; άεδοπόε 03810 
ρπηοίρίεδ οί πΐ3πηε ίη8αΓ3ηοε 3Π(1 ο1ι3γϊθγϊπ§. 

ΙΜΟ 3ΜΟΡ: «ΙΜΟ Τυποποιημένες Ναυτικές Φράσεις Επικοινωνίας» 

- 03Γ£0 03Γ6 - Β3/2. 

- Βπείϊη§ οπ η3νί§3(ίοη3ΐ 3108 3ΐκ1 βηυίρηιεπί 8(3(υ8 - Β1/1.3. 

- Οίδίΐ‘688 1116883^68 ίηνθ1νίπ§ 311116(1 3ί(3θ1ί/ρίΓ3θγ - Α1/1.1.8. 

- Ρενίδίοη οί ιηε883»ε ρ3ίίεπΐ8 3ΐκ1 δΜΟΡ ίοτ ΥΗΕ εχίεττωΐ οοηιηιιιηίθ3ίίοιΐ3. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


δΙΜυΤΑΤΕϋ ΡΚΛΟΤΚΈ ΙΝ: 

• Βηείϊη§ οη ηειν ϊίίειΐίοηειΐ αίάδ αηά εςιιίριηεηί δίαίιΐδ. 

• □οχοΐ'ίΐιίη» α ηανί^αίίοηαΐ δγδίεηι ιΐδίη” αρρίΌρηαίε άία^Γαηΐδ ίο ακί εχρίαηαίίοηδ 

• υπίΐεΐ'χίαικίίη» (Ιιο ΙδΡδ οοίΐε. 

• διιηιηιαπζίη£ αρρίΌρπαίε §ιικΙε1ίηεδ Γογ αείίοη ίη ίΐιε ενεηί οί ρίίαεγ/ άηΐ£δ/ 8ΐηα§§1ίη§/ 
8ίο\να\ναγ8. 

• Ριοροδίη” δοΐιιΐίοηδ ίο ρπΛΙεηΐδ οοΐΐίηεεί ίη αιιίΐιεηίίε ννΐ'ϊίίεη εοηιηιιιηίοαίίοηδ ίο ά νεδδεί 
(&Χ88, ε-ηιαίΐδ, ηιεηιοδ, ίεΐεχεδ). 

• ί'οιηρίεΐίηίί ίίρρί'ίΐίδϊΐΙ Γοιτηδ αΓίεΐ' ΙίδΙεπίπε ίο δΐΐ££8δίίοηδ ίτοιη οίΙιεΓ οΐ'ενν ηιειπΗεΐ'δ. 

• Οΐαπίγίη^ ιηί8ΐιηάεΓ8ΐ3η(ϋη§δ ίη οοηιιηηηίεαίίοηδ; ίαΕίιΐβ αηά άε1ίνεπη§ ηιεδδα§εδ 
ίΐεουΐΉίεΙγ. 

• Ρεεοεηίζε ίΐιε αρριορπαίε ιίδε οΓα ιγιηεε οί ίΐοευηιεηίδ οη ίοοειιχί. 

• □ιγιΐί ηΐ8δδ&§88, τεροΓίδ αηίΐ Ιείίετδ ΐ'εςυίΐΌίΙ ίοΐ' δΐιίρ Βιΐδίηεδδ οεεείδϊοηειΙΙγ ιΐδίη§ άίείίοηαπεδ, 
§1θδδ3ηεδ απά/οΓ εοιτεδροηάεηοε §ιικ!ε1ίηεδ. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' 3Τ0\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΕΓΓΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Ε02 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει: 

α) Γνώση και ικανότητα σύνταξης επιστολών με διάφορα θέματα στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα. 

β) Γνώση και ικανότητα σύνταξης εγγράφων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ίεΐεχ, ίπχ 
και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

γ) Γνώση του περιεχομένου και του τρόπου τήρησης των ημερολογίων και διαφόρων βιβλίων 

και εντύπων του πλοίου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

δ) Γνώση βασικών εννοιών λογιστικής σε επίπεδο εταιρείας και πλοίου. 

ε) Βασικές γνώσεις στοιχείων λογιστικής και του Γενικού Λογαριασμού Πλοιάρχου 

(Μ.Ο.Α.), και 

στ) αντίληψη και κατανόηση της οικονομικής επίδρασης των αποφάσεων του πλοιάρχου. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Συνιστάται περιγραφική ανάπτυξη των θεμάτων με τη χρησιμοποίηση 
κατάλληλων υποδειγμάτων εγγράφων και εντύπων. Να αναφέρεται και η 
αγγλική ορολογία των όρων που χρησιμοποιούνται. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαΐα ριχήεείοι·), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Εεαά ρΐΌίεεΙοτ), ϋ\Έ) - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, ηλεκτρονικός 
υπολογιστής. 


Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης _ 


Γ ραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 

1.1 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες - Γενικά. 

1.2 Εισαγωγή στην Επικοινωνία. 

1.3 Διοίκηση και Επικοινωνία. 

1.4 Προφορική Επιχειρησιακή Επικοινωνία. 

1.5 Επικοινωνία σε ομάδες. 

1.6 Γραπτή Επιχειρησιακή Επικοινωνία. 

1.7 Επιστολές - Εκθέσεις. 

1.8 Αλληλογραφία πλοιάρχου. 

1.9 Ημερολόγιο Γέφυρας, Αναφορές Πλοιάρχου, Έγγραφα και Σύνταξη Επιστολών. Τεχνολογία 
και Επικοινωνία (Τηλεγράφημα, Τεΐεχ, Τεΐείαχ, Η/Υ). 
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2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 

2.1 Στοιχεία ναυτιλιακής λογιστικής. 

2.1.1. Η Λογιστική - Γενικά. 

2.1.2 Βασικές έννοιες. 

2.1.3 Λογιστικό σχέδιο. 

2.1.4 Λογαριασμοί και εγγραφές. 

2.1.5 Η Ναυτιλιακή λογιστική - Γενικά. 

2.1.6 Λογιστικό σχέδιο ναυτιλιακής επιχείρησης. 

2.1.7 Διάρθρωση και λειτουργία λογαριασμών ναυτιλιακών επιχειρήσεων. 

2.1.8 Ο Λογαριασμός του πλοιάρχου. 

2.1.9 Προσωπικός λογαριασμός πλοιάρχου. 

2.1.10 Γενικός λογαριασμός πλοιάρχου (Ο.Μ.Α.). 

2.1.11 Ανάλυση στοιχείων του λογαριασμού. 

2.1.12 Έντυπα και εγγραφές - Ασκήσεις. 

2.2 Οικονομική προσέγγιση στις αποφάσεις. 

2.2.1 ΜαηαβειηοηΙ και λήψη αποφάσεων. 

2.2.2 Στρατηγική διοίκηση. 

2.2.3 Διαδικασία στη λήψη αποφάσεων και παράγοντες που την επηρεάζουν. 

2.2.4 Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' 3ΤΟ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΓΙΙΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Ε03 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ IV 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

5 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 75 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 30 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στα Α', Β', Γ' και Ε' εξάμηνα, οι 
σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: 

α) Γνώση και ικανότητα προγραμματισμού ταξιδιού και εκτέλεση εργασιών ναυσιπλοΐας 
κάτω από όλες τις συνθήκες με αποδεκτές μεθόδους υποτύπωσης ωκεάνιων οδών, 
λαμβάνοντας υπόψη για παράδειγμα περιορισμένα ύδατα, μετεωρολογικές συνθήκες, 
συνθήκες πάγου, περιορισμένη ορατότητα, σχέδια διαχωρισμού θαλάσσιας κυκλοφορίας και 
περιοχές εκτεταμένων ρευμάτων και παλιρροιακών επιπτώσεων. 

β) Γνώση και ικανότητα τήρησης της πορείας και προσδιορισμού στίγματος του πλοίου με 
οποιονδήποτε τρόπο σε ακτοπλοΐα και ωκεανοπλόΐα (με αστρονομικές και γήινες 
παρατηρήσεις), και 

γ) γνώση των αρχών λειτουργίας των μαγνητικών πυξίδων και ικανότητα προσδιορισμού των 
σφαλμάτων αυτών. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Στις εφαρμογές στον χάρτη η αναλογία διδάσκοντος/σπουδαστών θα πρέπει 
να είναι 1 προς 10 περίπου. Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται σε περιβάλλον 
προσομοίωσης και/ή μέσω άλλων αντίστοιχων μεθόδων. Οι σπουδαστές θα 
πρέπει επίσης να εξοικειωθούν στην επίλυση όλων των εφαρμογών με 
εγκεκριμένο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αστροναυτιλίας. Ομοίως θα πρέπει 
να υπάρχει εξοικείωση στην επίλυση όλων των εφαρμογών παλιρροιών και 
παλιρροϊκών ρευμάτων με εγκεκριμένο ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
παλιρροιών). Η επίλυση προβλημάτων λοξοδρομίας θα πρέπει επίσης να 
γίνεται και με τη χρήση αριθμομηχανής (ο&ίαιίαίοτ). 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαΐα ριτήεοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαά ρΐΌ)εείοτ), ΟΛΉ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, ηλεκτρονικοί 
Χάρτες. 


Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης _ 


Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 

1.1 Σχέση που συνδέει το πλάτος του παρατηρητή με τη ζενιθιακή απόσταση και την κλίση ενός 
σώματος κατά την κλίση ενός σώματος κατά την άνω και κάτω μεσημβρινή διάβασή του. 

1.2 Αληθές αζιμούθ κατά τη μεσημβρινή διάβαση. 

1.3 Μέθοδοι παρατήρησης του ύψους του Ήλιου κατά την άνω μεσημβρινή διάβασή του και 
σύγκρισή τους. 

1.4 Υπολογισμός του πλάτους κατά την άνω μεσημβρινή διάβαση του Ήλιου. 

2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΚΟΥ 

2.1 Ανάλυση των διορθώσεων που παρέχονται στο ΑΛΜΑΝΑΚ για την αναγωγή του ύψους του 
πολικού σε πλάτος σε συνδυασμό με τα στοιχεία εισόδου στους πίνακες πολικού. 

2.2 Υπολογισμός του πλάτους με παρατήρηση του πολικού. 

2.3 Υπολογισμός του αζιμούθ του πολικού με χρήση των πινάκων του ΑΛΜΑΝΑΚ. 

2.4 Εύρεση της παραλλαγής της γυροσκοπικής ή μαγνητικής πυξίδας με παρατήρηση του πολικού. 

2.5 Γρήγορος έλεγχος των πυξίδων με παρατήρηση του πολικού χωρίς υπολογισμό. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΘΕΣ Η Σ 

3.1 Ευθεία θέσης παράλληλη ή κάθετη στην πορεία. 

3.2 Ευθεία θέσης σε τυχούσα κατεύθυνση. Εύρεση στίγματος κατ’ εκτίμηση. 

3.3 Η ευθεία θέσης ως γραμμή ασφαλείας. 

3.4 Μεταφορά ευθείας θέσης. Επίδραση της ακρίβειας των στοιχείων του πλου στη μεταφερθείσα 
ευθεία. 

3.5 Συνδυασμός αστρονομικής ευθείας θέσης με γραμμές θέσης που προσδιορίστηκαν με άλλες 
μεθόδους. 

4. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΘΕΣΗΣ 

4.1 Στίγμα με δύο σχεδόν ταυτόχρονες παρατηρήσεις, ευνοϊκές συνθήκες, εκτίμηση, περιοχής 
αβεβαιότητας του στίγματος. 

4.2 Στίγμα με τρεις σχεδόν ταυτόχρονες παρατηρήσεις. 

4.3 Τρίγωνο αβεβαιότητας τριών ευθειών θέσης, πιθανό στίγμα όταν υπάρχει μόνο σταθερό 
σφάλμα, λόγοι για τους οποίους είναι προτιμότερο το αζιμούθ των τριών αστέρων να μην 
βρίσκονται στο ίδιο ημικύκλιο. 

4.4 Στίγμα με αστρονομικές παρατηρήσεις μεσολαβούντος πλου. Ειδική περίπτωση στίγματος 
μεσημβρίας. Εκτίμηση της περιοχής αβεβαιότητας του στίγματος. 

4.5 Στίγμα μεσολαβούντος πλου με ρεύμα αγνώστων στοιχείων. 

4.6 Χρήση πινάκων Η.0.249 νΟΕ.Ι. Ακρίβεια πινάκων. 

5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

5.1 Χάρτες απλανών και χρήση τους. 

5.2 Πληροφορίες και διάγραμμα που περιέχει το ναυτικό ΑΛΜΑΝΑΚ για τους αστέρες. 

5.3 Χρήση οργάνου αναγνώρισης αστέρων (3ΤΑΚ ΓΙΝΟΕΚ.) για αναγνώριση απλανών και 
πλανητών. 

5.4 Στοιχεία του τριγώνου θέσης, που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση ουράνιων σωμάτων. 

5.5 Επίλυση του τριγώνου θέσης για αναγνώριση ουρανίου σώματος με χρήση πινάκων ακέραιων 
στοιχείων εισόδου (όχι τον ειδικό πίνακα της έκδοσης Η.Ο. 214) και αναγνώριση του σώματος 
(πλανήτη ή απλανή). 

6. ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ - ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

6.1 Γενική περιγραφή του φαινομένου της παλίρροιας. Τύποι παλιρροιών. 

6.2 Παλιρροιών συζυγιών, παλίρροια τετραγωνισμών, ύψος παλίρροιας, πλήμμη και ρηχεία, μέση 
πλήμμη συζυγιών, μέση πλήμμη τετραγωνισμών, μέση ρηχεία συζυγιών, μέση ρηχεία 
τετραγωνισμών, εύρος παλίρροιας (ορισμοί). 

6.3 Υπολογισμός του εύρους παλίρροιας στις συζυγίες και τετραγωνισμούς για κύριους και 
δευτερεύοντες λιμένες. 

6.4 Εύρεση των προβλεπόμενων ωρών και υψών πλήμμης και ρηχείας σε πρωτεύοντες και 
δευτερεύοντες λιμένες. 

6.5 Χρήση πινάκων και καμπύλών παλιρροιών για τον υπολογισμό του ύψους σε ώρα ανάμεσα 
στην πλήμμη και τη ρηχεία σε κύριο και δευτερεύοντα λιμένα ή την ώρα που η παλίρροια θα έχει 
ορισμένο ύψος. 

6.6 Χρησιμοποίηση στοιχείων, που παρέχουν οι ναυτικοί χάρτες, οι πίνακες ή οι άτλαντες 
παλιρροιακών ρευμάτων για τον υπολογισμό της κατεύθυνσης και έντασης παλιρροιακού ρεύματος 
σε ορισμένη ημερομηνία και ώρα. 

6.7 Ανώμαλα κύματα Ν.Α. ακτών της Ν. Αφρικής. 

6.8 Ωκεανογραφικό φαινόμενο Ε1 Νίηο. 
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7. ΠΛΟΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 

7.1 Υπολογισμός απόστασης μεταξύ δύο σημείων στο ίδιο παράλληλο πλάτους. 

7.2 Τρίγωνο αυξομερών πλατών και τύπος επίλυσής του. 

7.3 Υπολογισμός λοξοδρομικής απόστασης μεταξύ δύο στιγμάτων. 

7.4 Ειδική περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου όταν η τεταρτοκυκλική λοξοδρομική πορεία 
πλησιάζει τις 90°. 

7.5 Τρίγωνο ορθοδρομίας. 

7.6 Υπολογισμός της ορθοδρομικής απόστασης και του ορθοδρομικού κέρδους. 

7.7 Ορθοδρομία με γνωμονικό χάρτη. 

7.8 Χάραξη ορθοδρομίας σε Μερκατορικό χάρτη. 

7.9 Υπολογισμός συντεταγμένων κορυφαίου σημείου ορθοδρομίας. 

7.10 Μέτρηση συντεταγμένων κορυφαίου σημείου. 

7.11 Μέθοδοι τήρησης ορθοδρομίας. 

7.12 Με γνωμονικό χάρτη και φύλλο υποτύπωσης. 

7.13 Με χρήση πινάκων αζιμούθ. 

8. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΟΥ ΣΕ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΥ ΠΛΟΥ 

8.1 Λόγοι που επιβάλλουν τη σχεδίαση του πλου. 

8.2 Αξιοποίηση όλων των βοηθημάτων ναυτιλίας που διαθέτει το πλοίο. Καθορισμός εναλλακτικών 
λύσεων για κάποια απ’ αυτά. 

8.3 Διαγράμματα και πίνακες ελικτικών ιδιοτήτων. 

8.4 Προσδιορισμός του σημείου χειρισμού πηδαλίου (\\Τιεε1 Ονετ Ρο$ίίίοη-\νθΡ), όταν υπάρχει 
ρεύμα και όταν δεν υπάρχει ρεύμα. 

8.5 Χρήση του δρομέα διοπτεύσεων ταάατ για τήρηση στον άξονα διαύλου, που σημαίνεται με 
σημαντήρες. 

8.6 Χάραξη παράλληλου δείκτη για έλεγχο πλου σε ίχνος που είναι τεθλασμένη γραμμή ή 
καμπύλη. 

8.7 Η ακρίβεια ναυσιπλοΐας σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΙΜΟ για τη θέσπιση προδιαγραφών 
ακρίβειας για τη ναυσιπλοΐα. 

8.8 Παράγοντες που επηρεάζουν τις απαιτήσεις ακρίβειας. 

8.9 Φάσεις ταξιδιού. 

8.10 Καθορισμός των προδιαγραφών ακρίβειας. 

8.11 Επεξήγηση των πινακοποιημένων στοιχείων σε συνάρτηση με τον χρόνο, την απαιτούμενη 
ακρίβεια και του χρησιμοποιούμενου μέσου αποκτήσεως του στίγματος. 

8.12 Επίλυση ασκήσεων για την εύρεση του χρονικού διαλείμματος και της ασφαλούς απόστασης 
διελεύσεως από τον πλησιέστερο κίνδυνο ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μέσο (ΕΟΡ) για την 
οπτική ναυσιπλοΐα, ΚαεΠτ/ΑΚΡΑ, Α$Ιτο - Είχ και δορυφορική ναυσιπλοΐα. 

8.13 Επίλυση ασκήσεων για την αξιοπιστία της θέσεως του πλοίου ανάλογα με τη 
χρησιμοποιούμενη μέθοδο αποκτήσεώς του. 

9. ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΩΣΙΒΙΩΝ ΛΕΜΒΩΝ 

9.1 Προετοιμασία πριν την εγκατάλειψη του πλοίου. 

9.2 Επιλογή της πορείας που θα ακολουθήσει η βάρκα. 

9.3 Σημασία της αναμέτρησης και της τήρησης ημερολογίου. 

9.4 Τρόποι προσδιορισμού της κατεύθυνσης και της απόστασης που διανύθηκε. 

9.5 Δυνατότητες χρησιμοποίησης μεθόδων αστρονομικής ναυτιλίας. 

9.6 Προσέγγιση στην ξηρά. 
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10. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΟΥΣ 

10.1 Τοπικές αγγελίες. 

10.2 Παγκόσμιο Σύστημα Αγγελιών στους Ναυτιλλομένους (λΥοτΙάννίάε Νανί^αΐίοηαΐ \νατηίιι§ 
δγείεπι). ΝΑνΑΚΕΑδ. 

10.3 Αμερικάνικο σύστημα Ηγάτοΐαπίε & Ηγότοραοε. 

10.4 Μέθοδοι ενημέρωσης κατά τη διάρκεια του πλου. 

10.5 Μέθοδοι ενημέρωσης κατά τη διάρκεια του πλου μέσω δορυφορικών συστημάτων. 

11. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

11.1 Πηγές μετεωρολογικών και ωκεανογραφικών πληροφοριών [πλοηγοί (ΡΙΤΟΤ ΒΟΟΚδ), 
χάρτες (ΡΙΤΟΤ ή ΡΟΙΙΤΙΝΟ κ.λπ.)]. 

11.2 Στατιστική έννοια των στοιχείων που παρέχονται. Σημασία του αριθμού παρατηρήσεων, στις 
οποίες βασίζονται τα στοιχεία. 

11.3 Αναγνώριση των στοιχείων που παρέχονται στις παραπάνω εκδόσεις. 

12. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ 

12.1 Χρήση γραμμών θέσης ασφαλείας. 

122 Σύνθετα προβλήματα ακτοπλοΐας, στα οποία θα χρησιμοποιούνται και μέθοδοι ραδιοναυτιλίας. 

12.3 Επιλογή κατάλληλων διαδρομών, τρόπων προσέγγισης στην ακτή και σημείων αγκυροβολιάς, 
ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση της ασφαλούς εξέλιξης του πλου με καλές και κακές 
συνθήκες ορατότητας, ανάλογα με τα βοηθήματα ναυτιλίας που διαθέτει στο πλοίο. 

12.4 Πλους προς ορισμένο σημείο και αγκυροβολιά σ’ αυτό χωρίς βοήθεια ταδατ. 

12.5 Χρήση του παράλληλου δείκτη (ΡΑΚΑΕΕΕΕ ΙΝϋΕΧ) για την εκτέλεση των παρακάτω: 

α) Διάπλους διαύλων, όταν το ίχνος του πλοίου είναι τεθλασμένη γραμμή και όταν έχει 
καμπυλόγραμμο τμήμα. 

β) Πλους προς ορισμένο σημείο και αγκυροβολιά σ’ αυτό. 

12.6 Χάραξη κύκλου περιφοράς αγκυροβολιάς πλοίου - έλεγχος σταθερότητας αγκυροβολιάς. 
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13. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

Σχεδιασμός ταξιδιού με αναφορά στο ΙΜΟ ΚΈ30ΕΕΠΊ0Ν Α.893(21) ΟΙΠϋΕΕΙΝΕδ ΓΟΚ. 
νΟΥΑΟΕ ΡΕΑΝΝΙΝΟ, όπως τροποποιήθηκε, και πιο συγκεκριμένα: 

13.1 Στόχοι σχεδιασμού. 

13.2 Ευθύνη σχεδιασμού. 

13.3 Σκελετός σχεδιασμού. 

13.4 Σειρά εργασιών σχεδιασμού. 

13.5 Εργασίες πάνω στον χάρτη. 

α) Απαγορευμένες περιοχές, 
β) Βάθη ασφαλείας, 
γ) Περιθώρια ασφαλείας, 
δ) Σημεία αλλαγής πορείας, 
ε) Αποστάσεις ασφαλείας, 
στ) Ακυρώσεις και αντιξοότητες, 
ζ) Αντιξοότητες και προβλέψεις, 
η) Σημεία αναφοράς, 
θ) Συχνότητα στιγμάτων, 
ι) Θαλάσσια σήμανση. 

13.6 Ομάδα γέφυρας. 

13.7 Ηθικό ομάδας γέφυρας. 

13.8 Οργάνωση γέφυρας. 

13.9 Διάφορες έννοιες (βύθισμα, επιβύθιση, αλληλεπίδραση, περιθώριο ασφαλείας κάτω από την 
τρόπιδα κ.λπ.). 

13.10 Συστάσεις στους Α/Φ γέφυρας. 

13.11 Προετοιμασία για ταξίδι. 

13.12 Έλεγχος ναυτιλιακών συσκευών και οργάνων. 

13.13 Ενέργειες σε ειδικές περιπτώσεις επείγοντος. 

α) Βλάβη κύριας μηχανής, 
β) Βλάβη συστήματος πηδαλιουχήσεως. 
γ) Βλάβη στην πυξίδα, 
δ) Βλάβη στον τηλέγραφο. 

ε) Σύγκρουση. Αρχικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούνται μετά από σύγκρουση, 
αρχική εκτίμηση και έλεγχος ζημιών. 

στ) Προσάραξη. Αρχικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούνται μετά από προσάραξη, 
αρχική εκτίμηση και έλεγχος ζημιών, 
ζ) Φωτιά. 

η) Άνθρωπος στη θάλασσα. 

13.14 Έντυπα σχεδιασμού ταξιδιού. 

13.15 Σχεδίαση και εκτέλεση πλου στον ηλεκτρονικό χάρτη (ΕΟϋΙδ). 

13.16 Σχεδίαση, εκτέλεση και παρακολούθηση ταξιδιού. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' 8Τ€\¥ (2010 Λ 111/1 ) ΡΙΙΝΟΤΙΟΝ 3 

ΜΑΘΗΜΑ 

Ε04 

ΜΑΚΡΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει: 

α) Γνώση των βασικών διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για την αποφυγή ρύπανσης από 
πλοία (ΜΑΚΡΟΓ 73/78). 

β) Γνώση του τρόπου τήρησης των Βιβλίων Πετρελαίου Μέρη I και II, των Βιβλίων του 
Φορτίου και του Βιβλίου Απορριμμάτων του πλοίου. 

γ) Γνώση και ικανότητα αναγνώρισης των Διεθνών Πιστοποιητικών που προβλέπονται από την 
Σύμβαση ΜΑΚΡΟΓ (Ι.Ο.Ρ.Ρ. - 3.Ο.Ρ.Ε.Ρ., κ.λπ.), και 

δ) συνοπτική γνώση και των άλλων Διεθνών Συμβάσεων που αφορούν στην προστασία του 
θαλασσίου περιβάλλοντος. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Συνιστάται περιγραφική και θεωρητική ανάπτυξη των θεμάτων με την 
χρησιμοποίηση της κατάλληλης ποικιλίας σχημάτων σε διαφάνειες. Να 
αναφέρεται και η αγγλική ορολογία των όρων που χρησιμοποιούνται. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άεΐα ριχήεοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαό ριχήεείοτ), ϋνϋ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, ηλεκτρονικοί 
Χάρτες 


Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης _ 


Γ ραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΜΑΚΡΟΣ 

1. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΚΡΟΣ/1973 ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1978 

1.1 Σκοπός, έννοια, σημασία της ΜΑΚΡΟΓ 73/78. Γενική ρύπανση. 

1.2 Υγρές και επιβλαβείς ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση. 

1.3 Αναφορά με συνοπτικό τρόπο των ορισμών που χρησιμοποιούνται στη Διεθνή Σύμβαση. 

1.4 Υποχρέωση αναφοράς περιστατικών ρύπανσης. Πότε και πώς πρέπει να γίνεται η αναφορά. 
Περιεχόμενο αναφοράς. 

1.5 Διαδικασίες για την αναφορά περιστατικών, στα οποία εμπλέκονται βλαβερές ουσίες σύμφωνα 
με το άρθρο 8 της Σύμβασης, το Πρωτόκολλο I και το ΙΜΟ Κεεοΐιιΐίοη Α.851(20), όπως 
τροποποιήθηκε. 

2. ΜΑΚΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ. 

2.1 Ειδική αναφορά στους κανονισμούς 1, 2 ,7, 8, 15, 17, 18, 34, 36, 37 του Παραρτήματος, καθώς 
και στους κανονισμούς 40, 41, 42 του κεφαλαίου 8. 

2.2 Γενική περιγραφή συστήματος πλύσης με αργό πετρέλαιο, συστήματος παρακολούθησης και 
απόρριψης πετρελαίου, ανιχνευτών διαχωριστικής επιφάνειας πετρελαίου και εξοπλισμού φίλτρου 
πετρελαίου. Υπόχρεα πλοία. 

3. ΜΑΚΡΟΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ 
ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΥΓΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 

3.1 Ειδική αναφορά στους κανονισμούς 1,2,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17 του Παραρτήματος. 
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4. ΜΑΚΡΟΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ 
ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΥΓΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ. 

4.1 Ειδική αναφορά στους κανονισμούς 1,2,3,4,5,6,7,8 για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Παραρτήματος, συσκευασία, σήμανση και τοποθέτηση ετικετών, αποδεικτικά έγγραφα, 
αποθήκευση, περιορισμοί ποσότητας, εξαιρέσεις και έλεγχος κράτους λιμένα σε απαιτήσεις 
λειτουργίας. 

5. ΜΑΚΡΟΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ 
ΛΥΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ. 

5.1 Ειδική αναφορά στους κανονισμούς 1,2,4,5,8,9,11,13 του Παραρτήματος. 

6. ΜΑΚΡΟΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ. 

6.1 Ειδική αναφορά στους κανονισμούς 1,2,3,4,5,6,7,9,10 του Παραρτήματος. 

6.2 Αναφορά στο ΙΜΟ ΚΕ30ΕΙΠΊΟΝ ΜΕΡΟ.219(63) 2012: Ουίάείίηοε Γοτ Ιΐιε ίηιρίεηιεηίαΐίοη οΓ 
ΜΑΚΡΟΕ Αηηεχ V. 

6.3 Ορισμοί αποβλήτων (άίείπναίετ, ^τεγιναίετ). 

6.4 Αποσαφήνιση με βάση τα ανωτέρω του τι θεωρείται απόρριμμα και τι όχι. 

6.5 Γενικά περί διαχείρισης απορριμμάτων (συλλογή, αποθήκευση, διάθεση, αποτέφρωση, 
επεξεργασία, συμπίεση, κονιορτοποίηση), χειρισμός σφαγίων ζώων. 

6.6 Γενικά περί διαχείρισης υπολειμμάτων στερεών χύδην φορτίων. 

7. ΜΑΚΡΟΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ Τ Η Σ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ. 

7.1 Ειδική αναφορά στους κανονισμούς 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 του 
Παραρτήματος. 

8. ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 
Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

8.1 Συνοπτική αναφορά στην Διεθνή Σύμβαση για μεσολάβηση στην ανοικτή θάλασσα σε 
περίπτωση ατυχημάτων θαλάσσιας ρύπανσης (ΙΝΤΕΚΥΕΝΤΙΟΝ 1969). 

8.2 Συνοπτική αναφορά στην Διεθνή Σύμβαση για τη δημιουργία Διεθνούς Ταμείου για 
αποζημίωση ζημιών από θαλάσσια ρύπανση (1971). 

8.3 Συνοπτική αναφορά στη Διεθνή Σύμβαση Αστικής Ευθύνης συνεπεία ζημιών από πετρελαϊκή 
ρύπανση (ΟΕΟ 1969), καθώς και το σχετικό πρωτόκολλο (ΟΕΟ 1992). Σχετικό πιστοποιητικό. 

8.4 Συνοπτική αναφορά στη Διεθνή Σύμβαση Αστικής Ευθύνης συνεπεία ζημιών από ρύπανση από 
καύσιμα πλοίων του 2001. Σχετικό πιστοποιητικό. 

8.5 Συνοπτική αναφορά στη συμφωνία αποζημίωσης δηιείΐ ΤεπΕετ Οίΐ ΡοΙΙιιίίοπ ΙπάειηπίΠοαΙίοη 
ΛμινοιποηΙ (3ΤΟΡΙΑ). 

8.6 Αντιρρυπαντικές διαδικασίες και όλος ο σχετικός εξοπλισμός. 

8.7 Σημασία των προληπτικών μέτρων για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. 

8.8 Συνοπτική αναφορά στον Αμερικάνικο Νόμο ΟΡΑ 90. 

8.9 Γενικά περί φόρμας αναφοράς μη επάρκειας ευκολιών υποδοχής στεριάς σύμφωνα με τη 
ΜΕΡ0.1/€ίπ;.469/Κ.6ν.1, όπως τροποποιήθηκε. 

8.10 Γενικά περί φόρμας αναφοράς για παράδοση απορριμμάτων σε εγκαταστάσεις υποδοχής 
λιμένος σύμφωνα με τη ΜΕΡΟ.Ι/ΰίτο.644, όπως τροποποιήθηκε. 

8.11 Γενική αναφορά για τη φόρμα απόδειξης παράδοσης απορριμμάτων σε ευκολίες υποδοχής 
ξηράς σύμφωνα με τη ΜΕΡΟ.Ι/Οίτς.645, όπως τροποποιήθηκε. 
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9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ 

9.1 Κανονισμός για τη διαχείριση έρματος πλοίου ΙΜΟ Α$$επι1>1γ Κεεοΐιιίίοη Α.868(20). 

9.2 Γενικοί όροι - Επεξηγήσεις. 

9.3 Οδηγίες για τα πλοία, οδηγίες και προφυλάξεις κατά την εναλλαγή έρματος στη θάλασσα. 

9.4 Οδηγίες για τα λιμάνια. 

9.5 Μολυσμένο έρμα με μικροοργανισμούς και βακτήρια. 

9.6 Μολυσμένο έρμα με πετρελαιοειδή και χημικά. 

9.7 Ενέργειες προ του κατάπλου στο λιμάνι. 

9.8 Έλεγχοι λιμένος (δείγματα - αναλύσεις). 

9.9 Συμπλήρωση Ημερολογίων - Εντύπων διαχείρισης έρματος. 

9.10 Ανάλυση διαφόρων εθνικών ή τοπικών Κανονισμών Διαχείρισης Έρματος. 

9.11 Συνοπτική αναφορά στη σύμβαση Β\ΥΜ 2004, η οποία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ τα προσεχή 
χρόνια. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' δΤΘ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΕΙΙΝΟΤΙΟΝ 2 

ΜΑΘΗΜΑ 

Ε05 

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

5 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 75 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 30 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στα Ε' και ΣΤ' εξάμηνα, οι σπουδαστές 
θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: 

α) Γνώση των θεωριών και παραγόντων που επιδρούν στη Διαγωγή και Ευστάθεια του πλοίου και 

των απαραίτητων μέτρων για τη διατήρηση της Διαγωγής και της Ευστάθειας. 

β) Ικανότητα να χρησιμοποιούν πίνακες ή σχεδιαγράμματα ευστάθειας - τάσεων, διαγωγής και 

εξοπλισμού υπολογισμού τάσεων, για να υπολογίζουν την Ευστάθεια του πλοίου, τα Βυθίσματα 

και τη Διαγωγή αυτού σε οποιαδήποτε διάταξη του φορτίου και άλλων βαρών, και 

γ) ικανότητα να κατανοούν τις βασικές ενέργειες που πρέπει να ακολουθούν σε περίπτωση 

μερικής απώλειας της ακέραιης πλευστότητας του πλοίου. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν (ενδεικτικά): Χρήση πινάκων και διαγραμμάτων, 
επίλυση ασκήσεων για την εμπέδωση των όσων διδάχθηκαν, επίλυση 
ολοκληρωμένων προβλημάτων, όπως αυτά αντιμετωπίζονται κατά τη διεξαγωγή 
της υπηρεσίας στο πλοίο, εφαρμογές με χρήση προγραμμάτων Η/Υ (δοήινατε), 
προσομοίωσης και/ή άλλων αντίστοιχων μεθόδων. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ριχήεοίοι·), προβολέας διαφανειών (ονοτ 
Ιιεαά ριτήεοΐοτ), ϋνΐ) - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, ηλεκτρονικός 
υπολογιστής, προγράμματα φόρτωσης-ευστάθειας. 


Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης _ 


Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Επίπεδα και άξονες αναφοράς στα πλοία. 

1.2 Βυθίσματα, κάθετοι. 

1.3 Ορισμοί: γάστρα, ίσαλος (μήκος), έξαλα (ύψος). 

1.4 Συντεταγμένες και μονάδες. 

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ 

2.1 Κέντρα βάρους, άντωσης, πλευστότητας. 

2.2 Υπολογισμός εμβαδών ελασμάτων και όγκου δεξαμενών (κανόνες δίιηρ$οη). 

2.3 Θέσεις αυτών και συμβολισμοί. 

2.4 Σχετικοί πίνακες και διαγράμματα πλοίου. 

2.5 Κέντρο βάρους φορτίου, επιμέρους χώρων πλοίου και συνολικά του πλοίου. 

2.6 Κέντρο βάρους άφορτου πλοίου. 

2.7 Μετατοπίσεις κέντρου βάρους πλοίου (κατακόρυφες, εγκάρσιες, διαμήκεις) κατόπιν 
μετατοπίσεως και προσθαφαιρέσεως βαρών. 

2.8 Επιπτώσεις από αναρτημένα βάρη. 

3. ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ - ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

3.1 Ορισμοί: Νεκρού Βάρους και Εκτοπίσματος. 

3.2 ΤΡΘ. 

3.3 Μεταβολή βυθισμάτων λόγω πυκνότητας. 

3.4 Ανοχή γλυκού νερού, υφάλμυρου. 

3.5 Ε\¥Α = Δ / 4ΤΡΘ. 
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4. ΕΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ - ΕΓΚΑΡΣΙΑ 

4.1 Αρχική - στατική ευστάθεια. 

4.2 Ροπές, ζεύγος ροπών, μοχλοβραχίονας. 

4.3 Πρόκληση κλίσης από εξωτερική δύναμη. 

4.4 Ευστάθεια μικρών κλίσεων. 

4.5 Μετάκεντρο (κατακόρυφη θέση του, μεταβολές). 

4.6 Πείραμα ευστάθειας. 

4.7 Υπολογισμός απόστασης κέντρου βάρους από τρόπιδα ΚΟ, μετακέντρου από τρόπιδα ΚΜ, 
μετακέντρου από κέντρο βάρους ΟΜ. 

4.8 Μετακεντρικό ύψος (σημασία του στην ευστάθεια), σχέση του με ανορθωτικούς 
μοχλοβραχίονες. 

4.9 Διεθνείς απαιτήσεις για τις τιμές μετακεντρικού ύψους. 

4.10 Προβλήματα φορτώσεως βαρών. 

4.11 Γωνίες κλίσης λόγω ασύμμετρης φόρτωσης. 

4.12 Διόρθωση κλίσεων με φόρτωση βαρών ή μετατόπιση. 

4.13 Κλίση λόγω φόρτωσης βαρών με τους φορτωτήρες του πλοίου. 

4.14 Χρήση μηχανικών και ηλεκτρονικών ενδεικτών ευστάθειας. 

4.15 Επίδειξη λογισμικού προγράμματος Η/Ύ. 

4.16 Περίοδος διατοιχισμού και σχετικοί πίνακες. 

4.17 Μηδενικό και αρνητικό ΟΜ. 

4.18 Γωνία κλίσεως λόγω αρνητικού ΟΜ (ΑΝΟΕΕ ΟΓ ΕΟΕΕ). 

5. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

5.1 Επιπτώσεις των ελεύθερων επιφανειών των υγρών στην ευστάθεια του πλοίου. 

5.2 Ροπές ελεύθερων επιφανειών. 

5.3 Μονάδες μέτρησης, σχετικοί πίνακες και διαγράμματα. 

5.4 Διόρθωση κλίσης, που οφείλεται σε αρνητικό μετακεντρικό ύψος. 

6. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΓΩΝΙΩΝ 

6.1 Λόγοι που οδηγούν στη χωριστή μελέτη μικρών και μεγάλων γωνιών. 

6.2 Κριτήρια ευστάθειας μεγάλων γωνιών κλίσης, γωνία ανατροπής. 

6.3 Καμπύλες στατικής ευστάθειας. 

6.4 Διασταυρούμενες καμπύλες στατικής ευστάθειας και καμπύλες ΚΝ 

6.5 \¥α11 είάβά τύπος και υπολογισμός μοχλοβραχίονα ΟΖ. 

6.6 Σχέση καμπύλης στατικής ευστάθειας με ύψος εξάλων και πλάτος του πλοίου. 

6.7 Διόρθωση καμπύλών εξαιτίας εγκάρσιας, κατακόρυφης ή σύνθετης μετακίνησης βάρους, 
καμπύλες συνημίτονου, ημιτόνου και υποκατάστασή τους από ευθείες. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

• Φορτοεκφορτώσεις μεμονωμένων βαρών σε διάφορα ύψη. 

• Μετακινήσεις βαρών. 

• Πλήρωση και εκκένωση ημίσεων δεξαμενών, φαινόμενο ΟΜ. 

• Φορτίο καταστρώματος σε πλοίο Η&ηάγπιαχ. 

• Φόρτωση ξυλείας στο κατάστρωμα. 

• Μηδενικό ΟΜ μετά από φόρτωση καταστρώματος. 

• Φόρτωση δεξαμενοπλοίου με έλεγχο της εξέλιξης των ελευθέρων επιφανειών κατά τον 
ερματισμό - αφερματισμό. 

• Ασύμμετρη φόρτωση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. 

• Άφιξη πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με πλήρες φορτίο. 

• Επίδραση πλευρικού ανέμου σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με πλήρες φορτίο. 

• Αρνητικό ΟΜ σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με πλήρες φορτίο. 

• Διόρθωση κλίσης με φόρτωση - εκφόρτωση. 

• Το μικρότερο βάρος που απαιτείται για να διορθωθεί η κλίση. 

• Το μεγαλύτερο βάρος που απαιτείται για να διορθωθεί η κλίση. 

• Φόρτωση χύδην φορτίου με έναν συντελεστή στοιβασίας σε όλα τα κύτη. 

• Φόρτωση χύδην φορτίου με περισσότερους από έναν συντελεστές στοιβασίας σε 
διαφορετικά κύτη. 

• Φόρτωση σιτηρών με δύο συντελεστές στοιβασίας στο ίδιο κύτος. 

• Κατασκευή - μελέτη διαγραμμάτων στατικής ευστάθειας. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' 8ΤΟ\Υ (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΡΕΓΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ Ε06 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ (Βι-ΐό^ε ΚεβοιίΓεε Μοη^ειηεηΙ-ΒΗΜ) 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

2 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΘΕΩΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 30 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσουν 
ομαδικά εργασίες γέφυρας, τις οποίες έχουν ήδη διδαχθεί, χρησιμοποιώντας τον σχετικό ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό γέφυρας. Επίσης θα πρέπει να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές του συστήματος διαχείρισης 
γέφυρας. Οι εφαρμογές θα επικεντρώνονται στη διαχείριση των πόρων γέφυρας. 


Τρόπος Διδασκαλίας 


Θα γίνεται χρήση του εξοπλισμού προσομοίωσης και/ή άλλων αντίστοιχων 
μεθόδων, όπου με τις κατάλληλες εφαρμογές θα γίνεται εμπέδωση των γνώσεων 
και των εννοιών, που έχουν αποκτηθεί μέχρι στιγμής. 


Μέσα Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ριχήεείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεπά ρτοιεείοτ), Ρ\'Ρ Υκίεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, προσομοιωτής. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης 


Γραπτές εξετάσεις 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' 8Τ0\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΓΙΙΝΟΤΙΟΝ 2 

ΜΑΘΗΜΑ 

Ε07 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

5 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 75 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 30 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στα Ε’ και ΣΤ’ εξάμηνα, οι 
σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: 

α) Γνώση χειρισμού όλων των ειδών φορτίου, της στοιβασίας και της ασφάλισης αυτών. 

β) Γνώση της επίδρασης του φορτίου στην αξιοπλόΐα και ευστάθεια του πλοίου. 

γ) Γνώση του ασφαλούς χειρισμού, στοιβασίας και ασφάλισης των στερεών φορτίων, 

συμπεριλαμβανομένων και των επικίνδυνων/οχληρών και επιβλαβών φορτίων και των 

επιπτώσεων αυτών στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και του πλοίου. 

δ) Ικανότητα επιτυχούς εξασφάλισης και διατήρησης των επικοινωνιών κατά τη διάρκεια της 

φορτοεκφόρτωσης, και 

ε) γνώση και ικανότητα να επεξηγούν πού πρέπει να αναζητούνται ζημίες και ατέλειες, οι 
οποίες συναντώνται συχνά στο πλοίο κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων αυτού. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Συνιστάται περιγραφική και θεωρητική ανάπτυξη των θεμάτων με τη 
χρησιμοποίηση προσομοίωσης και/ή άλλων αντίστοιχων μεθόδων, καθώς και 
της κατάλληλης ποικιλίας σχημάτων σε διαφάνειες, εΐίάβε, βιντεοταινίες, 
κατασκευαστικών σχεδίων των διαφόρων τύπων πλοίων καθώς επίσης με 
επιδείξεις σε εργαστήριο φορτώσεων και με μοντέλα πλοίων. Να αναφέρεται 
και η αγγλική ορολογία των όρων που χρησιμοποιούνται. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρκήθοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαά ριτήβείοτ), Ο VI) - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής, προγράμματα φόρτωσης-ευστάθειας 


Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης _ 


Γ ραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ 

1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την ασφαλή μεταφορά του φορτίου. 

1.2 Ικανότητα θέσπισης διαδικασιών για ασφαλή χειρισμό φορτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
σχετικών οργάνων, όπως οι κώδικες ΙΜϋΟ, ΙΜδΒΟ, ΜΑΚΡΟΓ 73/78, Παραρτήματα III και V και 
άλλες σχετικές πληροφορίες. 

1.3 Βασικές αρχές στοιβασίας (ασφάλεια πλοίου και πληρώματος, ασφάλεια του φορτίου, 
στοιβασία του φορτίου και ασφάλεια ναυσιπλοΐας). 

1.4 Τα έγγραφα του φορτίου. 

1.5 Καθήκοντα αξιωματικού καταστρώματος κατά την φορτοεκφόρτωση. 
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2. ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΥΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

2.1 Καθαρισμός κυτών σε πλοία μεταφοράς ξηρών φορτίων. 

2.2 Γνώση λειτουργικών και σχεδιαστικών περιορισμών πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου. 

2.3 Ικανότητα χρήσης όλων των διαθέσιμων στοιχείων επί του πλοίου, που σχετίζονται με τη 
φόρτωση, μέριμνα και εκφόρτωση χύμα φορτίων. 

2.4 Προετοιμασία υποδοχής φορτίου. 

2.5 Επίστρωση, τύποι επίστρωσης, μέθοδοι επίστρωσης, διάθεση παλαιός επίστρωσης. 

2.6 Απόσμηση κυτών, τρόποι απόσμησης. 

2.7 Καθαριότητα υδροσυλλεκτών. 

2.8 Διαχωρισμός φορτίων, υλικά διαχωρισμού, περιγραφή μεθόδων διαχωρισμού. 

2.9 Λόγοι που επιβάλλουν τη σήμανση των φορτίων. 

3. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΙΔΡΩΣΗΣ 

3.1 Ορισμοί. 

3.2 Επεξήγηση συντελεστών εφίδρωσης. 

3.3 Διάκριση εφίδρωσης πλοίου. 

3.4 Περιγραφή μεθόδων εξαερισμού (φυσικού - τεχνητού). 

3.5 Λόγοι που επιβάλλουν τον εξαερισμό - παραδείγματα φορτίων, που χρειάζονται εξαερισμό. 

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 

4.1 Κύρτωση και καμπύλωση (8ε§§ίη§ - Ηο§§ίη§). 

4.2 Κατανομή του φορτίου για αποφυγή τάσεων 8&§§ίη§ - Ηο§§ίη§. 

4.3 Μέθοδοι στοιβασίας διαφόρων φορτίων. 

4.4 Φορτοεκφόρτωση μεγάλων βαρών. 

4.5 Μέτρα και προφυλάξεις στοιβασίας φορτίων επί άλλων φορτίων. 

4.6 Κατανομή στοιβασίας. 

4.7 Ζημιές φορτίου και πλοίου από τους στοιβαδόρους. 

4.8 Φορτία καταστρώματος. 

4.9 Αντοχή καταστρώματος, ασφάλιση φορτίων καταστρώματος. 

5. ΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΛΟΙΩΝ - ΓΡΑΜΜΕΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΒΥΘΙΣΜΑ 

5.1 Εκτόπισμα - Νεκρό βάρος - Βάρος Άφορτου Πλοίου - Σταθερά βάρη - Ωφέλιμο φορτίο - 
Αναγκαία εφόδια ταξιδιού - Ολική και καθαρή χωρητικότητα. 

5.2 Περί γραμμών φόρτωσης. Επεξήγηση εύρεσης γραμμών φόρτωσης και εξάλων. Παρουσίαση 
και επεξήγηση του χάρτη των εποχιακών ζωνών γραμμών φόρτωσης. 

6. Ε ΠΙΚ ΙΝΔΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ 

6.1 Εφαρμογή. 

6.2 Κατάταξη επικίνδυνων φορτίων. 

6.3 Συσκευασία επικίνδυνων φορτίων. 

6.4 Σήμανση και τοποθέτηση ετικετών και πινακίδων. 

6.5 Έγγραφα επικίνδυνων φορτίων. 

6.6 Απαιτήσεις στοιβασίας. 

6.7 Εκρηκτικές ύλες σε επιβατηγό πλοία. 

6.8 Επεξήγηση του κώδικα. 
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7. ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΑ ΕΚΤΟΣ ΣΙΤΗΡΩΝ 

7.1 Αναφορά στον κώδικα του ΙΜΟ για τη μεταφορά χύδην φορτίων εκτός σιτηρών. 

7.2 Ορισμοί. 

7.3 Μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη φόρτωση των χύδην 
φορτίων 

7.4 Μέριμνα για την ευστάθεια. 

7.5 Ευθέτηση φορτίου (χαπιάρισμα). 

7.6 Κίνδυνοι κατά τη μεταφορά εμπλουτισμένων μεταλλευμάτων (οοηοοηίταίεε) και μέτρα 
προστασίας. 

7.7 Μεταφορά συνεκτικών και μη συνεκτικών φορτίων. 

7.8 Ασφάλεια προσωπικού. 

8. ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ 

8.1 Κατηγορίες πλοίων μεταφοράς οχημάτων. 

8.2 Προβλήματα κατά τη μεταφορά φορτίων με οχηματαγωγό πλοίο. 

8.3 Μεταφορά φορτίων επί τροχοφόρων. 

8.4 Μεταφορά φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων. 

8.5 Επιβίβαση επιβατών και μέσα πυρασφάλειας. 

9. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ) 

9.1 Τύποι εμπορευματοκιβωτίου. 

9.2 Ι.3.Ο. οοηίώηετ. 

9.3 Πλεονεκτήματα που προκύπτουν με τη χρησιμοποίηση των εμπορευματοκιβωτίων στις 
θαλάσσιες μεταφορές. 

9.4 Πινακίδιο ασφαλείας των εμπορευματοκιβωτίων. 

9.5 Στοιβασία των εμπορευματοκιβωτίων επί του πλοίου. 

9.6 Ειδικά προβλήματα που προκύπτουν κατά τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων. 

9.7 Συστάσεις ΙΜΟ για τη φόρτωση εμπορευματοκιβωτίων επί μη ειδικών πλοίων. 

9.8 Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων με εμπορευματοκιβώτια. 

10. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΓΟΥ Π ΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π ΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

10.1 Χαρακτηριστικά αργού πετρελαίου και προϊόντων αυτού. 

10.2 Ιδιότητες πετρελαιοειδών φορτίων. 

10.3 Συνθήκες ανάφλεξης και καύσης. 

10.4 Ευφλεκτικότητα, ορισμοί και διάγραμμα. 

11. ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ 

11.1 Τύποι πλοίων. 

11.2 Γενική περιγραφή και συστήματα. 

11.3 Δεξαμενές. 

11.4 Δίκτυα. 

11.5 Αντλίες. 

11.6 Αντλιοστάσιο. 

11.7 Επιστόμια. 

12. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 

12.1 Καθαρισμός δεξαμενών. 

12.2 Συστήματα πλύσης. 

12.3 Διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης. 

12.4 Κίνδυνοι κατά τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά. 

12.5 Φαινόμενο υδραυλικής σφύρας. 

12.6 Θέρμανση φορτίων. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

• Δυνατότητα επιλογής διαφόρων κατηγοριών πλοίων (Φ/Γ - Δ/Ξ - ΟΥ) 

• Δυνατότητα επιλογής φόρτωσης διαφόρων φορτίων στα αμπάρια, είτε σε ΜΤ είτε σε ιιτ’ και 
(με αλλαγή συντελεστή στοιβασίας - πυκνότητας ή ΑΡΙ - Ριΐθΐ Οίΐ - ϋίεεεί Οίΐ - Γλυκό 
Νερό - Έρμα - Σταθερά βάρη - Προμήθειες - Ξυλείας κ.λπ.). 

• Δυνατότητα ελέγχου κοπώσεων (καμπτικών ροπών - διατμητικών τάσεων - επιτρεπτών 
ορίων σε κατάσταση θαλάσσης και λιμένος, λογιστικά και γραφικά). 

• Δυνατότητα ελέγχου ανάλυσης Ευστάθειας με ενδείξεις νΟΟ, ΕΟΟ, Ρ3Μ, πληροφοριών 
υδροστατικών πινάκων των πλοίων, καθώς και πραγματικά κριτήρια ευστάθειας και όρια 
του ΙΜΟ. 

• Δυνατότητα αυτόματης εύρεσης επιθυμητής Διαγωγής με αυτόματη μεταφορά φορτίου από 
προεπιλεγμένα αμπάρια είτε φορτίου είτε έρματος. 

• Δυνατότητα αποθήκευσης και επαναφόρτωσης διαφόρων καταστάσεων ομογενών και 
διαφορετικών φορτίων. 

• Δυνατότητα εισόδου στοιχείων πλοίου (Βύθισμα - Έξαλα - ϋ\Υ - Ε/3 - Αίτ ότεΡί) και 
ταξιδιού, καθώς και πυκνότητας θάλασσας με αυτόματη αλλαγή βυθισμάτων. 

• Δυνατότητα προβολής σε πίνακα των συνόλων του φορτίου/ων, έρματος, ΡΟ, ϋΟ, ΕΟ, Ρ\Υ, 
κοίλωσης, κύρτωσης, κλίσης). 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' 3ΤΟ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1) ΡΙΙΝΟΤΙΟΝ 3 

ΜΑΘΗΜΑ 

Ε08 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

2 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΘΕΩΡΙΑ 30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει γενικές γνώσεις για τις ανθρώπινες σχέσεις και ειδικότερα για τις ανθρώπινες σχέσεις 
στην κοινωνία του πλοίου, τις αρχές της επικοινωνίας, το κοινωνικό/εργασιακό περιβάλλον και 
την εκπαίδευση επί του πλοίου. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Το μάθημα να γίνεται με τη μορφή διαλέξεων με τη χρήση οπτικών μέσων και 
να επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή των σπουδαστών μέσω διαδραστικών 
εφαρμογών. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άεία ρΓθ)οοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεεά ρκήοοίοτ), ϋνϋ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, ηλεκτρονικός 
υπολογιστής. 


Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης _ 


Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

1.1 Γενικά θέματα Ανθρωπίνων Σχέσεων 

α) Οι επιστήμες που μελετούν τον άνθρωπο: Ανθρωπολογία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία. 

Κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες της συμπεριφοράς. 

β) Το άτομο ως προσωπικότητα - Οι διαστάσεις της προσωπικότητας. 

γ) Στάσεις. 

δ) Η μάθηση. 

ε) Η αντίληψη 

1.2 Κοινωνικό σύστημα. 

1.3 Σύγκρουση ρόλων. 

1.4 Κατάσταση ατόμου, βαθμός, αναγνώριση, ευθύνη. 

1.5 Πρώτη ομαδική μελέτη και αυτοεκτίμηση. 

2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

2.1 Διοίκηση και ναυτιλία. 

2.2 Στόχοι, καθήκοντα, περιορισμοί. 

2.3 Οργάνωση της διοίκησης του ανθρώπινου παράγοντα στο πλοίο. 

2.4 Ανθρώπινες σχέσεις στο πλοίο και σε σχέση με το πλοίο. 

2.5 Δεύτερη ομαδική μελέτη και αυτοεκτίμηση. 

3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

3.1 Αρχές επικοινωνίας. 

α) Προφορικές και γραπτές στρατηγικές επικοινωνίας, 
β) Βασικές αρχές μη-λεκτικής επικοινωνίας, 
γ) Στρατηγικές μη-λεκτικής επικοινωνίας, 
δ) Στρατηγικές διαχείρισης κοινού. 

3.2 Μέθοδοι βελτίωσης της επικοινωνίας. 

3.3 Καταστάσεις επί του πλοίου (παραδείγματα). 

3.4 Τρίτη ομαδική μελέτη και αυτοεκτίμηση. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

4.1 Προσαρμοστικότητα. 

4.2 Ατομικότητα. 

4.3 Χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών. 

4.4 Πειθαρχία. 

4.5 Ατομικές ευθύνες. 

4.6 Τέταρτη ομαδική μελέτη και αυτοεκτίμηση. 

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

5.1 Σχεδιασμός εκπαίδευσης. 

5.2 Διακυμάνσεις εκμάθησης. 

5.3 Εκπαιδευτικές ανάγκες. 

5.4 Αξιολόγηση της εκπαίδευσης. 

5.5 Εκπαίδευση επί του πλοίου. 

5.6 Πέμπτη ομαδική μελέτη και αυτοεκτίμηση 5. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

• Διάλογος επί του μαθήματος/τελική αξιολόγηση. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' δΤ€\¥ (2010 Λ 111/1 ) ΡΙΙΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Ε09 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

2 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΘΕΩΡΙΑ 30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι: 

α) Εμπέδωση των σωστών διαδικασιών επιθεώρησης και εντοπισμού ζημιών σε μέρη του 
πλοίου, που είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλειά του. 

β)Διαδικασίες επιτυχούς επιθεώρησης (νείίίιη») και εμπλοκή του αξιωματικού ναυσιπλοΐας, 
επικοινωνιών και ασφάλειας, και 

γ) διαδικασίες επιθεώρησης ΡοτΙ δίαίε και σύμφωνα με τα διάφορα Μειυοιαπόα. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Προτείνεται η χρήση κάθε είδους οπτικού υλικού, το οποίο προάγει την 
κατανόηση των προβλημάτων που είναι δυνατόν να προκόψουν σε διάφορα 
σημεία του πλοίου, καθώς και εντύπων σχετικών με τη διαχείριση των 
επιθεωρήσεων. Να αναφέρεται και η αγγλική ορολογία των όρων που 
χρησιμοποιούνται. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρκήεείοι-), προβολέας διαφανειών 
(ονετ Ιιεαά ρΐΌ)εεΙοτ), ΟΔΌ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, 
ηλεκτρονικός υπολογιστής. 


Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης _ 


Γ ραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ 

1.1 Ικανότητα επεξήγησης σχετικά με το πού πρέπει να αναζητηθούν ζημιές που συναντιούνται 
συχνά λόγω των λειτουργιών φόρτωσης και εκφόρτωσης διάβρωσης και αντίξοων καιρικών 
συνθηκών. 

1.2 Ικανότητα δήλωσης των μερών του πλοίου που πρέπει να επιθεωρούνται κάθε φορά, 
προκειμένου να καλυφθούν όλα τα μέρη σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

1.3 Προσδιορισμός αυτών των στοιχείων της κατασκευής του πλοίου που είναι καίριας σημασίας 
για την ασφάλεια του πλοίου. 

1.4 Προσδιορισμός των αιτιών διάβρωσης στους χώρους του φορτίου και των δεξαμενών έρματος 
και τρόποι που η διάβρωση μπορεί να εντοπίζεται και να παρεμποδίζεται. 

1.5 Γνώση των διαδικασιών διεξαγωγής των επιθεωρήσεων. 

1.6 Ικανότητα επεξήγησης του πώς θα διασφαλίζεται ο αξιόπιστος εντοπισμός των ατελειών και 
των ζημιών. 

1.7 Κατανόηση του σκοπού του «προχωρημένου προγράμματος επιθεωρήσεων». 

1.8 ΙΜΟ Κ.68 Α. 1049(27), κύριες απαιτήσεις «Ιηίετηαίίοηαΐ ακίε οη Ιΐιε εηΐιαηεεά ρΐ'οωυηι οΓ 
ίπερεείίοηδ άιιηη§ ειιτνεγε οη όαΙΕ οαπτετε αηά οίΐ ΙαηΕετε, 2011 (2011 Ε8Ρ εοάε)». 

1.9 ΙΜΟ Κεε Α.866(20), κύριες απαιτήσεις «Οιιίιίαηοε ίο εΐιίρδ’ ετενν αηά Ιεηιιίηαΐ ρετεοηηεΐ ίοτ 
όπΙΕ εαιτίετε ίηερεείίοηε». 

1.10 Επιθεωρήσεις νείίίημ στα Δεξαμενόπλοια. 

1.11 Ερωτηματολόγια επιθεώρησης νΐζ) 5 δΐιίρ Ιηερεείίοη Κεροτί Ρτομταηι σύμφωνα με την 
τελευταία έκδοσή του από τον Οί'ΙΜΡ. 

1.12 Σημεία που πρέπει να ελεγχθούν από τους αξιωματικούς ναυσιπλοΐας, επικοινωνιών και 
ασφάλειας. 

1.13 Επιθεωρήσεις ΡοιΊ δίαίε ΟοηΙιοΙ. 

1.14 Υπάρχοντα ιηειηοταηάα. Σημεία που πρέπει να προσέχουν οι αξιωματικοί του πλοίου. 

1.15 Κύριες απαιτήσεις του «Ρτοοεδυτεε Γοτ ΡοΠ δίαίε Οοηίτοί» βάσει του ΙΜΟ Κε3.Α1052(27). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ 


α/α 

8ΤΟ\ν 

ίθί 

Μαθήματα 

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

Ώρες ανά εξάμηνο 

Ώρες ανά 
εβδομάδα 

Σύνολο 

ωρών 

Θεωρία 

Εφαρμογές 

1 . 

3 ΡΡ 

Ναυτικά Αγγλικά VI 

30 


2 

30 

2. 

1 

Ναυτική Τέχνη III 

45 


3 

45 

3. 

2 

Ευστάθεια - Κοπώσεις 

60 

30 

6 

90 

4. 

2 

Μεταφορά Φορτίων II 

45 

30 

5 

75 

5. 

3 

Ναυτιλιακό Δίκαιο 

45 


3 

45 

6. 

3 

Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική - 
Δίκαιο Θάλασσας 

60 


4 

60 

7. 

1 

Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου 

45 


3 

45 

8. 

3 

Αξιωματικός Ασφαλείας Πλοίου 
(Ι8Ρ3 - 880) 

30 


2 

30 

9. 

1 

Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρας 
(ΒΜ8) 


30 

2 

30 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 

450 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ' 8ΤΟ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΡΙΙΝΟΤΙΟΝ αρρ 

ΜΑΘΗΜΑ 

ΣΤ01 

ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ VI 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

2 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΘΕΩΡΙΑ 30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος και στα έξι (6) διδακτικά εξάμηνα, οι 
σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση χειρισμού της Αγγλικής γλώσσας σε 
επίπεδο τουλάχιστον Β2, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης 3ΤΟ\¥ 1978, 
όπως τροποποιήθηκε, ώστε να επιτρέπει στον αξιωματικό γέφυρας να χρησιμοποιεί χάρτες και 
άλλες ναυτικές εκδόσεις, να κατανοεί μετεωρολογικές πληροφορίες και μηνύματα που 
αφορούν στην ασφάλεια 

και στη λειτουργία του πλοίου, στην επικοινωνία με άλλα πλοία και παράκτιους σταθμούς, 
καθώς επίσης και στην εκτέλεση των καθηκόντων του αξιωματικού σε πολυεθνικά πληρώματα, 
περιλαμβανομένης της ικανότητας χρήσης και κατανόησης των Τυποποιημένων Ναυτικών 
Φράσεων Επικοινωνίας (ΙΜΟ 3ΜΟΡ) του ΙΜΟ. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Να χρησιμοποιούνται ηχητικά κι οπτικοακουστικά βοηθήματα, όπου είναι 
δυνατόν, και η διδασκαλία της ύλης να προσομοιώνει επικοινωνιακές ανάγκες 
που αναμένεται να κληθούν να αντιμετωπίσουν οι αξιωματικοί γέφυρας. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαίε ριχήεείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεεό ρΐΌ)εείοΐ'), ΡΥΡ - Υκίεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου. 


Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης _ 


Γ ραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

• Οεδεπόε Ιΐιε ρτίηείρίεδ οί νναίεΐιΐίεερίημ από δ&ίείγ ρτεεαιιΐίοηδ ίο δε οόδετνεά ώιπη§ νναίεΐι; 
ρτεάίεί ΗΤεΙΠιοοά οί ενεηίδ οοεατηημ. 

• Οίνε \ναηιίιΐ£$ ιώοιιΐ ίΐιε ροίεηίίαΙ ρτοόΐεηΐδ οί ιτιαπηε ροΐΐιιΐίοη; εχρΙαίη ΜΑΚΡΟΤ 
τε§ιι1αίίοηδ ιεμωχίίημ ιηίίπηε ρτοίεείίοη; άεδεηόε ροΐΐιιίίοη ανοίάεηεε ριοοεδυιεχ. 

• δρεειιίαίε αόοιιί 1ιγροί1ιείίοα1 δίίιιαίίοηδ; εναίιιαίε (ϋίίετεηί ρετδρεείνεδ οη α ρτοδίεηι από 
ΐ'εοοιηηιεηίΐ αρρτορπείε αείίοη; άεδοηόε εηιετ§εηεγ τεδροηδε ρτοοεδιιτεδ; μίνε ίηδίηιείίοηδ 
ίο ραδδεημετδ ίη ιΙιε ενεηί οί αη ειπειμειιεν. 

• ϋεάυεε ροδδίόΐε εαιΐδεδ οί ενεηίδ, εδίεόΐίδΐι εηά εχρίείη τεαδοηδ ίοτ ότεαΙαΙοΛνηδ οτ ίαιιΐίδ. 

• υηάετδίβηά ίΐιε τεφίίτεηιεηΐδ οί εηδαηημ δ&ίε εαιτώμε οί άαημετοιίδ μοοάδ; άειηοηδίταίε 
Εηοννίεάμε οί ίηίετηαίίοηαΐ εοάεδ ίηείικϋημ ίΐιε ΙΜϋΟ ί’οόε. 

ΙΜΟ 8ΜΟΡ: «ΙΜΟ Τυποποιημένες Ναυτικές Φράσεις Επικοινωνίας» 

- Β1 Ορειαίίνε δΐιίρ I ΙαικΙΙίημ (Β1/1 I Ιαηίΐίημ Ονετ Α’αίεΙι, Β1/2 Τητη, Ιίδί αηά δίίώίΐίίν). 

- Β2 δείεΐν οη Ικκιιχΐ (Β2/1 ΟεηειχιΙ ειείίνίίίεδ, Β2/3 Ρίτε ρτοΐεοίίοη αικί Πιχ'-ΓίμΙιίίημ, Β2/4 Γίαιυεμε 

Οοηίτοί, Β2/5 Οιουηίΐίημ, Β2/6 8ΑΚ οηΐχκιιχΐ εοηιηιυηίεχιίίοη ειείίνίίϊεδ). 

- Α1/3.3 δ&Γείν εοηιηιυηίεαίίοηδ: ίηνίοηιηεηίαΙ ρΐΌίεείίοη. 

- Α1/1.2 8ΑΚ οοιηηιυηίοίΐΐίοηδ. 

- Κενίδίοη οί ρΐιιχίδεδ ΐ'εμειχίίημ Ριΐδδεημεΐ' ίχιιε - Β4. 

- Ηηηάΐίημ Οαημειχιαδ Οοοάδ - Β3/1.2. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


δΙΜΙΙΕΑΤΕϋ ΡΚΑίΤΚΈ ΙΝ: 

• I Ιϊΐηίϋηίΐ ονβΓ ννίΐΐοΐι. 

• Εχρ1αίηίη§ (Ιιε Γεδροηδίβίΐίίίεδ οί ίΕε Βπά^ε ίεαηι άιιπη§ α νναίεΐι. 

• ΜαΕίη@ ά ρΐ'εχεηΐίΐΐίοη οη ίΐιε ΙηίειηαΙίοηαΙ Κε^αΐαίίοηδ Γογ ΡΓενεηίίη§ Οοΐΐίδίοηδ Αί 
δεα. 

• υδίη§ δΜί'Ρ Γογ εο-οΐ'(ϋηαίίη§ δεαπΛ ειη<:1 τεδοιιε ρΐ'οοίχΐυΐ'εχ, ενειειιειίίοη αηύ Εοαί άπΐΐ. 

• υδίη§ δΜί'Ρ Γογ ειΐΐεηεΐίη” Ιο ραδδεη^εΐ'δ ίη αη εηιετ”εηεγ. 

• Ρΐ'εκεηΐίηΐ! ρΓοεεάιιτεδ ΐ'εΐαΐείΐ ίη (Ιιε ΙΜΟ ΙΛΜδΑΚ ιηειηυειΙ. 

• □εχετίΗίηίί ρΐΌβΙεηΐδ ννΐΐΗ εοιηιηυηίεειίίοη δγδίειηδ, χοίΚνεειί', ρπηίεΐδ, εΙεείΓοηίε 
εςυίριηεηί ννίΐΐι ιείεΐ'εηεε (ο ηιειηιιΓειεΙυΐ'εΐ'δ' ιτιαηυ&Ιδ. 

• Οίδευδδίη§ αηά ηοΕίη^ α ρΐ’εδεηίαίίοη οη ίηίεηιαίίοηαΐ τεβυίειίίοηχ, δίαηάαπίδ, εοάεδ αηά 
ΐ'οεοηιηιεηείειίίοηί, οη ιΙιε εαιτία^ε οΓάαη^εΓοηδ ε&Γ§οε8, ίηεΐυάίηβ (Ιιε ΙηΙεΓηειΙίοηειΙ 
Μ&ή(ίηιε ϋ&η§εΓ 0 ΐΐ 8 Οοοάδ Οοάε αηά (Εε Ιηίεπι&ίίοη&Ι Μαπίίηιε δοΕά ΒιιΙΕ ΟαΓ§οε8 
(ΙΜδΒΟ) Οοάε. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ' δΤΟλΥ (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΕΙΙΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

ΣΤ02 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ III 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει: 

α) Γνώση της ονοματολογίας και των διαφόρων τύπων πηδαλίων και ελίκων. 

β) Γνώση του περιεχομένου του Διεθνούς Αεροναυτιλιακού και Ναυτιλιακού Εγχειριδίου 

Έρευνας και Διάσωσης (ΙΑΜδΑΚ. ΜΑΝΙΙΑΓ). 

γ) Γνώση των διαφόρων συστημάτων αναφοράς των πλοίων. 

δ) Γνώση των απαιτούμενων χειρισμών και ελιγμών του πλοίου σε έκτακτες καταστάσεις, και 
ε) γνώση των χειρισμών του πλοίου για πρόσδεση και αγκυροβολιά κάτω από διαφορετικές 
συνθήκες ανέμου και παλίρροιας/ρεύματος. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Διαφάνειες, ταινίες, καθώς και επισκέψεις σε ναυπηγεία. Πλοία επιβοηθούν στην 
εμπέδωση των γνώσεων και στην καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου, καθώς 
και προσομοίωση ή άλλες αντίστοιχες μέθοδοι για τα αντικείμενα που αφορούν 
χειρισμούς. Να αναφέρεται και η αγγλική ορολογία των όρων που 
χρησιμοποιούνται. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαά ρτο]εείοτ), ΟΔΈ) - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, ηλεκτρονικός 
υπολογιστής. 


Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης _ 


Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΠΗΔΑΛΙΑ 

1.1 Σύγχρονα πηδάλια: ζυγοσταθμισμένα, ημιζυγοσταθμισμένα και κρεμαστά (δραάε). 

1.2 Ενέργεια του πηδαλίου κατά την πηδαλιούχηση του πλοίου. 

1.3 Λεπτομερής περιγραφική ανάπτυξη σχεδίου ημιζυγοσταθμισμένου πηδαλίου. Στο σχέδιο να 
φαίνονται το πάνω και το κάτω έδρανο (ΓΙρρετ αηά Εοννετ Βε&ήη§), η εσωτερική ενδυνάμωση η 
σύνδεση του κορμού του πηδαλίου, οι διατάξεις για επιθεώρηση και αποστράγγιση. 

1.4 Απαιτήσεις για την προφύλαξη του πηδαλίου από πάγο επιφάνειας. 

1.5 Σκοπός των εδράνων κατακόρυφης στήριξης πηδαλίου και σύνδεσή τους με το πλοίο. 

1.6 Προορισμός του περιαυχενίου και του στυπιοθλίπτου του κορμού. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2. ΕΛΙΚΕΣ 

2.1 Αρχή της πρόωσης με έλικα. 

2.2 Ορισμός και διατάξεις που σχετίζονται με τις έλικες. 

2.3 Σύγκριση ελίκων σταθερού βήματος με έλικες μεταβλητού βήματος. 

2.4 Περιγραφική ανάπτυξη του σχεδίου της σύνδεσης της έλικας με τον άξονα. 

2.5 Περιγραφή του ωστικού τριβέα. 

2.6 Περιγραφική ανάπτυξη σχεδίου διατάξεων στεγανοποίησης. 

2.7 Έννοια των όρων «αριστερόστροφη» και «δεξιόστροφη έλικα». 

2.8 Πρόβλεψη της πιθανής επίδρασης του εκτοπίσματος στην προχώρηση του πλοίου. 

2.9 Αιτίες της σπηλαίωσης. 

2.10 Ρεύματα που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της έλικας. Εγκάρσια και διαμήκης 
συνιστώσα της ώσης. 

2.11 Χαρακτηριστικά της λειτουργίας των ελίκων ελεγχόμενου και μεταβλητού βήματος. 

2.12 Επίδραση των ελίκων διπλελίκου πλοίου. 

2.13 Κύκλος στροφής. Στοιχεία του κύκλου στροφής. Παράγοντες που επιδρούν στο σχήμα και τα 
στοιχεία του κύκλου στροφής. 

2.14 Καμπύλες απεικόνισης μεταβολών ταχύτητας και αντίστοιχοι πίνακες. Παράγοντες που 
επιδρούν στη μεταβολή ταχύτητας και στην απόσταση που θα σταματήσει το πλοίο. 

2.15 Σταμάτημα του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (Οταείι δίορ). 

3. ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΟΥ 

3.1 Βασικές αρχές που διέπουν την εκτέλεση των εξής χειρισμών: 
α) Αγκυροβολιά με μία άγκυρα, 
β) Χρήση αγκύρων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

γ)Στροφή του πλοίου σε περιορισμένο χώρο, κατά την οποία λαμβάνεται υπόψη η επίδραση 
της διαγωγής, του ανέμου, του εκτοπίσματος και του τύπου του πλοίου, 
δ) Στροφή του πλοίου με κακοκαιρία. 

ε) Πρόσδεση και άπαρση κάτω από διάφορες συνθήκες ανέμου και παλίρροιας, 
στ) Προσέγγιση σε πλοηγίδα, κατά την οποία λαμβάνεται υπόψη ο καιρός και η παλίρροια, 
ζ) Χειρισμός του πλοίου σε ποτάμια, εκβολές ποταμών και άλλες περιοχές με ρηχά νερά, κατά 
τον οποίο λαμβάνεται υπόψη η επίδραση του ρεύματος του ανέμου και του περιορισμένου 
χώρου στην πηδαλιούχηση, καθώς και η επίδραση υφάλων, η επίδραση της επιβύθισης και της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ πλοίων που προσπερνούν. 

η) Επιλογή αγκυροβολιού. Τρόπος αγκυροβολιάς με δύο άγκυρες. Αγκυροβολιά με 
απεριόριστο και περιορισμένο χρόνο. 

θ) Παράγοντες που πρέπει να εξετάζονται όταν αποφασίζεται το έκταμα της αλυσίδας που θα 
χρησιμοποιηθεί. 

ι) Μέτρα σε περίπτωση που ξεσέρνουν οι άγκυρες. 

ια) Προφυλάξεις που λαμβάνονται κατά τους χειρισμούς καθέλκυσης σωσίβιων λέμβων ή 
σχεδιών με κακοκαιρία. 

ιβ) Μέθοδοι παραλαβής ναυαγών από σωσίβιες λέμβους ή σχεδίες. 

ιγ) Συνοπτική περιγραφή των συστημάτων διαχωρισμού κυκλοφορίας και του τρόπου 

ναυσιπλοΐας σ’ αυτά. 

ιδ) Πρακτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται όταν το πλοίο ταξιδεύει σε πάγο ή σε 
συνθήκες που δημιουργούν την επισώρευση πάγου στο πλοίο. 

ιε) Διαδικασίες δεξαμενισμού με κανονικές συνθήκες και όταν το πλοίο έχει υποστεί ζημιές, 
ιστ) Τρόποι μείωσης της έκπτωσης, όταν το πλοίο είναι τραβερσωμένο σε κακοκαιρία, 
ιζ) Χρήση λαδιού στο νερό με κακοκαιρία. 

ιη) Σημασία της μειωμένης μικρής ταχύτητας, σε περιπτώσεις που το πλοίο μπορεί να 
προκαλέσει ζημιές με τα απόνερά του. 
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4. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ 

4.1 Συστήματα αναφοράς που υπάρχουν στα εμπορικά πλοία. Αξία και χρήση αυτών των 
συστημάτων. 

4.2 Αιτίες που μπορεί να έχουν φέρει ένα πλοίο σε κίνδυνο. 

4.3 Υπηρεσίες που μπορούν να εμπλακούν σε περιστατικό που αφορά στο πλοίο που βρίσκεται σε 
κίνδυνο. 

4.4 Διαδικασίες για την επίτευξη συντονισμού στον τόπο του ατυχήματος. 

4.5 Ενέργειες που πρέπει να γίνουν απ’ το πλοίο που κινδυνεύει (συνοπτικά). 

4.6 Σήματα τα οποία είναι πιθανόν να λάβουν τα πλοία που παρέχουν βοήθεια. 

4.7 Άμεσες ενέργειες από τα πλοία που παρέχουν βοήθεια. 

4.8 Ενέργειες από τα πλοία κατά τον χρόνο που ταξιδεύουν προς τον τόπο του ατυχήματος. 

4.9 Πειθαρχία ραδιοεπικοινωνιών κατά τις επικοινωνίες μεταξύ των πλοίων. 

4.10 Αναγκαίες ενέργειες όταν τα πλοία προσεγγίζουν στον τόπο που έγινε το ατύχημα. 

4.11 Διαδικασίες έρευνας κατά την άφιξη στη θέση που έγινε το ατύχημα. 

4.12 Συντονισμός με αεροπλάνα έρευνας και διάσωσης κατά τον σχεδίασμά της έρευνας 
(συνοπτικά). 

4.13 Ειδικά προβλήματα που δημιουργεί η ύπαρξη περιορισμένης ορατότητας. 

4.14 Διαδικασίες συντονισμού, όταν στην επιχείρηση συμμετέχουν αρχές από την ξηρά 
(συνοπτικά). 

4.15 Ανάλυση των ενδείξεων που υπάρχουν σχετικά με ένα ατύχημα και εξαγωγή συμπερασμάτων 
για τη συνέχιση της έρευνας. 

4.16 Αποπεράτωση της έρευνας (μετά από επιτυχία και μετά από αποτυχία). 

4.17 Ειδικά προβλήματα και χαρακτηριστικά ατυχήματος αεροπλάνου στη θάλασσα (συνοπτικά). 

4.18 Τυποποιημένος τρόπος υποβολής ερωτήσεων στους ναυαγούς. 
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5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

5.1 Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται πριν από την εκούσια προσάραξη του πλοίου. 

5.2 Ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούνται πριν και μετά την προσάραξη. 

5.3 Ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούνται όταν επαναπλέει ένα προσαραγμένο πλοίο με ή 
χωρίς βοήθεια. 

5.4 Ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούνται μετά από μία σύγκρουση. 

5.5 Ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούνται για το προσωρινό φράξιμο διαρροών. 

5.6 Μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος σε διάφορες 
έκτακτες καταστάσεις. 

5.7 Αρμάτωμα και χρήση των εξής: 

α) Σύστημα πηδαλουχίας έκτακτης ανάγκης. 

β) Αυτοσχέδιο σύστημα πηδαλουχίας, όπου είναι πρακτικά εφαρμόσιμο. 

5.8 Αρμάτωμα προσωρινού πηδαλίου. 

5.9 Ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν όταν παρουσιασθεί έκτακτη ανάγκη «εν όρμω». 
Βοήθεια από την ξηρά. 

5.10 Διαδικασίες ρυμούλκησης πλοίου από άλλο πλοίο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (στο 
ρυμουλκούν και στο ρυμουλκούμενο). 

5.110 ρόλος ενός κατώτερου αξιωματικού κατά την παροχή βοήθειας σε πλοίο που βρίσκεται σε 
κίνδυνο. 

5.12 Καθέλκυση και επαναφορά στο πλοίο της λέμβου έκτακτης ανάγκης όταν χρειάζεται να 
βοηθηθεί άνθρωπος στη θάλασσα. 

5.13 Σχέδιο οργάνωσης του προσωπικού και των μέσων που διαθέτει το πλοίο για τον έλεγχο 
βλαβών. 

5.14 Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής της 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

5.15 Λόγοι που επιβάλλουν την αναζήτηση ελεύθερου θαλάσσιου χώρου σε περίπτωση δυσμενούς 
μετεωρολογικής πρόβλεψης. 

5.16 Διαιρέσεις θέσεων έκτακτης ανάγκης. Συστάσεις ασφαλείας. 

5.17 Τύποι ελικοπτέρων που χρησιμοποιούνται στην έρευνα και διάσωση και στις εμπορικές 
εργασίες. Επιχειρησιακοί περιορισμοί τους. 

5.18 Επίβλεψη ομοχειρίας ανδρών καταστρώματος που απασχολούνται σε εργασία με ελικόπτερο. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


32999 


ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ' 8ΤΟ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΕΙΙΝΟΤΙΟΝ 2 

ΜΑΘΗΜΑ 

ΣΤ03 

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ - ΚΟΠΩΣΕΙΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

6 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 90 ΘΕΩΡΙΑ 60 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 30 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στα Ε’ και ΣΤ' εξάμηνα, οι 
σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: 

α) Γνώση των θεωριών και παραγόντων που επιδρούν στη Διαγωγή και Ευστάθεια του πλοίου 
και των απαραίτητων μέτρων για τη διατήρηση της Διαγωγής και της Ευστάθειας, β) Ικανότητα 
να χρησιμοποιούν πίνακες ή σχεδιαγράμματα ευστάθειας - τάσεων. 

διαγωγής και εξοπλισμού υπολογισμού τάσεων, για να υπολογίζουν την ευστάθεια του πλοίου, 
τα βυθίσματα και τη διαγωγή αυτού σε οποιαδήποτε διάταξη του φορτίου και άλλων βαρών, 
και 

γ) ικανότητα να κατανοούν τις βασικές ενέργειες που πρέπει να ακολουθούν σε περίπτωση 
μερικής απώλειας της ακέραιης πλευστότητας του πλοίου. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν (ενδεικτικά): Χρήση πινάκων και διαγραμμάτων, 
επίλυση ασκήσεων για την εμπέδωση των όσων διδάχθηκαν, επίλυση 
ολοκληρωμένων προβλημάτων όπως αυτά αντιμετωπίζονται κατά τη διεξαγωγή 
της υπηρεσίας στο πλοίο, εφαρμογές με χρήση προγραμμάτων Η/Υ (δοίΐινατε), 
προσομοίωσης και/ή άλλων αντίστοιχων μεθόδων. Να αναφέρεται και η 
αγγλική ορολογία των όρων που χρησιμοποιούνται. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ριχήεςίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαά ρκήεείοτ), Ονϋ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, ηλεκτρονικός 
υπολογιστής, προγράμματα φόρτωσης-ευστάθειας. 


Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης _ 


Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ 

1.1 Ορισμός και πρακτική εξήγηση της έννοιας. 

1.2 Σημασία της δυναμικής ευστάθειας για την ασφάλεια του πλοίου. 

1.3 Μονάδες μέτρησης δυναμικής ευστάθειας. 

1.4 Κριτήρια επάρκειας δυναμικής ευστάθειας σύμφωνα με απαιτήσεις σχετικών κανονισμών. 

2. ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ 

2.1 Διαγωγή. 

2.2 Ροπές και μεταβολή διαγωγής. ΜΤΟ. 

2.3 Συνθήκες διαμήκους ισορροπίας και θέσεις/μεταβολές των κέντρων βάρους - άντωσης. 

2.4 Υπολογισμός διαμήκων κέντρων βάρους - άντωσης και διαγωγής άφορτου πλοίου. 

2.5 Κέντρο ζυγοστάθμισης και σημασία του. 

2.6 Προϋπολογισμός τελικών βυθισμάτων. 

2.7 Τελείωμα φόρτωσης με επιθυμητή διαγωγή. 

2.8 Μεταβολές διαγωγής κατόπιν μετακινήσεως ή προσθαφαιρέσεως βαρών. 

2.9 ΤτίΐΉΐηίη§ Ταόΐεκ. 

2.10 Επίδραση της πυκνότητας στη διαγωγή. 

2.11 Διορθώσεις διαγωγής. 



























33000 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

3.1 Ακριβής προσδιορισμός του εκτοπίσματος από τα βυθίσματα (ϋταίί δυτνθγ). 

3.2 Φόρτωση σιτηρών. Απαιτήσεις ευστάθειας, σχετικοί πίνακες και διαγράμματα που 
χρησιμοποιούνται. Επεξήγηση και συμπλήρωση εντύπου σιτηρών. 

3.3 Ευστάθεια δεξαμενισμού πλοίου. 

3.4 Ευστάθεια μετά την προσάραξη. 

3.5 Προσδιορισμός βυθισμάτων και ευστάθειας μετά από κατάκλυση διαμερίσματος του πλοίου. 

3.6 Απώλεια ευστάθειας λόγω κατάκλυσης καταστρώματος. 

3.7 Χρήση καμπύλών κατακλύσεως. 

3.8 Κατανόηση των βασικών αρχών υδατοστεγούς ακεραιότητας. 

3.9 Κλίση εξαιτίας ανέμου και στροφής. 

3.10 Αύξηση βυθίσματος εξαιτίας κλίσεως. 

3.11 Επικάθιση. Εξήγηση φαινομένου, προϋποθέσεις δημιουργίας, παράγοντες που το επηρεάζουν, 
υπολογιστικές μέθοδοι. 

3.12 Έλεγχος βλάβης (ϋαπΐ 2 ΐ§ο Οοπίτοί). 

3.13 Στεγανή υποδιαίρεση πλοίων. 

3.14 Διαχωρητότητα φορτίου και διαμερίσματος. 

3.15 Κατάκλυση διαμερίσματος. 

3.16 Καμπύλη κατακλύσιμου μήκους. 

3.17 Γραμμή ορίου βυθίσεως. 

3.18 Μέγιστο μήκος βλάβης. 

3.19 Προσδιορισμός ύψους εξάλων για πλοία τύπου Α και Β σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Διεθνούς Συμβάσεως Γραμμών Φορτώσεως του 1966, όπως τροποποιήθηκε (Ε.Ε.1966). 

3.20 Επίδραση της κατάκλυσης στην ευστάθεια και διαγωγή του πλοίου. 

3.21 Απώλεια πλευστότητας και πιθανότητα βύθισης του πλοίου μετά από κατάκλυση. 

3.22 Σύντομη περιγραφή μέτρων που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της ευστάθειας ενός 
πλοίου σε κατάσταση βλάβης (Οαιη^εά Οοηάίΐίοη). 

3.23 Κριτήριο καιρού. ΙΜΟ Κεε.ΜδΟ.267(85) κεφάλαιο 2.3. 

3.24 Αναφορά στο ΙΜΟ ΟτοιιΕιτ Μδ€. Ι/Οιό. 1228 «Κενίκεά «ιικίαηοε Ιο ίΐιε ιπίΐί,Ιεί' ίοτ ιινοίόίημ 
(Ιαπ^ετουδ δίίιιαίίοηΒ ίη αάνετεε ινεαθιετ αηά $εα εοικϋίίοηε», όπως τροποποιήθηκε. 

3.25 Γενικά περί Κώδικα Άθικτης Ευστάθειας, ΙΜΟ Κεε.ΜδΟ.267(85), όπως τροποποιήθηκε. 

3.26 Διατάξεις για την περίπτωση που το πλοίο λειτουργεί σε περιοχές στις οποίες ενδέχεται να 
προκόψει παγοποίηση (ίείη§). 

4. ΤΑΣΕΙΣ - ΚΟΠΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ 

4.1 Επεξήγηση των όρων: «καμπτικές ροπές», «ροπές στρέψης» και «δυνάμεις διατμήσεως». 

4.2 Επεξήγηση των όρων «ΗΟΟΟΙΝΟ» και «δΑΟΟΙΝΟ» και διάκριση μεταξύ τους. 

4.3 Αιτίες ανάπτυξης τάσεων στην κατασκευή του σκάφους θεωρώντας το ως δοκό. 

4.4 Ορισμός των τάσεων που προκαλούνται: 

α) Από τη θάλασσα, 
β) Από υγρά σε δεξαμενές. 

4.5 Τάσεις που αναπτύσσονται από ανομοιογενή φόρτωση και συγκέντρωση μάζας π.χ. στο 
κατάστρωμα, στο μηχανοστάσιο, στα κύτη. 

4.6 Τάσεις που προκαλούνται από διατοιχισμό κ.λπ.. 

4.7 Ορισμός των κοπώσεων από παλινδρομικούς κραδασμούς και σφυροκρούσεις (Ροιιη<ϋη§ & 
δΓιιη ηϋη8) και αιτίες που τις προκαλούν. Περιοχές του πλοίου που επηρεάζονται από αυτές τις 
κοπώσεις. 

4.8 Εφαρμοζόμενες μέθοδοι υπολογισμού κοπώσεων. Υπολογισμοί ροπών κάμψεως και δυνάμεων 
διατμήσεως πλοίου. 

4.9 Συσκευές υπολογισμού κοπώσεων, εφαρμογές. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

• Προσθαφαίρεση βαρών και επίδραση στα βυθίσματα. 

• Προσθαφαιρέσεις και μετακινήσεις βαρών και επίδραση στη διαγωγή. 

• Επίδραση της αλλαγής ειδικού βάρους της θάλασσας στη διαγωγή. 

• Διέλευση από περιορισμένο βάθος με μέγιστο φορτίο μετά από αλλαγή στο ειδικό βάρος 
της θάλασσας. 

• Έλεγχος φορτίου. 

• Έντυπο σιτηρών. 

• Υπολογισμός δυναμικής ευστάθειας. 

• Υπολογισμός επικάθισης. 

• Φόρτωση σιδηρομεταλλεύματος σε πλοίο τύπου οαρετ με έλεγχο της εξέλιξης των 
κοπώσεων. 

• Έλεγχος των τάσεων σε κατάσταση λιμένος και θάλασσας. 

• Μείωση των τάσεων με μετακινήσεις φορτίου σε δεξαμενόπλοιο. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ' 5ΤΟ\ν (2010 Α 111/ 1 ) ΓΙΙΝΟΤΙΟΝ 2 

ΜΑΘΗΜΑ 

ΣΤ04 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ II 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

5 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 75 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 30 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στα Ε' και ΣΤ' εξάμηνα, οι 
σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: 

α) Γνώση χειρισμού όλων των ειδών φορτίου, της στοιβασίας και της ασφάλισης αυτών, 
β) Γνώση της επίδρασης του φορτίου στην αξιοπλοΐα και στην ευστάθεια του πλοίου, 
γ) Γνώση του ασφαλούς χειρισμού, στοιβασίας και ασφάλισης των στερεών φορτίων 
συμπεριλαμβανομένων και των επικίνδυνων/οχληρών και επιβλαβών φορτίων και των 
επιπτώσεων αυτών στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και του πλοίου, 
δ) Ικανότητα επιτυχούς εξασφάλισης και διατήρησης των επικοινωνιών κατά τη διάρκεια της 
φορτοεκφόρτωσης και 

ε) γνώση και ικανότητα να επεξηγούν πού πρέπει να αναζητούνται ζημίες και ατέλειες, οι 
οποίες συναντώνται συχνά στο πλοίο κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων αυτού. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Συνιστάται περιγραφική και θεωρητική ανάπτυξη των θεμάτων με τη 
χρησιμοποίηση προσομοίωσης και/ή άλλων αντίστοιχων μεθόδων, καθώς και 
της κατάλληλης ποικιλίας σχημάτων σε διαφάνειες, δΐίάβδ, βιντεοταινίες, 
κατασκευαστικών σχεδίων των διαφόρων τύπων πλοίων, καθώς επίσης με 
επιδείξεις σε εργαστήριο φορτώσεων και με μοντέλα πλοίων. Να αναφέρεται 
και η αγγλική ορολογία των όρων που χρησιμοποιούνται. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
ΙιεαιΙ ριτήεείοτ), ϋνϋ - νίιίεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, ηλεκτρονικός 
υπολογιστής, προγράμματα φόρτωσης ευστάθειας. 


Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης _ 


Γ ραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΠΛΟΙΑ ΨΥΓΕΙΑ 

1.1 Απαιτήσεις μεταφοράς. 

1.2 Διάκριση φορτίων αναλόγως της θερμοκρασίας μεταφοράς. 

1.3 Περιγραφή των χώρων υποδοχής ψυκτικού φορτίου. 

1.4 Προετοιμασία πλοίου προς υποδοχή φορτίου. 

1.5 Τρόποι ψύξης κυτών. 

1.6 Επιθεώρηση φορτίου προς φόρτωση. 

1.7 Απαιτήσεις μεταφοράς σύμφωνα με τους κανόνες του ΙΙηίΙεά 3(α1ε$ ΟεραιΊιηεηΙ οί Α§ηεα1ίατε. 

1.8 Περιγραφή εξελιγμένων μεθόδων μεταφοράς ψυκτικών φορτίων. 

2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 

2.1 Προϋποθέσεις κατασκευής για τον χαρακτηρισμό ενός πλοίου ως ειδικού για τη μεταφορά 
ξυλείας. 

2.2 Στοιβασία - έχμαση - ευστάθεια - προστασία προσωπικού. 

2.3 Προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για τη μεταφορά ξυλείας από κοινά πλοία. 
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3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΘΡΑΚΩΝ 

3.1 Ιδιότητες και χαρακτηριστικά ανθράκων. 

3.2 Άνθρακες που εκλύουν μεθάνιο. 

3.3 Προφυλάξεις κατά τη μεταφορά ανθράκων που εκλύουν μεθάνιο. 

3.4 Άνθρακες που αυτοθερμαίνονται. 

3.5 Προφυλάξεις κατά τη μεταφορά τους. 

4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ 

4.1 Διαμόρφωση ελασμάτων ψυχρής και θερμής έλασης. 

4.2 Διαμόρφωση σωλήνων μεγάλης διαμέτρου, αυλών, σιδηρόβεργας. 

4.3 Προστασία φορτίου κατά τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά. 

4.4 Ψυχρά και θερμά διαμορφωμένα τεμάχια άμεσα αποξειδωμένου σιδήρου. 

4.5 Μέτρα προστασίας προσωπικού και πλοίου. 

4.6 Στοιβασία και μεταφορά σιδηρούχων μετάλλων. 

4.7 Κίνδυνοι κατά τη μεταφορά. 

5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΙΤΗΡΩΝ 

5.1 Ορισμός σιτηρών, πλήρους και μη πλήρους χώρου φορτίου. 

5.2 Τύποι και χρησιμοποίηση διαφραγμάτων για τη μείωση της μετακίνησης των σιτηρών. 

5.3 Μέσα ασφάλισης φορτίου. 

5.4 Οδηγίες καθαρισμού και προετοιμασίας κυτών για την επιθεώρηση και υποδοχή σιτηρών. 

6. ΦΟΡΤΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΡΜΑΤΟΣ 

6.1 Καθαρισμός και προετοιμασία των ϋΕΕΡ ΤΑΝΚ8 για φόρτωση. 

6.2 Μέτρα προστασίας για τη μεταφορά υγρών (λάδι, κρασί, λίπος). 

6.3 Διατήρηση θερμοκρασίας και κενού χώρου για τη διαστολή του φορτίου. 

7. ΜΟΝΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 

7.1 Χαρακτηριστικά πλοίων που προορίζονται για μεταφορά παλετών και τροχοφόρων. 

7.2 Φορτία συσκευασμένα σε χωριστές μονάδες. Προσαμπανιαρισμένα φορτία. 

7.3 Μεταφορά τροχοφόρων φορτίων. 

7.4 Μέθοδοι στοιβασίας. 

7.5 Μέθοδοι έχμασης. 

7.6 Μέθοδοι ασφάλισης φορτίου που παραμένει στο πλοίο μετά από μερική εκφόρτωση. 

7.7 Μέθοδοι ασφάλισης βαρέων φορτίων. 

7.8 Μέθοδοι ασφάλισης οχημάτων. 

7.9 Ασφάλιση εμπορευματοκιβωτίων, φορητών δεξαμενών και μοναδοποιημένων φορτίων, 
σύμφωνα με τους διεθνείς και τοπικούς κανονισμούς και το εγχειρίδιο ασφάλισης πλοίου. 

8. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΖΩΝΩΝ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΥΘΙΣΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 

8.1 Ταξίδι με λιμάνι φόρτωσης και εκφόρτωσης να ανήκουν στην ίδια ζώνη. 

8.2 Ταξίδι από λιμάνι φόρτωσης με μικρότερο βύθισμα από το λιμάνι εκφόρτωσης. 

8.3 Ταξίδι από λιμάνι φόρτωσης με μεγαλύτερο βύθισμα από το λιμάνι εκφόρτωσης. 

8.4 Ταξίδι μεταξύ λιμανιών όταν παρεμβάλλονται εναλλασσόμενες ζώνες. 

8.5 Ταξίδι με διέλευση διώρυγας. 

8.6 Ταξίδι φόρτωσης στις Μεγάλες Λίμνες και συμπλήρωση φορτίου εκτός λιμνών. 
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9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ - ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ 

9.1 Εισαγωγή στα συστήματα ασφάλισης (Στοιβασία και ασφάλιση φορτίων προκαθορισμένων - 
ημιπροκαθορισμένων και απροκαθόριστων προδιαγραφών). 

9.2 Υπολογισμός των δυνάμεων πρόσδεσης και μπλοκαρίσματος (Επε1ιίη§ αηά $1ιοπη£ Ροτοεε). 

9.3 Υπολογισμός εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται στο φορτίο (Εχίετηαΐ ίοιχεε (ο ίΐιε ε&τ§ο). 

9.4 Αντοχή υλικών. 

9.5 Συντελεστής ασφαλείας (δ&ίεΐγ ίαε(οτ). 

9.6 Εξισορρόπηση δυνάμεων και ροπών (Βαίαηεε οί ίοτεεδ αηά ιυοιυεηΐε). 

9.7 Υπολογισμοί για ασφάλιση εμπορευματοκιβωτίων στο κατάστρωμα σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές των νηογνωμόνων. 

10. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΥΤΟΥΣ 

10.1 ΑΡΙ - Ειδικό βάρος πετρελαιοειδών. 

10.2 Γενικές γνώσεις περί δεξαμενοπλοίων και εργασιών σε αυτά. 

10.3 Προϋπολογισμός ποσότητας σε βάρος φορτίου σε ολική φόρτωση. 

10.4 Προϋπολογισμός όγκου παραληφθησόμενου φορτίου. 

10.5 Μέθοδος μετατροπής όγκου - Επίλυση. 

10.6 Μέθοδος μετατροπής ειδικού βάρους - Επίλυση. 

10.7 Μετατροπές σε άλλες μονάδες όγκου. 

10.8 Υπολογισμός ποσότητας παραληφθέντος φορτίου. 

10.9 Όρια πληρώσεως δεξαμενών με υγροποιημένο φορτίο. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ' δΤΟ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΕΓΓΝΟΤΙΟΝ 3 

ΜΑΘΗΜΑ 

ΣΤ05 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει: 

α) Γνώση για τις διάφορες Διεθνείς Συμβάσεις για τις μεταφορές. 

β) Γνώση για τα είδη των ναυλώσεων, τα ναυλοσύμφωνα, τις φορτωτικές και τις 

εμπεριεχόμενες σε αυτά ρήτρες και ορισμούς, και 

γ) γνώση για τη ναυτική ασφάλιση, τα Ρ&Ι ΟιΑδ και τους νηογνώμονες. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Προτείνεται η επίδειξη σχετικών εντύπων και εγγράφων που θα βοηθήσουν να 
καταδειχθεί η σημασία των νομικών όρων και η κατανόηση των διαδικασιών. 
Να αναφέρεται και η αγγλική ορολογία των όρων που χρησιμοποιούνται. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρΐΌ)εείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Εεαά ριχήεείοτ), Ονϋ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, ηλεκτρονικός 
υπολογιστής,. 


Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης _ 


Γ ραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ - ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ (Ρ αηά I €ΕΙ Β8) 

1.1 Διαχωρισμός του Νηογνώμονα από Ασφαλιστές και Ρ αικί1 €1ιώδ, σημασία διατήρησης της 
κλάσης του πλοίου για τους ασφαλιστές, πώς αποκτάται η κλάση, πώς χάνεται. Ανακατάταξη σε 
κλάση. 

2. ΑΞΙΟΠΛΟΪΑ - ΑΝΑΞΙΟΠΛΟΪ Α 

2.1 Τι είναι αξιόπλοο πλοίο (δε&ννοτίΐιίηεδδ - Οατ^οννοτίΐιίηεδδ). 

2.2 Στάδια αξιοπλόΐας. 

2.3 Τι είναι αναξιόπλουν πλοίο (υηδεπινοτίΐιίηεδδ - υιιεατ^οννοι-ίΐιίιιεδδ). 

2.4 Συνέπειες αναξιοπλόΐας. 

2.5 Ενέργειες σε περίπτωση αναξιοπλοΐας. 

3. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

3.1 Κατάλογος πωληθέντων εμπορευμάτων μετά των τιμών πωλήσεως για εξόφληση (Ιηνοίεε). 

3.2 Σύμβαση πωλήσεως / Πωλητήριο (Βίΐΐ οίδαίε). 

3.3 Παράδοση στο πλοίο (Ρτεε οη Βοειιχΐ ΡοΒ). 

3.4 Φορτίο - Ασφάλιση - Ναύλος (Οιιςο Ιηδυταηεε Ρι είμΙιΙ -€ΙΡ). 

3.5 ΕΧ - ννατεΐιοιίδε εοηΐιτιεί. 

3.6 Δηλωτικό (Μωιίίέδί). 

3.7 Αποδείξεις Υποπλοιάρχου (Μαίε’δ Κεεείρί). 

3.8 Αποδείξεις σημειωτών φορτίου (Τα11γ ΟΙετΓ Κεεείρίδ). 

3.9 Κατάσταση πεπραγμένων (δίαίεπιεηί οΓΡαεΙδ). 

3.10 Επιστολή ετοιμότητας (Νοίίεε οΓΚεαόίηεδδ). 
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4. ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ 

4.1 Είδη ναυλώσεως, γενικά χαρακτηριστικά κάθε ναύλωσης. 

4.2 Οι κυριότεροι όροι ναύλωσης ταξιδιού - χρονοναύλωσης και γυμνής ναύλωσης (νογα§6 - ίίπιε 
από άεπιίεε οΐιαιίει ρατίίβδ). 

4.3 Επεξήγηση των όρων: 

α) Συμβαλλόμενα μέρη. 

β) Ευθύνη πλοιοκτητών. 

γ) Παρέκκλιση (Οενίαίίοη). 

δ) Πληρωμή ναύλου. 

ε) Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης. 

στ) Σταλιές (ΕαγΙίηιε). 

ζ) Επισταλίες (ϋειηιιιταβε). 

η) Αντεπισταλίες (Ο3ΐοα§6δ ίοτ όείεηίίοη). 

θ) Επίσχεση. 

ι) Φορτωτική. 

ια) Ακύρωση ταξιδιού (συμφωνίας), 
ιβ) Γενική αβαρία. 
ιγ) Μερική αβαρία. 
ιδ) Αποζημίωση, 
ιε) Πρακτόρευση. 

ιστ) Πληρωμή ναυλομεσιτών (ΒγοΕθγ 3§6). 
ιζ) Γενική απεργία (Οεηειαΐ δίπΕε ΟΙααδβ). 
ιη) Κίνδυνοι πολέμου (\νατ Κίδΐίδ). 
ιθ) Γενικός όρος πάγων (Οεηεταί Ιοβ ΟΗοεε). 

Τύποι ναυλοσύμφωνων, γενικού φορτίου, χύμα φορτίων (σιτηρών, άνθρακα, 
σιδηρομεταλλευμάτων) και υγρών φορτίων (νογ, Ιίιοε & άειοίεβ εΙιαΠετ ραΠίβδ). 

5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΑΥΛΟΥ 

5.1 Ναύλος (&6ί§1ιί). 

5.2 Πληρωμή ναύλου με την παράδοση του φορτίου. 

5.3 Ναύλος προπληρωτέος (Αάναηοε &εί§1ιΙ). 

5.4 Ναύλος κατ’ αναλογία (Ρτο-Καία ίτεί§1ιΙ). 

5.5 Ναύλος εφάπαξ (Ειιηιρ διιιτι ίϊείβΐιΐ). 

5.6 Ναύλος επιστροφής (ΒαεΤ ίτείβΐιί). 

5.7 Νεκρός ναύλος (ϋβαά ίτεί§1ι(). 

6. Η ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ - ΕΙΔΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ 

6.1 Η έννοια της φορτωτικής - Σύμβαση μεταφοράς εμπορευμάτων, επιβατών στην ακτοπλοΐα. 

6.2 Περιγραφή της φορτωτικής και τι αναγράφεται σ’ αυτήν. 

6.3 Ρήτρες φορτωτικής για μεταφορά στο ναυλοσύμφωνο. 

6.4 Έκδοση και φύλαξη φορτωτικών. 

7. ΥΠΟΘΗΚΗ ΠΛΟΙΩΝ 

7.1 Ναυτικά προνόμια. 

7.2 Περί κατασχέσεως και αναγκαστικής εκτελέσεως επί πλοίου. 

8. ΖΗΜΙΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

8.1 Ευθύνες και εξαιρέσεις ευθυνών του μεταφορέα από ζημίες φορτίου. 

8.2 Έλεγχος του φορτίου κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση. 
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9. ΑΒΑΡΙΑ 

9.1 Μερική Αβαρία (Ρατίίειιίατ Αεετα^ε). 

9.2 Γενική Αβαρία (Οεηεπιΐ Ανεΐ'ίΐ«ε). 

9.3 Διαιτησία (ΑτβίίΓείίοη). 

10. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΜΟΥΛ ΚΗ ΣΗΣ 

10.1 Επιθαλάσσια αρωγή. 

10.2 Η έννοια του όρου «ΝΟ ΟΙΙΚ.Ε - ΝΟ ΡΑΥ» (ΕΕΟΥϋ'3 ΟΡΕΝ ΡΟΚ.Μ). 

11. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

11.1 Συνοπτική αναφορά στην Διεθνή Σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς (Ηα§υε Κτιίεε, 1924 αε 
απιεικίεά). 

11.2 Συνοπτική αναφορά στην Διεθνή Σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς (ΤΙιε Ηαηι1>ιΐΓ£ Κχιίεε, 
1978). 

12. ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 

12.1 Ασφάλιση σκάφους και μηχανών (Ηιιΐΐ & ΜαεΙιίηεΓγ). 

12.2 Η έννοια των όρων ολική απώλεια (Ιοίαΐ Ιοεε) ή τεκμαρτή ολική απώλεια (Γοηείηιείίνε Ιοίαΐ 
Ιοεε). 

12.3 Ασφάλιση ζημιών μερικής και ολικής αβαρίας. 

12.4 Ασφάλιση ευθυνών και ζημιών λόγω συγκρούσεως με άλλο πλοίο. 

12.5 Ασφάλιση ναύλου. 

12.6 Ασφαλίσιμο ενδιαφέρον (Ιηειιτεόΐε Ιη(ετεεΙ). 

12.7 Ασφάλιση κατά κινδύνων πολέμου. 

12.8 Αφαιρετέα απαλλαγή (ϋεάιιείίόΐε), όπως προβλέπεται από τους αλληλοασφαλιστικούς 
συνεταιρισμούς (Ρ αηά I). 

12.9 Η έννοια και ο σκοπός του 8α1να§ε αεεοείαίίοη. 

12.10 Η έννοια και ο σκοπός των Ανετα§ε αάιιιείετε. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΤ' 

δΤΘΐν (2010 Α ΙΙΠ ) ΓΓΙΝΟΤΙΟΝ 

3 

ΜΑΘΗΜΑ 

ΣΤ06 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΔΙΚΑΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

4 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

60 

ΘΕΩΡΙΑ 

60 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 



Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: 
α) Βασική γνώση Διεθνών Συμβάσεων του Ι.Μ.Ο. που αφορούν στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής 
στη θάλασσα (δΟΕΑδ, δΤ€\ν, Ε.Ε., ΙΤΙΙ Κεκίίο Κε^αΐαίίοηδ κ.λπ.). 

β) Γνώση και ικανότητα αναγνώρισης των Διεθνών Πιστοποιητικών που προβλέπονται στις ανωτέρω 
συμβάσεις. 

γ) Γνώση βασικών ναυτιλιακών εγγράφων/βιβλίων των πλοίων και του τρόπου τήρησης αυτών, και 
δ) γνώση του τρόπου λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου ναυσιπλοΐας (ΥΤδ). 


Τρόπος Διδασκαλίας 


Κυρίως με διαλέξεις που συμπληρώνονται με προβολή διαφανειών, εΐίάβε και 
ταινιών (κινηματογραφικών/βιντεοκασετών). Να αναφέρεται και η αγγλική 
ορολογία των όρων που χρησιμοποιούνται. 


Μέσα Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήοοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαά ρπήεείοι·), ΘΥΟ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, ηλεκτρονικός 
υπολογιστής. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης 


Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

1.1 Συνοπτική αναφορά για τον Ο.Η.Ε. και τα εξειδικευμένα όργανά του. 

1.2 Αναφορά στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ - ΙηΙετηείίοη&Ι ΜωιΙίηιε Οτ^εηίζεΐίοη). 

1.3 Σκοπός, οργάνωση (επιτροπές) και λειτουργία του ΙΜΟ. 

1.4 Συνοπτική αναφορά σε όλες τις Διεθνείς Ναυτιλιακές Συμβάσεις του ΙΜΟ και τα πρωτόκολλά 
τους που είναι σήμερα σε ισχύ. 

1.5 Άλλες Διεθνείς Συμβάσεις εκτός αυτών του ΙΜΟ. 

1.6 Ο σκοπός και η σημασία των Διεθνών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. 

1.7 Κατάρτιση Διεθνών Συμβάσεων - Διαπραγματεύσεις - Υπογραφή - Επικύρωση -Έναρξη 
ισχύος-Κύρωση. 

1.8 Συνοπτική αναφορά στις Διεθνείς Συμβάσεις του Ο.Η.Ε., Βρυξελλών και Διεθνούς Οργανισμού 
Εργασίας (ΙΕΟ). 

2. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

2.1 Χωρική Θάλασσα και Συνορεύουσα Ζώνη. 

2.2 Στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας. 

2.3 Αρχιπελαγικά κράτη. 

2.4 Αποκλειστική οικονομική ζώνη. 

2.5 Το πλοίο στην ανοιχτή θάλασσα, στο λιμάνι και στην αιγιαλίτιδα ζώνη. 

2.6 Υφαλοκρηπίδα - Καθεστώς των νήσων - Κλειστές και Ημίκλειστες θάλασσες. 

2.7 Δικαίωμα πρόσβασης και ελευθερία διέλευσης. 

2.8 Περιοχή. 

2.9 Επίλυση διαφορών - Διατάξεις. 

2.10 Η νομική υποχρέωση της προστασίας των θαλασσών από τη ρύπανση (κυρώσεις και ευθύνες). 

2.11 Θαλάσσια επιστημονική έρευνα. 

2.12 Ανάπτυξη και μεταβίβαση θαλάσσιας τεχνολογίας. 

2.13 Ελληνικό ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο και διεθνής πρακτική. 
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3. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ 

ΘΑΛΑΣΣΑ/(ΠΑΖΕΘ) - δαί'οίν Οί Εΐίε Αί δεα (δΟΕΑδ 1974/1978) 

3.1 Σκοπός, σημασία, περιεχόμενα (ανάλυση των κεφαλαίων I - VII) και επιδιώξεις της δΟΕΑδ. 

3.2 Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην Διεθνή Σύμβαση. 

3.3 Κανονισμοί 1-21 της δΟΕΑδ και αναλυτική αναφορά σε όλα τα πιστοποιητικά που 
περιέχονται στο Προσάρτημά (Αρρεικϋχ) της. 

3.4 Περιεχόμενο του κανονισμού 10, του κεφαλαίου 5 της δΟΕΑδ/74. 

3.5 Αναφορά στις τροποποιήσεις (εΐΉεηάιηεηΙε) της δΟΕΑδ, όπως προβλέπονται από την ΕΜδΟ 
(Εχρωιάεά ΜεήΙίηιε δαίείγ ΟοιτιπιίΙεε). 

4. ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

4.1 Διεθνής Σύμβαση περί Γραμμής Φορτώσεως. Σκοπός. Κύριες διατάξεις, εκδιδόμενα 
πιστοποιητικά, ισχύς τους διεθνώς, υποχρεώσεις πλοιάρχου. 

4.2 Διεθνής Σύμβαση περί Τηλεπικοινωνιών, σημασία της, κύριες διατάξεις. 

5. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

5.1 Σημαίες ευκολίας/ευκαιρίας. 

5.2 Ναυλολόγιο. 

5.3 Ναυτιλιακή πολιτική και Ευρωπαϊκή Ένωση. 

5.4 Ελληνική Ακτοπλοΐα. 

5.5 Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία και Ελληνική οικονομία. 

6. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

6.1 Ημερολόγιο (πρόχειρο - επίσημο), τρόπος τηρήσεως, σημασία. 

6.2 Ναυτολόγιο, σκοπός, χρησιμότητά του. 

6.3 Τήρηση βιβλίου γυμνασίων. 

6.4 Τήρηση βιβλίων ναυτιλιακών βοηθημάτων. 

7. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

7.1 Συνοπτική αναφορά στη Διεθνή Σύμβαση περί προδιαγραφών εκπαίδευσης, πιστοποιητικών και 
τήρησης φυλακής των αξιωματικών του πλοίου (δΤΟ\Υ 1978/1995). 

8. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

8.1 Υγειονομική υπηρεσία λιμένων. 

8.2 Υποχρεώσεις πλοίων. 

8.3 Ελευθεροκοινωνία πλοίων. 

9. ΠΕΡΙ ΠΛΟΗΓΗΣΕΩΝ 

9.1 Πλοηγικοί σταθμοί, πλοήγηση, εξαιρέσεις από την υποχρεωτική πλοήγηση. 

9.2 Σχέση πλοηγού - πλοιάρχου, πλοηγικά δικαιώματα. 

9.3 Ασφάλεια πλοηγών. 

10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ 

10.1 Το νομικό καθεστώς του πλοίου σε τοπικά και ξένα λιμάνια, όπως προβλέπεται από τις 
Διεθνείς Συμβάσεις και τοπικούς κανονισμούς (αρμοδιότητές τους, αστυνομικές διατάξεις λιμένων, 
σκοπός τους, κυρώσεις). 

10.2 Το νομικό καθεστώς του πλοίου σε ξένα λιμάνια σε καιρό πολέμου. 
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11. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (νΕδδΕΕ ΤΚΑΓΓΙΟ δΥδΤΕΜδ) 

11.1 Συστήματα ελέγχου ναυσιπλοΐας για την είσοδο και έξοδο από λιμάνι ή δίαυλο. 

11.2 Συστήματα ναυσιπλοΐας κατά τον διάπλου από ζώνες ή διαδρόμους θαλάσσιας κυκλοφορίας. 

11.3 Το νομικό καθεστώς των Συστημάτων Ελέγχου Ναυσιπλοΐας (νΤδ). 

11.4 Τι προβλέπεται από την Ε.Ε. (αναφορά στο ΟΟδΤ 301). 

12. ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 

12.1 Τελωνειακή υπηρεσία, τελωνειακός παραβάσεις συνοπτικά. 

12.2 Διατυπώσεις κατά την είσοδο και έξοδο του πλοίου στα λιμάνια. 

13. ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΙ ΚΗ Σ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΑΚΙΤΙΜΕ ΕΑΒΟϋΚ (ΟΝΥΈΝΤΙΟΝ) 

13.1 Γενικά περί σύμβασης. 

13.2 Κύριες διατάξεις που αφορούν τους ναυτικούς. 

α) Κανονισμοί περί ωρών ανάπαυσης και ωρών εργασίας, 
β) Πιστοποιητικό ιατρικής εξέτασης καταλληλότητας (Μεάίεαΐ Οειίίίίεαίε). 

13.3 Επιθεωρήσεις. 

13.4 Εκδιδόμενο Πιστοποιητικό (Μαπίίηιε Εαδοιιτ ΟετίίίϊεαΙε). Ισχύς. Υπόχρεα πλοία. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΤ' δΤ€\¥ (2010 Α 1111 ) ΡΙΙΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

ΣΤ07 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

45 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει γνώση για το εμπόριο και τις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς επίσης και για τη 
διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Κυρίως με διαλέξεις που συμπληρώνεται με προβολή διαφανειών, εΐίάεε και 
ταινιών/βιντεοκασετών. Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των σπουδαστών σε 
γραφεία Ναυτιλιακών εταιρειών, προκειμένου να ενημερωθούν άμεσα για την 
επίδραση που έχουν οι διάφορες παράμετροι στην αποδοτικότητα του πλοίου. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαΐα ρπήεείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαιΐ ρτο)εο1οι·), ϋνϋ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, ηλεκτρονικός 
υπολογιστής. 

Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης 

Γ ραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1.1 Εσωτερικό εμπόριο. 

1.2 Διεθνές εμπόριο. 

1.3 Διαφορές διεξαγωγής εσωτερικού και διεθνούς εμπορίου. 

1.4 Πλουτοπαραγωγικές πηγές και κατάταξη φορτίων. 

1.5 Το έργο του μεταφορέα. 

1.6 Διεθνείς θαλάσσιες οδοί μεταφορών. 

2. ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.1 Τύποι πλοίων για τις θαλάσσιες μεταφορές. 

2.2 Ελεύθερα φορτηγά πλοία (Τταιηρε). 

2.3 Πλοία τακτικών γραμμών (Τίποτε). 

2.4 Πλοία γενικών ξηρών φορτίων (Οπτ^οβε) και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (Οοηίώπετ 
δΐιίρε). 

2.5 Πλοία χύδην ξηρών φορτίων (ΒπΙΤ Οειτίετε). 

2.6 Πλοία χύδην υγρών φορτίων (Δεξαμενόπλοια ΤαηΤετε, υγραεριοφόρα ΕΡΟ/ΕΝΟ). 

2.7 Επιβατηγό πλοία (Ραεεεη^ετε δΐιίρε) και λοιπά πλοία (Ειδικά, Βοηθητικά). 

3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ 

3.1 Προσφορά και ζήτηση για ναυτιλιακές υπηρεσίες. 

3.2 Ναυτιλιακές διακυμάνσεις και ναυτιλιακός κύκλος. 

3.2 Διεθνείς εμπορικοί όροι. 

3.3 Δείκτης ΒΙΡΕΕΧ - λΥΟΚΤϋ δ€ΛΤΕ. 

4. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

4.1 Η Ναυτιλιακή εταιρεία και η δομή της (οργάνωση). 

4.2 Ιδιοκτησία Ναυτιλιακών Εταιρειών. 

4.3 Το κόστος στις θαλάσσιες μεταφορές. 

4.4 Παράγοντες που προσδιορίζουν το κόστος. 

4.5 Στοιχεία κόστους, τρέχουσες τιμές. 

4.6 Επιλογή σημαίας πλοίου. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΤ' 8ΤΟ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΓΙΙΝΟΤΙΟΝ 3 

ΜΑΘΗΜΑ 

ΣΤ08 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ - ΙδΡδ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

2 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

30 ΘΕΩΡΙΑ 30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Σκοπός - Στόχοι: 

Σκοπός είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις σχετικές διατάξεις της 30ΓΑ3, του 
κώδικα Ι8Ρ8, καθώς επίσης και με τους τρόπους εφαρμογής των ανωτέρω στα πλοία. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Να γίνονται αναφορές στο περιεχόμενο του κώδικα και να αναπτύσσονται 
στην τάξη σενάρια που προάγουν την κατανόηση του κώδικα και 
βελτιστοποιούν τις πρακτικές εφαρμογής του. Να αναφέρεται και η αγγλική 
ορολογία των όρων που χρησιμοποιούνται. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ριοίεοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαά ρπήεείοτ), ΟλΌ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου ηλεκτρονικός 
υπολογιστής. 

Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης 

Γ ραπτές εξετάσεις 


1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Συνοπτική αναφορά στις παρακάτω διατάξεις της 30ΓΑ3 1974 όπως ισχύει: 

α) Παράγραφος 2.4 του Κανονισμού 19 του Κεφαλαίου ν(ΑΙ8). 
β) Κανονισμός 3 του Κεφαλαίου ΧΙ~1 (8ΙΝ). 
γ) Κανονισμός 5 του Κεφαλαίου XI-1 (0811). 
δ) Κεφάλαιο ΧΙ-2. 

1.2 Συνοπτική αναφορά στις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων - Ι8Ρ8. 

1.3 Κώδικας. 

2. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΛΟΙΟΥ 

2.1 Γνώση της διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής για την ασφάλεια και των ευθυνών των 
Κυβερνήσεων, Εταιρειών και ορισμένων προσώπων. 

2.2 Γνώση του σκοπού και των στοιχείων που αποτελούν ένα σχέδιο ασφαλείας πλοίου, των 
σχετικών διαδικασιών και της τήρησης αρχείων. 

2.3 Γνώση των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται στην εφαρμογή ενός σχεδίου ασφαλείας 
πλοίου και αναφοράς περιστατικών σχετιζόμενων με ασφάλεια. 

2.4 Γνώση των επιπέδων ναυτιλιακής ασφάλειας και των συνεπαγόμενων μέτρων και διαδικασιών 
ασφαλείας πάνω στο πλοίο και στο περιβάλλον του λιμένα. 

2.5 Γνώση των απαιτήσεων και διαδικασιών διεξαγωγής εσωτερικών επιθεωρήσεων, ελέγχου σε 
συγκεκριμένο σημείο, ελέγχου και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων ασφαλείας που 
προβλέπονται σ’ ένα σχέδιο ασφαλείας πλοίου. 

2.6 Γνώση των απαιτήσεων και διαδικασιών αναφοράς στον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας 
κάθε ανεπάρκειας ή μη συμμόρφωσης, που έχει διαπιστωθεί κατά τις εσωτερικές επιθεωρήσεις, 
περιοδικές αναθεωρήσεις και ελέγχους ασφαλείας. 

2.7 Γνώση των μεθόδων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τροποποίηση του σχεδίου 
ασφαλείας του πλοίου. 

2.8 Γνώση των σχεδίων ανάγκης που σχετίζονται με την ασφάλεια και των διαδικασιών αντίδρασης 
σε απειλές ή παραβίαση ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για διατήρηση των 
κρίσιμων χειρισμών και διαδικασιών διασύνδεσης πλοίου/λιμένα. 

2.9 Βασική γνώση των όρων και ορισμών ασφαλείας. 
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3. ΑΞΙΟΛΟΓ Η ΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΑΠΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

3.1 Γνώση της αξιολόγησης του κινδύνου και των εργαλείων αξιολόγησης. 

3.2 Γνώση των εγγράφων της αξιολόγησης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης και της Διακήρυξης 
Ασφάλειας. 

3.3 Γνώση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την καταστρατήγηση των μέτρων ασφαλείας. 

3.4 Γνώση που να επιτρέπει την αναγνώριση, με όχι μεροληπτικό τρόπο, προσώπων που αποτελούν 
πιθανές απειλές για την ασφάλεια. 

3.5 Γνώση που να επιτρέπει την αναγνώριση όπλων, επικίνδυνων ουσιών και συσκευών και 
επίγνωση της ζημίας που μπορεί να προκαλέσουν. 

3.6 Γνώση τεχνικών διαχείρισης και ελέγχου πλήθους, όπου απαιτείται. 

3.7 Γνώση χειρισμού ευαίσθητων πληροφοριών και επικοινωνιών σχετιζόμενων με ασφάλεια. 

3.8 Γνώση εφαρμογής και συντονισμού ερευνών. 

3.9 Γνώση των μεθόδων για σωματική έρευνα και διακριτικούς ελέγχους. 

4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 

4.1 Γνώση των απαιτήσεων για ορισμό και παρακολούθηση περιοχών περιορισμένης πρόσβασης. 

4.2 Γνώση του ελέγχου της πρόσβασης στο πλοίο και στις περιοχές περιορισμένης πρόσβασης σε 
αυτό. 

4.3 Γνώση των μεθόδων αποτελεσματικής παρακολούθησης των περιοχών του καταστρώματος και 
των περιοχών γύρω από το πλοίο. 

4.4 Γνώση των θεμάτων ασφαλείας, που σχετίζονται με τον χειρισμό του φορτίου και των εφοδίων 
του πλοίου μαζί με άλλο προσωπικό του πλοίου και των υπευθύνων ασφαλείας του λιμένα. 

4.5 Γνώση των μεθόδων ελέγχου της επιβίβασης, αποβίβασης και πρόσβασης προσώπων στο πλοίο 
και των αποτελεσμάτων τους. 

5. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΤΙ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΡΥΘ ΜΙ ΖΟΝΤΑΙ 
ΣΩΣΤΑ 

5.1 Γνώση των διάφορων τύπων εξοπλισμού και συστημάτων ασφαλείας και των περιορισμών 
τους. 

5.2 Γνώση των διαδικασιών, οδηγιών και καθοδήγησης για τη χρήση των συστημάτων συναγερμού 
ασφαλείας. 

5.3 Γνώση των μεθόδων ελέγχου, ρύθμισης και συντήρησης των συστημάτων και εξοπλισμού 
ασφαλείας, ιδιαίτερα «εν πλω». 

6. ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

6.1 Γνώση των απαιτήσεων εκπαίδευσης, γυμνασίων και ασκήσεων σύμφωνα με τις σχετικές 
συνθήκες και κώδικες. 

6.2 Γνώση των μεθόδων για επαύξηση της ενημέρωσης και εγρήγορσης για την ασφάλεια στο 
πλοίο. 

6.3 Γνώση των μεθόδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των γυμνασίων και των 
ασκήσεων. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΧΟΛΗ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΤ' 8ΤΘ\ν (2010 Α 111/1 ) ΓΙΙΝΘΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

ΣΤ09 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ 
(ΒπιΙ^ε Μαηα^ειπεηί 5γ$ίρΐη-ΒΜ5) 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 2 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

30 ΘΕΩΡΙΑ 30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Σκοπός - Στόχοι: 

Να εμπεδωθούν σωστές πρακτικές σχετικά με το σύστημα διαχείρισης της γέφυρας. 
Επιπροσθέτως, να γίνει συνδυασμένη εφαρμογή όλων των αποκτηθέντων σε προηγούμενα 
εξάμηνα γνώσεων και δεξιοτήτων σε χειρισμούς πλοίου σε συνθήκες προσομοίωσης. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Θα γίνεται με τη μορφή παραδειγμάτων - εφαρμογών στον προσομοιωτή 
γέφυρας και/ή μέσω άλλων αντίστοιχων μεθόδων. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, π 
ΙιεπεΙ ρτο) οι 
υπολογίστε 

ροβολέας δεδομένων (άαΐα ρπήεείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
ίοτ), ϋνθ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, ηλεκτρονικός 
ς, προσομοιωτής. 

Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης 

Γ ραπτές εξετάσεις 


1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 

1.1 Περιγραφή των βασικών αρχών ομάδας γέφυρας. 

1.2 Οι πόροι της γέφυρας κατανέμονται, εκχωρούνται και ιεραρχούνται όπως απαιτείται, με σωστή 
προτεραιότητα για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών. 

1.3 Αναφορά στο ότι η τήρηση, παράδοση και παραλαβή φυλακής πρέπει να είναι σύμφωνες με 
αρχές και διαδικασίες. 

1.4 Αναφορά στο ότι η κατάλληλη επιτήρηση πρέπει να πραγματοποιείται πάντοτε και με τέτοιον 
τρόπο, ώστε να συμφωνεί με αποδεκτές αρχές και διαδικασίες. 

1.5 Αναγνώριση φανών, σχημάτων και ηχητικών σημάτων των Διεθνών Κανονισμών Αποφυγής 
Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ). 

1.6 Αναφορά στο ότι η συχνότητα και έκταση ελέγχου της κυκλοφορίας του πλοίου και του 
περιβάλλοντος είναι σύμφωνες με αποδεκτές αρχές και διαδικασίες. 

1.7 Αναφορά στο ότι πρέπει να τηρούνται κατάλληλες εγγραφές για τις κινήσεις και ενέργειες 
σχετικές με την ασφαλή ναυσιπλοΐα του πλοίου. 

1.8 Εξήγηση πώς η ευθύνη για την ασφάλεια προσδιορίζεται σαφώς οποιαδήποτε χρονική στιγμή, 
συμπεριλαμβανομένων και των περιόδων που ο πλοίαρχος είναι στη γέφυρα και όταν το πλοίο είναι 
υπό πλοήγηση. Δυναμισμός και ηγεσία. Κατάδειξη και αναγνώριση αποτελεσματικών ηγετικών 
συμπεριφορών. 

1.9 Αναφορά στο ότι αποφάσεις για τροποποίηση της πορείας και/ή της ταχύτητας είναι αμφότερες 
έγκαιρες και σύμφωνες με αποδεκτές πρακτικές ναυσιπλοΐας. 

1.10 Αναφορά στο ότι οι πραγματοποιούμενες διορθώσεις στην πορεία και στην ταχύτητα 
διατηρούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 

1.11 Σαφής επίδειξη συνοπτικών επικοινωνιών και βεβαιώσεων (κάθε χρονική στιγμή) σύμφωνα με 
τη ναυτική πρακτική. 

1.12 Αναφορά στο ότι τα σήματα χειρισμών γίνονται σε κατάλληλο χρόνο και είναι σύμφωνα με 
τους Διεθνείς Κανονισμούς Αποφυγής Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ) στη θάλασσα. 

1.13 Απόκτηση και διατήρηση της επίγνωσης της κατάστασης. Μέλος ή μέλη της ομάδας 
μοιράζονται ακριβή κατανόηση της υφιστάμενης και αναμενόμενης κατάστασης σκάφους, της 
διαδρομής πλοήγησης και του εξωτερικού περιβάλλοντος. 
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ΩΡΟΛΟΓΙΑ 


& ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 


α/α 

δτονν 

ίοί 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 

Μαθήματα 

Ώρες ανά Εξάμηνο 

Ώρες ανά 
εβδομάδα 

Σύνολο 

ωρών 

Θεωρία 

Εφαρμογές 

1 

1 

Ναυτικά Αγγλικά I 

36 

9 

3 

45 

2 

Αρρ. 

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά I 

45 

0 

3 

45 

3 

Αρρ. 

Φυσική I 

24 

6 

2 

30 

4 

Αρρ. 

Χημεία 

24 

6 

2 

30 

5 

2 

Θεωρία Ηλεκτρικών 

Κυκλωμάτων 

52 

*8 

4 

60 

6 

4 

Ναυπηγία I -Ναυτιλιακές 

Γνώσεις 

42 

3 

3 

45 

7 

1 

Ναυτική Μηχανολογία 

60 

0 

4 

60 

8 

2 

Πληροφορική - Η/Υ I 

0 

30 

2 

30 

9 

3 

Μηχανολογικό Σχέδιο I 

0 

45 

3 

45 

10 

3 

*Τεχνουργεία - Εργαστήρια I 

0 

60 

4 

60 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 

450 


α/α 

δτ<:\ν 

ίοί 

Β'ΕΞΑΜΗΝΟ 

Μαθήματα 

Ώρες ανά Εξάμηνο 

Ώρες ανά 
εβδομάδα 

Σύνολο 

ωρών 

θεωρία 

Εφαρμογές 

1 

1 

Ναυτικά Αγγλικά II 

36 

9 

3 

45 

2 

3 

Τεχνολογία Υλικών 

30 

0 

2 

30 

3 

2 

Ηλεκτρονικά I 

52 

*8 

4 

60 

4 

Αρρ. 

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική I 

60 

0 

4 

60 

5 

Αρρ. 

Αντοχή Υλικών 

60 

0 

4 

60 

6 

4 

Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου 

30 

0 

2 

30 

7 

1 

Ναυτικές Μηχανές 

60 

0 

4 

60 

8 

1 

Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου 

I - Δίκτυα 

39 

*6 

3 

45 

9 

3 

*Τεχνουργεία - Εργαστήρια II 

0 

60 

4 

60 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 

450 
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α/α 

8Τ(3\ν 

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Ώρες ανά Εξάμηνο 

Ώρες ανά 

Σύνολο 


ϊεί 

Μαθήματα 

Θεωρία 

Εφαρμογές 

εβδομάδα 

ωρών 

1 

1 

Ναυτικά Αγγλικά III 

24 

6 

2 

30 

2 

Αρρ. 

Μαθηματικά II & Στατιστική 

60 

0 

4 

60 

3 

Αρρ. 

Φυσική II 

24 

6 

2 

30 

4 

3 

Μηχανολογικό Σχέδιο II 

0 

45 

3 

45 

5 

3 

Στοιχεία Μηχανών 

60 

0 

4 

60 

6 

4 

Ναυπηγία II 

45 

0 

3 

45 

7 

1 

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης I 

65 

*10 

5 

75 

8 

2 

Ηλεκτρικές Μηχανές I 

52 

*8 

4 

60 

9 


* Τεχνουργεία - Εργαστήρια III 

0 

45 

3 

45 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 

450 


α/α 

δΤΘλΥ 

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Ώρες ανά Εξάμηνο 

Ώρες ανά 

Σύνολο 


Ιοί 

Μαθήματα 

Θεωρία 

Εφαρμογές 

εβδομάδα 

ωρών 

1 

1 

Ναυτικά Αγγλικά IV 

24 

6 

2 

30 

2 

2 

Πληροφορική - Η/Υ II 

0 

45 

3 

45 

3 

Αρρ. 

Μηχανική Ρευστών I 

39 

*6 

3 

45 

4 

Αρρ. 

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική II 

52 

8 

4 

60 

5 

2 

Ψηφιακά Συστήματα - Δίκτυα 
Υπολογιστών 

52 

*8 

4 

60 

6 

1 

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II 

65 

*10 

5 

75 

7 

4 

Διεθνείς Κανονισμοί και Ασφάλεια Ζωής 
& Περιβάλλοντος 

30 

0 

2 

30 

8 

3 

Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση 

Βλαβών 

39 

6 

3 

45 

9 

3 

*Τεχνουργεία - Εργαστήρια IV 

0 

60 

4 

60 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 

450 
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α/α 

8ΤΟ 

\ν 

ίοί 

Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ 

Μαθήματα 

Ώρες ανά Εξάμηνο 

Ώρες ανά 
εβδομάδα 

Σύνολο 

ωρών 

Θεωρία 

Εφαρμογές 

1 

1 

Ναυτικά Αγγλικά V 

24 

6 

2 

30 

2 

Αρρ. 

Μηχανική Ρευστών II 

39 

6 

3 

45 

3 

4 

Διαχείριση Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

30 

0 

2 

30 

4 

4 

Ηγεσία - Διοικητικές δεξιότητες 

30 

0 

2 

30 

5 

2 

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου I 
- Αισθητήρια - Μετρήσεις 

39 

*6 

3 

45 

6 

1 

Ατμοπαραγωγοί 

52 

*8 

4 

60 

7 

2 

Ηλεκτρικές Μηχανές II 

65 

*10 

5 

75 

8 

1 

Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου 

II - Μεταφορά Υγρών Φορτίων 

48 

12 

4 

60 

9 

3 

*Τεχνουργεία - Εργαστήρια V 

0 

75 

5 

75 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 



α/α 

8ΤΟ 

\ν 

ίοΐ 

ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ 

Μαθήματα 

Ώρες ανά Εξάμηνο 

Ώρες ανά 
εβδομάδα 

Σύνολο 

ωρών 

Θεωρία 

Εφαρμογές 

1 

1 

Ναυτικά Αγγλικά VI 

24 

6 

2 

30 

2 

1 

Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου 

III - Συστήματα Εκφόρτωσης 

36 

9 

3 

45 

3 

1 

Ατμοστρόβιλοι 

26 

*4 

2 

30 

4 

1 

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης III 
& Διαχείριση Πόρων 
Μηχανοστασίου 

39 

*6 

3 

45 

5 

2 

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου II 
- Υδραυλικά-Πνευματικά 
Συστήματα 

52 

*8 

4 

60 

6 

1 

Καύσιμα - Λιπαντικά 

52 

*8 

4 

60 

7 

1 

Ψυκτικές - Κλιματιστικές Εγκ/σεις 
- Αερισμός 

52 

*8 

4 

60 

8 

2 

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 

Πλοίων 

39 

*6 

3 

45 

9 

3 

*Τεχνουργεία - Εργαστήρια VI 

0 

75 

5 

75 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 

450 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος γίνονται στο μάθημα 
“Τεχνουργεία - Εργαστήρια”. Οι προτεινόμενες ώρες εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να 
πραγματοποιηθούν εφόσον ο διατιθέμενος χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο 
εργαστηριακό εξοπλισμό) για το αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα “Τεχνουργεία - 
Εργαστήρια ” δεν επαρκεί, αλλιώς αποδίδονται στη θεωρία. 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 


α/α 

δΤΟΧΥ 

ίοί 

Α 'ΕΞΑΜΗΝΟ 

Μαθήματα 

Ώρες ανά Εξάμηνο 

Ώρες ανά 
εβδομάδα 

Σύνολο 

ωρών 

θεωρία 

Εφαρμογές 

1 

1 

Ναυτικά Αγγλικά I 

36 

9 

3 

45 

2 

Αρρ. 

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά I 

45 

0 

3 

45 

3 

Αρρ. 

Φυσική I 

24 

6 

2 

30 

4 

Αρρ. 

Χημεία 

24 

6 

2 

30 

5 

2 

Θεωρία Ηλεκτρικών 

Κυκλωμάτων 

52 

*8 

4 

60 

6 

4 

Ναυπηγία I -Ναυτιλιακές 

Γνώσεις 

42 

3 

3 

45 

7 

1 

Ναυτική Μηχανολογία 

60 

0 

4 

60 

8 

2 

Πληροφορική - Η/ΥI 

0 

30 

2 

30 

9 

3 

Μηχανολογικό Σχέδιο I 

0 

45 

3 

45 

10 

3 

*Τεχνουργεία - Εργαστήρια I 

0 

60 

4 

60 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 

450 


Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος γίνονται στο μάθημα 
«Τεχνουργεία - Εργαστήρια». Οι προτεινόμενες ώρες εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να 
πραγματοποιηθούν εφόσον ο διατιθέμενος χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο 
εργαστηριακό εξοπλισμό) για το αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα «Τεχνουργεία - 
Εργαστήρια» δεν επαρκεί, αλλιώς αποδίδονται στη θεωρία. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΧΟΛΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Α' δΤΟ\Υ (2010 Α ΙΙΙ/1 ) ΕΙΙΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Α01 

ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ I 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 ΘΕΩΡΙΑ 36 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 09 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος και στα έξι (6) διδακτικά εξάμηνα, οι 
σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης 3ΤΟ\ν 1978, όπως τροποποιήθηκε, ώστε να επιτρέπει στον 
αξιωματικό μηχανής να χρησιμοποιεί μηχανικές εκδόσεις (π.χ. εγχειρίδια μηχανής) και να εκτελεί τα 
καθήκοντα του αξιωματικού φυλακής στη μηχανή, περιλαμβανομένης της ικανότητας χρήσης και 
κατανόησης των Τυποποιημένων Ναυτικών Φράσεων επικοινωνίας (ΙΜΟ 8ΜΟΡ) του ΙΜΟ, όπου 
αυτό απαιτείται και ανάλογα με τις περιστάσεις. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις. 

Σημείωση: Οι διδάσκοντες συνιστάται να χορηγούν επιπρόσθετες σημειώσεις με 
τεχνική ορολογία που δεν περιλαμβάνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα από τεχνικά 
εγχειρίδια ανάλογα με την ειδικότητα. 

Τεχνική ορολογία για την ειδικότητα μηχανικού - μηχανολογικά αγγλικά: 

1. λνοτΤδΙιορ Τοοίδ. 

2. ΜειίηΒ Ρίεεεί Εημίηε ΘοιηροηεηΙε. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεείοΓ), προβολέας διαφανειών (ονετ Ιιεεά 
ρτο]εείθΓ), ΟΔΌ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου. 

Παρατηρήσεις: 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ: Προκειμένου η διδασκαλία της ορολογίας να είναι καλύτερη και 
αποδοτικότερη, οι διδάσκοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ακόλουθα 
βοηθήματα: 

- Φωτογραφίες/εικόνες διαφόρων τύπων πλοίων. 

- Φωτογραφίες/εικόνες σωστικού εξοπλισμού. 

- Σχέδια/σχεδιαγράμματα πλοίων. 

- Οπτικοακουστικό υλικό με δραστηριότητες επί του πλοίου. 

ΙΜΟ 3ΜΟΡ: Από το βιβλίο «ΙΜΟ Τυποποιημένες Ναυτικές Φράσεις 
Επικοινωνίας» οι διδάσκοντες μπορούν να διδάξουν τα ακόλουθα: 

- Επιλεκτική παρουσίαση και επεξήγηση ναυτικών όρων - Οΐοεεατγ. 

- Διεθνές ναυτιλιακό (φωνητικό) αλφάβητο και αριθμοί - Οεηεταί / 2.1 & 2.2. 

- Μέρη του πλοίου - δΕείεΙιεε 1, 2 & 3. 

- Εντολές μηχανής - Α2/2. 


Τρόπος Τ ελικής Εξέτασης Γ ραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

ΚΕ(21ΠΚΕΟ ΡΕΡΡΟΡΜΑΝΟΕ: 

ΤΙιε εχροείείΐ Ιεαιτππ» οιιίεοπιε ίε ίΐιαί ίΐιε εΐιιάεηΐ εΐιοιιΐά... 

1. ΑεΕ Γογ ππά §ίνε ριτεοιηιΙ άπία 

Οιυιηιηηΐ': εενίεε Ρτεεεηί δίιηρίε; ρτοηοιιηε. 

1.1 Οοη]ιι§αίεχ νειάιχ 6ε, άο, Ηανβ ίη ροαϊίίνβ, ηερ,αίίνε αηά φιε$ίίοη/οηη. 

1.2 Κεεο§ηίζε$ αηά ιι$ε$ Ρηεχεηί 8ίηψ1ε $Ηογ( /οηηχ οταΙΙγ αηά ίη \νήίίη§. 

1.3 υηάεηιίαηάα αηά ιι$ε$ ρεοηοιυκ /, ιηε, ιην, ηιίηε είε. 

ΟοηιΐΉυηίεείίοη δΕίΙΙε: Ηείεηίιης, ερεεΕίιημ \νπίίη§. 

1.4 υηάετ$1αηά$ Ιίβγ φΐε$ύοη$ ίη ΙίΝεηίηρ. 

1.5 ΕχεΗαη§εε ρετχοηαΐ ίη/οηηαίίοη οταΙΙγ. 

1.6 Νοίεχ ρετχοηαΐ ίη/οηηαίίοη α&οιιί ρατίηεν. 
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2. ϋεδεη&ε εΓενν Γοΐεδ αηά Γοηίϊηεδ 

(ΐΓϊΐιηιηίΐΓ: Ρι-εδεηί δίηιρίε (ςιιεχίίοη αηά ηε§αίίνε ίοπη; (Ιιίιχΐ ρεί'δοη δίη^ηίαΐ'); ρΓεροδίίίοηδ οΓ(ίηιε. 

2.1 υ$β$ ΡΓβαβηί 8ίηψΙε ςιιεαίίοη, ίΗίτά ρειτοη αηά ηε§αίίνε/οττυα εοιτεείΐν ίο άεχεήΗε νοιιίίηε 
αείίνίίίε.'ϊ οη Ηοαηά. 

2.2 8εΙεεί$ Αρρτορτίαίε ρτερο$ίίίοη$ βοτ ρΗτα$ε$ νεΙαίίη§ Ιο ίίηιε. 

νοεαβηΙαΓγ: βαδίε νεΛδ; ηαιηεηεαΐ ίηίοπηαίίοη; Μαπίίηιε αίρΐιαβεί. 

2.3 υ$ε$ εοιηιηοη νειΊ>$ ίο άεζεήΗε \νο>4ί νοιιΐίηες. 

2.4 Κεβεν$ ίο 24 Ηοηη εΙοεΗ οταΙΙν αηά ίη \νήίίη§. 

Οοηηηαηίεαίίοη δίχίΐΐδ: Ιίδίεηίη^, δρεα1χίη£, Γεαάίη§, Λνπίίη§. 

2.5 Ιάεηίίβεα ειτονζ χνΗεη εοιηραήη§ ηιιιηΗεηϊ αηά ϋηιεχ ίη \νήίίη£ αηά αρεεεΙι. 

2.6 Οίείαίεζ ηιε$$αξε$ η$ίηξ ίίηιεζ αηά ίΗε ίηίεηιαίίοηαΙ ιηαήίίιηε αΙρΗαΗεί. 

2 .7 Κεαά$ α ίεχί ίο εΗεεΗ ί/ιε Ηεγ ι~ε$ροη$ίΗίΙίίίε$ οβαΙΙ ετενν ηιεηώενζ. 

2.8 Οε$εήΗε$ Ηεν νε$ροη$ίΗίΙίίίε$ οβαΙΙ ετε\ν ηιεηώετ8. 

3. Ναηιε ίγρεδ οϊ νεδδείδ; άεδεη&ε ραι-ίδ οϊ α νεδδεί 

Ογ3ιπιπ3γ: (ΙιεΓε ίδ/αι ε; αιίίεΐεδ; ρΓεροδίίίοηδ οίρΐαεε; ροδδεδδίνεδ. 

3.1 υ$ε$ ίΗεκ ί$/ατε Ιο άεχεήΗε ρΐαεεζ οη Ηοανά. 

3.2 υ^εα ήη^ηίαη αηάρΐιιταί βοττης οβτε§ιιΙαΐ Λ αηά ίιτεξίάατ ηοιιη,ϊ οταΙΙγ αηά ίη \νήίίη§. 

3.3 υ$ε$ α, αη αηά ίΗε εοιτεείΐγ οταϊΐν αηά ίη \ντίίίη§. 

3.4 υ$ε$ ρτεροχίίίοηχ οβρΐαεε ίο άεαεήΗε ναήοηχ ρΐαεεχ οη Ηοαι-ά. 

3.5 υ^ε^’ς ίο ίηάίεαίε ρο^ζεζζίοη. 
νοεαβαΙαΓγ: Ιγρεδ οί νεδδεί; ραΗδ οί νεδδείδ. 

3.6 Ιάεηίίβεζ ναήοιια ίνρεα οβχΗίρ βοη ρίείπτεζ. 

3.7 ΣαΗεΙχ α άίαξταιη $Ηο\νίη§ ρΐαεεζ οη α νεχχεί. 

ΡΙιοηοΙο«γ: άογχΙ δίΓεδδ. 

3.8 Ρηοηοιιηεεχ ρΐαεεχ οη Ηοατά ιι$ίη§ εοιτεεί \νονά $ίτε$8 ραίίενηα. 

Οοηηηαηίεαίίοη δίχίΐΐδ: 1ίδίεηίη§, δρεα1χίη£, Γεαάίη§, \νπίίη§. 

3.9 Οε$εήΗε$ α νε$$εΙ ίη ςρεεεΗ αηά \νήίίη§. 

3.10 Ιάεηίίβε$ ίγρεα οβνε$$εΐ8 1>γ νεαάίηξ άε$εήρίίοη$. 

3.11 ΕχεΗαηξε$ ίηβοηηαίίοη αΗοηί νε$$εΙ$ οναΙΙγ. 

3.12 8ΗείεΗε$ ίΗε ξεηεταί αιταη§ειηεηί ρΐαη οβ α νε$$εΙ 1>ν Ιίαίεηίη^ ίο αη οταί άε$εήρίίοη. 

4. ϋεδεηβε ίΐιε Ιοεαίΐοη αηά ρηΓροδε οϊ 3αϊείγ εηηϊρηιεηί 

(ΐΓϊΐιηιηίΐΓ: ρΐ'εροδίΐίοηδ οίρΐαεε. 

4.1 ΟεςενίΗεζ ροίίίίοη οβεψιίρηιεηί οη Ηοαηά ιι$ίη§ Αρρτορήαίε ρνερο$ίΙίοη$. 
νοοαβη1αΓγ: δαίε(γ εςιιίριηεηί. 

4.2 Ιάεηίίβιεζ αηά ηαηιεχ Ιίβε—$ανίη§ Αρρ\ίαηεε$. 

4.3 Οίνε$ εχαηχρίεζ οβοεεαδίοης \νΗεη εαεΗ ίίετη οβΙίβε—$ανίη§ εφιίρηχεηί ίί ηεηιώ'εά. 

ΡΗοηοΙο«γ: νοιχΐ δίΓεδδ. 

4.4 Ρτοηοιιηεεζ ίΗε ηαηιεζ οβ 1ίβε~$ανίηξ εψιίριηεηί ιι$ίηξ εοιτεεί \νοηά $ίνε$$ ραίΐεεης. 
Οοιηιηυηίεαίίοη δΐίίΐΐδ: 1ίδίεηίη§, δρεαΙίίη§, ννΓίίίη^. 

4.5 υ$ε$ α εΗεεΗΙίζί ίο ίάεηίίβ ίίεηκ οβΙίβε~$ανίηξ εψάρηιεηί. 

4.6 Ιάεηίίβιεχ ίίεηκ ηιεηίίοηεά ίη οταί εοηνηαηάα. 

4.7 Οε$εήΗε$ ίΗε ροζίίίοη οβίίειη.ι οη Ηοαι-ά οταΙΙγ αηά ίη \νήίίη§. 

5. Ναηιε ροδϊίϊοηδ οη 1)οαΓ(1; αδΙ< ϊογ αηά §ϊνε άΪΓεείΐοηδ οη ΙιοαΓά αηά αδΙιοΓε 
ΟΓαΐΉΐηαΓ: ίηίΓοάιιείίοη ίο ίΐιε ίιηρεΓαίίνε ίοπη; ςιιεδίίοη ίοπηδ; ρΓεροδίίίοηαΙ ρΐιταδεδ. 

5 .1 υ$ε$ ίΗε ίηιρεεαίίνεβοηηβον §ίνίη§ άίι-εείίοης. 

5.2 Α$Η$βοΐ’ άίνεείίοηχ ιι$ίηξγε$/ηο αηά \νΗο φιεζίίοη βοηηχ. 

5.3 υ$ειι α ναήείγ οβρτεροζίίίοηαΐ ρΗταζεςβοτ ίηάίεαίίη§ άίηεείίοηχ. 

ΥοείΐΡιυΙϊΐΐ'ν: ροδϊίϊοηδ οη Ιχκιιχΐ; νεδδεί άίΓεείίοηδ; εοητιηοη ηοιιηδ 
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5.4 Ιάεηίίβεα ρατία οβα νεααείβτοιη άίαξταιηα. 

5.5 Ναηιεα ροαίίίοηα οη Βοατάβ-οιη άίαρχαηια. 

5.6 ΰεαεήΟεα νεααεί άίτεείίοηα ίη τεΐαίίοη ίο οΟ/εεία αηά ΙαηάηιατΗα. 

5 .7 Κεβετα ίοβεαίιιτεα ο/ ίοννηα. 

(Ροηιτηαηίεαίίοη δΐίίΐΐδ: 1ίδ(εηίη§, δρεαίαη^, τεαάίη§, Λνπίίη§. 

5.8 Ιάεηίίβιεα ρίαεεα οη Βοατά Ον Ιίαίεηίη§ ίο άεαετίρίίοηα. 

5.9 ΑαΗαβοτ αηάξίνεα εΐεατ άίτεείίοηα. 

5.10 ΡοΙ1ο\να αηά αιψρΐίεα άίτεείίοηα Ον ίηίετρτείίη§ Οααίε ιηαρα. 

5.11 Ψτίίεα άίτεείίοηα εΐεαήν αηά αεειιταίεΐγ. 

6. ϋεδεη&ε τοηίϊηε ορεταίϊοηδ οη βοατά; αηάετδίαηά δΙηηάητά εη§ϊηε οτάετδ 

Οτατητηατ: ΡιεχεπΙ €οη(ίηαοιΐδ; εοηίταδί ΡεΚνεεη Ρΐ'εχεηί δίιηρίε αηά ΡιεχεηΙ Οοηίίηαοοδ. 

6.1 1/αεα ίΗε Ρτεαεηί Ροηίίηηοιιαβοττη ίο άεαετίΟε αείίνίίίεα εηττεηίΐγ ίη ρτο§τεαα. 

6.2 ί/αεα άιε εοττεεί αρεΙΙίη§ ννίίΗ τε^ηίατ αηά ίττεξίάατ εοηίίηιιοιια νετΟ βοτηια. 

6.3 ΙΡηάεταίαηάα ίΐιε άίβίετεηεεα ίη βοηη αηά ηιεαηίη§ Οείννεεη ίΗε Ρτεαεηί ϋοηϋηηοηα ίεηαε (βοτ 
αείίνίίίεα ίη ρτορ,τεαα) αηά ίΗε Ρτεαεηί 8ίηφΙε ίεηαε (βοτ τοιιίίηε αείίνίίίεα). 

νοοϊώυΐαΐ'γ: νετβδ άεδοτίβίη^ τοιιίίηε ορεταίίοηδ οη βοατά; δίαηάατά εηείηε οτάετδ. 

6.4 Κενίαεα εοιηιηοη νετΟα ίο άεαετίΟε \νο>4ί τοιιϋηεα οη Βοατά. 

6.5 ΟεαετίΟεα αείίνίίίεα ίαΗίη§ ρΐαεεβτοιη ρίείιιτεα/ νίάεο/αιιάίο ρτοιηρία. 

6.6 Κερεαία αίαηάατά εη§ίηε οτάετα αεειιταίεΐγ, εΐεαήν αηάβηεηίΐν. 

ΟοηηηαηίοαΙίοη δΐάΐΐδ: 1ίδίεηίη§, δρεα!ίίη§, \ντίίίη£. 

6.7 Νοίεα ννΗίεΗ αείίνίίίεα ετε\ν τηεηιΒετα ατε εη§α§εά ίη Ον Ιίαίεηίηξ ίο/χναίεΗίηξ α άεαεήρίίοη οβ 
ενεηία ίη ρτοεεαα. 

6.8 ΕχεΗαη§εα ίηβοηηαίίοη αΟοιιί εηττεηί αηά τοιιίίηε αίίιιαίίοηα. 

6.9 Ψτίίεα α άεαεήρίίοη οβ αείίνίίίεα ίη αείίοη. 

ό.ΙΟΟεηιοηαίταίεα ιιηάεταίαηάίηξ οβ αίαηάατά εηξίηε οτάετα Ον εχρίαίηίηξ ίΗείτ ηχεαηίηξα αηά 
ίηάίεαίίηξ ίΗε εοιτεεί αείίοηα. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ' 8Τ€\¥ (2010 Α 111/1 ) ΕΓΓΝΟΤΙΟΝ Αρρ 

ΜΑΘΗΜΑ 

Α02 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 0 

Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στα Α' και Γ' εξάμηνα, οι σπουδαστές θα 
πρέπει να έχουν αποκτήσει: 

α) Βασικές γνώσεις συναρτήσεων και μελέτης γραφημάτων, 
β) Γνώσεις ολοκληρωμάτων και εφαρμογών αυτών, 
γ) Γνώσεις πάνω στους μιγαδικούς αριθμούς, 
δ) Γνώσεις στατιστικής. 

ε) Γνώσεις επίλυσης γραμμικών συστημάτων και 

στ) γνώσεις επίλυσης διαφορικών εξισώσεων και εφαρμογών αυτών, με τις οποίες θα υποβοηθούνται 
και στην κατανόηση άλλων μαθημάτων της ειδικότητάς τους. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Σημείωση: 

Οι διδάσκοντες να χρησιμοποιούν παραδείγματα και ασκήσεις σχετικές με τις 
απαιτήσεις του επαγγέλματος, ώστε οι σπουδαστές να κατανοήσουν τη 
χρησιμότητα των γνώσεων που αποκτούν από το μάθημα των μαθηματικών στο 
επάγγελμά τους. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεείΟΓ), προβολέας διαφανειών (ονετ Εεαά 
ρτριεείοι·). 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΠΙΝΑΚΕΣ 

1.1 Ορισμοί, είδη, μορφές, ισότητα πινάκων. Μοναδιαίος και μηδενικός πίνακας. 

1.2 Στοιχειώδεις πράξεις με πίνακες. 

1.3 Στοιχειώδεις πράξεις επί των γραμμών πίνακα. Βαθμός πίνακα. 

1.4 Αντιστρέψιμοι πίνακες. Ορισμός αντιστρόφου πίνακα. 

2. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ 

2.1 Ορισμοί. Βασικές ιδιότητες. Γινόμενο οριζουσών. 

2.2 Ορίζουσες 1ης, 2ης, 3ης τάξεως. Κανόνας του δωτα$. 

2.3 Ελάσσονες ορίζουσες. Ανάπτυγμα ορίζουσας. 

2.4 Εύρεση του αντιστρόφου ενός 2x2 πίνακα. 

2.5 Το σύμβολο ν!. Το σύμβολο Σ της άθροισης. 

3. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

3.1 Συστήματα ν πρωτοβάθμιων εξισώσεων με ν αγνώστους (ν = 2 ή 3). 

3.2 Συστήματα Ογμήογ. 

3.3 Λύση γραμμικών συστημάτων με τη βοήθεια των οριζουσών και των πινάκων. 

3.4 Τυχαία και ομογενή γραμμικά συστήματα. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


4. ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

4.1 Ορισμοί, ισότητα, άθροισμα, μέτρο. Γεωμετρική παράσταση του αθροίσματος. Μιγαδικό 
επίπεδο. 4.2 Τριγωνομετρική μορφή μιγαδικού αριθμού. 

4.3 Γινόμενο δύο μιγαδικών αριθμών. Συζυγείς μιγαδικοί - Συζυγείς και πράξεις. 

4.4 Όρισμα και μέτρο του αθροίσματος, της διαφοράς του γινομένου του πηλίκου δύο 
μιγαδικών αριθμών. 

4.5 Αντίστροφο μέτρο μιγαδικού αριθμού. 

4.6 Τύπος του ϋε Μοίντε. 

4.7 Τετραγωνικές ρίζες μιγαδικού αριθμού. Ρίζες μιγαδικών αριθμών. Νιοστές ρίζες της 
μονάδας. Γεωμετρική παράσταση νιοστών ριζών. 

4.8 Εκθετική μορφή μιγαδικών αριθμών. Νεπέρειος λογάριθμος μιγαδικών αριθμών. 

5. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

5.1 Ορισμός της έννοιας της συνάρτησης. Είδη συναρτήσεων. Γραφική παράσταση 
συνάρτησης. Αντίστροφη συνάρτηση. Φραγμένη συνάρτηση. 

5.2 Βασικές στοιχειώδεις, τριγωνομετρικές, περιοδικές, τμηματικά ορισμένες συναρτήσεις. 
Μετατοπίσεις. 

5.3 Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση. 

5.4 Σύνθεση συναρτήσεων. 

5.5 Όρια συναρτήσεων. Βασικές ιδιότητες των ορίων. Θεώρημα Βοΐζαηο. Θεώρημα 
ενδιάμεσων τιμών. 

5.6 Συνέχεια Συναρτήσεων. 

6. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 

6.1 Η έννοια της παραγώγου, η γεωμετρική της ερμηνεία και εφαρμογές της στη Φυσική και 
στη Μηχανική. 

6.2 Πλευρικές παράγωγοι. 

6.3 Παράγωγοι βασικών συναρτήσεων. Κανόνες παραγώγισης. Παράγωγοι διαφόρων τάξεων. 
Παράγωγος σύνθετης συνάρτησης. 

6.4 Μονοτονία και ακρότατα συναρτήσεων. 

6.5 Η δεύτερη παράγωγος στη μελέτη των συναρτήσεων. Σημεία καμπής - Κυρτότητα 
συναρτήσεων. 

6.6 Θεώρημα μέσης τιμής του διαφορικού λογισμού και εφαρμογές του. 

6.7 Κανόνες του ϋε Ε’ Ηοερίίπΐ. Καμπυλότητα. Ακτίνα και κέντρο καμπυλότητας. 

6.8 Μερική παράγωγος. 

6.9 Η έννοια του διαφορικού μίας συνάρτησης και η γεωμετρική του ερμηνεία. 

6.10 Κανόνες διαφόρισης. Παράγωγοι και διαφορικά ανώτερης τάξης. Ολικό διαφορικό. 

7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ 

7.1 Έννοια του αόριστου ολοκληρώματος. Ορισμός, βασικές ιδιότητες, κανόνες και μέθοδοι 
ολοκληρώσεως. 

7.2 Ορισμένο ολοκλήρωμα. Ορισμός, βασικές ιδιότητες, μέθοδοι ολοκληρώσεως. Το ορισμένο 
ολοκλήρωμα ως διαφορά. 

7.3 Εποπτική ανάλυση της έννοιας του ολοκληρώματος. Εμβαδόν χωρίου. Εμβαδά επιπέδων 
σχημάτων. Μέθοδος των τραπεζίων. Μέθοδος δίηιρεοη. 

7.4 Η ολοκλήρωση ως αντίστροφη της διαφόρισης. 

7.5 Θεώρημα της μέσης τιμής του ολοκληρωτικού λογισμού. 

7.6 Όγκοι στερεών. Μήκος τόξου καμπύλης. 

7.7 Εφαρμογές των ολοκληρωμάτων (Μηχανική, Φυσική κ.ά.). 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΣΧΟΛΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Α' δΤΘλΥ (2010 ΑΙΙΙ/1) ΡΙΙΝΘΤΙΟΝ Αρρ 

ΜΑΘΗΜΑ 

Α03 

ΦΥΣΙΚΗ I 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

2 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΘΕΩΡΙΑ 24 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6 

Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στα Α' και Γ' εξάμηνα, οι σπουδαστές θα 
πρέπει να έχουν αποκτήσει: 

α) Γνώσεις που αφορούν τις βασικές ιδιότητες της ύλης. 

β) Γνώσεις κινηματικής, δυναμικής και στατικής. 

γ) Γνώσεις σχετικές με τις ταλαντώσεις. 

δ) Γνώσεις σχετικές με τον ήχο. 

ε) Γνώσεις στατιστικής μηχανικής. 

στ) Γνώσεις πάνω στη θερμική διαστολή, και 

ζ) γνώσεις σχετικές με τις μετατροπές φάσεων. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άεία ρκήεείΟΓ), προβολέας διαφανειών (ονετ Ιιεαά 
ρΐΌ)εε(θΓ), ϋνϋ - Υίάεο, Προσομοίωση, Εργαστήριο. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Τα φυσικά μεγέθη και η μέτρησή τους. Μονόμετρα και διανυσματικά φυσικά μεγέθη. 

1.2 Θεμελιώδεις μονάδες και παράγωγες. Ορισμός όγκου, μάζας, κέντρου βάρους, πυκνότητας, ειδικού 
βάρους. 

1.3 Μονάδες μέτρησής τους. 

1.4 Συστήματα μονάδων (8.1., Θ.Ο.8., Τ.Σ., Ρ.Ρ.3.). Σχέσεις των μονάδων. 

2. ΣΤΑΤΙΚΗ 

2.1 Δυνάμεις (ορισμός, μονάδες μέτρησης). Συνισταμένη δυνάμεων. Σύνθεση συντρεχουσών δυνάμεων. 
Μη συντρέχουσες δυνάμεις. Κανόνας του παραλληλογράμμου. 

2.2 Ροπή δύναμης ως προς σημείο και ως προς άξονα. Ροπή ζεύγους δυνάμεων. 

2.3 Σύνθεση παραλλήλων δυνάμεων. Κέντρο βάρους. 

2.4 Ισορροπία υλικού σημείου και στερεού σώματος. Είδη ισορροπίας και συνθήκη ισορροπίας. 

2.5 Αρχή των δυνατών έργων. 

2.6 Απλές μηχανές (κεκλιμένο επίπεδο, βαρούλκο, κοχλίας, τροχαλίες, σύστημα τροχαλιών). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

3.1 Θερμοκρασία και μέτρησή της. Κλίμακες. 

3.2 Καταστατικές εξισώσεις. 

3.3 Στατιστική ισορροπία. 

3.4 Νόμος κατανομής Μαχινεΐΐ-Βοΐΐζπιαηη. 

3.5 Κατανομή ταχυτήτων. 

3.6 Συστήματα πολλών σωματιδίων. 

3.7 Έργο και θερμότητα. 

3.8 Ο Πρώτος Νόμος της Θερμοδυναμικής. 

3.9 Θερμοχωρητικότητα. 

3.10 Ειδικές θερμότητες των αερίων. 

3.11 Εντροπία και θερμότητα. 

4. ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ 

4.1 Η διαστολή και η εξήγησή της. Γραμμική, επιφανειακή και κυβική διαστολή. Σχέσεις των 
συντελεστών. 

5. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ 

5.1 Τήξη, εξαέρωση και εξάχνωση. 

5.2 Λανθάνουσες θερμότητες. Λανθάνουσα θερμότητα τήξης και εξαέρωσης. 

5.3 Εξάρτηση του σημείου τήξης από την πίεση. 

5.4 Εξαέρωση. Κεκορεσμένοι ατμοί. 

5.5 Εξάτμιση και βρασμός. Ταχύτητα εξάτμισης. 

5.6 Θερμότητα εξαέρωσης, εξάχνωσης. 

5.7 Καμπύλες των φάσεων. Τριπλό σημείο. 

5.8 Η υγροποίηση των αερίων. Υγροποιημένα αέρια. 

5.9 Υγρασία απόλυτη και σχετική. 

5.10 Σημείο δρόσου και εύρεση της υγρασίας. Υγρόμετρα. 

6. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

6.1 Γραμμική διαστολή (μέτρηση του θερμικού συντελεστή). 

6.2 Κυβική διαστολή των στερεών. 

6.3 Κυβική διαστολή των αερίων. 

6.4 Μέτρηση ειδικής θερμότητας στερεού σώματος. 

6.5 Λανθάνουσα θερμότητα τήξεως (πήξεως) πάγου. 

6.6 Εργαστήριο υδραυλικής/μέτρηση υδροστατικής πιέσεως/μέτρηση συντελεστή εσωτερικής τριβής 
(ιξώδες) ρευστών. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΣΧΟΛΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Α' 3ΤΘ\ν (2010 Α 111/ 1 ) ΡΓΓΝΘΤΙΟΝ Αρρ 

ΜΑΘΗΜΑ 

Α04 

ΧΗΜΕΙΑ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

2 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΘΕΩΡΙΑ 24 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τις βασικές έννοιες της χημείας, τις χημικές 
αντιδράσεις, τα διαλύματα, την οξείδωση και την αναγωγή, την επεξεργασία του νερού, τους 
υδρογονάνθρακες, το πετρέλαιο, τα πετροχημικά και τα πολυμερή, καθώς και τα προβλήματα 
ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρτο)εοίθΓ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
1ΐ6αάρΓθ)6θίοτ), ΡΥΡ - Υίάεο, προσομοίωση, εργαστήριο. 


Τ ρόπος Τ ελικής Εξέτασης Γ ραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 

1.1 Δομή του ατόμου. 

1.2 Περιοδικό σύστημα των στοιχείων. 

1.3 Μέταλλα - Αμέταλλα. 

1.4 Χημικές ενώσεις. 

1.5 Χημικοί δεσμοί - Σθένος. 

1.6 Ανόργανες και Οργανικές χημικές ενώσεις. 

2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

2.1 Γενικά. 

2.2 Ενεργειακές μεταβολές. 

2.3 Νόμοι διατηρήσεως μάζας και ενέργειας. 

2.4 Μεγέθη και μονάδες (ιηοίε ή αριθμός Ανοβαότο, μάζα, όγκος, ενέργεια). 


1. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 


ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΟΡΓΑΝΗ 


1.1 Γενικά περί διαλυμάτων - Περιεκτικότητα ή συγκέντρωση. 

1.2 Μοριακά και ιοντικά διαλύματα. 

1.3 Τάση ατμών - Νόμος Κεοιιΐΐ. 

1.4 Ωσμωτική πίεση και νόμος ναπΊ Ηοίί. 

1.5 Ηλεκτρολύτες. 

1.6 Ταξινόμηση των ενώσεων: οξέα, βάσεις, άλατα. 


2. ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 

2.1 Ορισμός, κατάταξη. 

2.2 Καταλύτες. 

2.3 Αμφίδρομες αντιδράσεις. 

2.4 Χημική ισορροπία. 

2.5 Βαθμός διαστάσεως ή ιονισμού. 

2.6 Διάσταση του νερού: ρΗ. 

2.7 Ρυθμιστικά διαλύματα, Δείκτες, Υδρόλυση. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3. ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗ 

3.1 Γενικά. 

3.2 Αριθμός οξείδωσης. 

3.3 Γραμμοϊσοδύναμα οξειδωτικών και αναγωγικών σωμάτων. 

3.4 Παραδείγματα οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. 

3.5 Η οξειδοαναγωγή ως ηλεκτροχημικό φαινόμενο. 

3.6 Δυναμικό οξειδοαναγωγής. 

3.7 Γαλβανικά στοιχεία. 

3.8 Συσσωρευτές. 

3.9 Ηλεκτρόλυση και χρήσεις. 

3.10 Ηλεκτροχημική διάβρωση των μετάλλων. 

3.11 Προστασία από διάβρωση, καθοδική προστασία. 

4. ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ 

4.1 Γενικά. 

4.2 Διαλυμένες ουσίες. 

4.3 Ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

4.4 Αφαλάτωση θαλασσινού νερού. 

4.5 Αποσκλήρυνση του νερού. 

4.6 Επεξεργασία πόσιμου νερού, φυσικού νερού, νερού ψύξεως μηχανημάτων, νερού λεβήτων κ.λπ.. 

ΜΕΡΟΣ Β: ΟΡΓΑΝΙΚΗ 

1. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 

1.1 Κεκορεσμένοι και ακόρεστοι υδρογονάνθρακες. 

1.2 Χημικές ιδιότητες. 

2. ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 

2.1 Γενικά. 

2.2 Αρωματικός χαρακτήρας. 

3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ 

3.1 Διύλιση - προϊόντα - κατάταξη. 

3.2 Λοιπές επεξεργασίες. 

3.3 Καύσιμα, ορυκτέλαια. 

3.4 Εφαρμογές πλαστικών - σύγχρονη τεχνολογία. 

4. ΠΟΛΥΜΕΡΗ 

4.1 Γενικά. 

4.2 Χρώματα, βερνίκια, υδρόφοβες επικαλύψεις. 

4.3 Συνθετικά λιπαντικά, σιλικόνες. 

ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1. Γενικά. 

2. Ασφάλεια εργασίας, επικινδυνότητα χημικών ουσιών. 

3. Περιβάλλον: φυσικοί κύκλοι και ανθρωπογενής δραστηριότητα. 

4. Ρύπανση του περιβάλλοντος. 

ΜΕΡΟΣ Α: ΕΝΑΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Υπολογισμός και μέτρηση πυκνότητας υδατικών διαλυμάτων. 

2. Μέτρηση ρΗ, εξουδετέρωση. 

3. Μέτρηση σκληρότητας νερού, αποσκλήρυνση. 






ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΣΧΟΛΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Α' δΤΘ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΕΙΙΝΘΤΙΟΝ 2 

ΜΑΘΗΜΑ 

Α05 

ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

04 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 60 ΘΕΩΡΙΑ 52 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ *08 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τον ηλεκτρισμό και τις εφαρμογές του, για 
το συνεχές-εναλλασσόμενο ρεύμα, τα ηλεκτρικά πεδία-πυκνωτές, τον ηλεκτρομαγνητισμό, την 
ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και τα όργανα μετρήσεων. Οι σπουδαστές θα αποκτήσουν έμπρακτη 
εμπειρία στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια I», καθώς και κατά τη διάρκεια των 
εκπαιδευτικών ταξιδιών. Μετά την απόκτηση των σχετικών δεξιοτήτων θα είναι ικανοί να εκτελούν 
τα καθήκοντα αξιωματικού φυλακής μηχανής με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. 

Επιπλέον οι σπουδαστές θα πρέπει: 

α) Να γνωρίζουν τις απαιτήσεις ασφαλείας για εργασία στα ηλεκτρολογικά συστήματα επί του 
πλοίου. 

β) Να έχουν την ικανότητα εντοπισμού ηλεκτρικών δυσλειτουργιών - περιοχής βλαβών και μέτρων 
πρόληψης ζημιών, και 

γ) να έχουν την ικανότητα για πραγματοποίηση δοκιμών και μετρήσεων ηλεκτρικού εξοπλισμού. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις, εργαστήριο. 

Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 

* Σημείωση: Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος 
γίνονται στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια». Οι προτεινόμενες ώρες 
εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να πραγματοποιηθούν, εφόσον ο διατιθέμενος 
χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο εργαστηριακό εξοπλισμό) για το 
αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια» δεν 
επαρκεί, αλλιώς αποδίδονται στην θεωρία. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρτο]εεΙοι-), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαά ρκήεείοτ), ΡΥΡ - Υκίεο, προσομοίωση, εργαστήριο. 


Τ ρόπος Τ ελικής Εξέτασης Γ ραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 

1.1 Ηλεκτρικό φορτίο. 

1.2 Αγωγοί - Ημιαγωγοί - Μονωτές. 

1.3 Διεθνές σύστημα μονάδων (8.Ι.). 

1.4 Ηλεκτρικό ρεύμα - Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος - Μονάδες. 

1.5 Κίνδυνοι ηλεκτρικού ρεύματος - Ηλεκτροπληξία - Τρόποι αντιμετώπισης. 

1.6 Ηλεκτρική τάση και διαφορά δυναμικού - Ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) ηλεκτρικών πηγών. 

1.7 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 
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2. ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ 

2.1 Ηλεκτρική αντίσταση στους αγωγούς - ημιαγωγούς - μονωτές. 

2.2 Νόμος του θύτη - Μονάδες μέτρησης αντίστασης. 

2.3 Ειδική αντίσταση - Υπολογισμός ωμικής αντίστασης συρμάτων. 

2.4 Αντιστάσεις μεταβλητής τιμής. 

2.5 Μεταβολή της ειδικής αντίστασης με την θερμοκρασία. 

2.6 Θερμίστορ - Βαρίστορ — Φωτοαντιστάσεις. 

2.7 Ανοικτό κύκλωμα — Βραχυκύκλωμα. 

2.8 Διαιρέτες τάσης και ρεύματος. 

2.9 Ηλεκτρική αγωγιμότητα και ειδική αγωγιμότητα. 

2.10 Ισχύς και έργο του ηλεκτρικού ρεύματος. 

2.11 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος. 

2.12 Βλάβες - έλεγχος αντιστάσεων. 

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΠΥΚΝΩΤΕΣ 

3.1 Ιδιότητες ηλεκτρικού πεδίου. 

3.2 Θεμελιώδεις έννοιες. 

3.3 Πυκνωτής σε κύκλωμα συνεχούς ρεύματος. Φόρτιση - Εκφόρτιση πυκνωτών 

3.4 Κυκλώματα πυκνωτών. 

3.5 Χαρακτηριστικά μεγέθη και είδη πυκνωτών. 

3.6 Βλάβες - έλεγχος πυκνωτών. 

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

4.1 Βασικοί ορισμοί. 

4.2 Νόμος του ΟΕιη σε κλειστό κύκλωμα. 

4.3 Ισοζύγιο ισχύος σε κλειστό κύκλωμα. 

4.4 Κανόνες του ΚίκΜιοΙΤ. 

4.5 Τρόποι συνδεσμολογίας αντιστάσεων. 

4.6 Ηλεκτρικές πηγές - Συνδεσμολογία. 

4.7 Θεωρήματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Θεώρημα Νοτίοη - Τΐιενεηίπ - Υπέρθεσης. 

4.8 Εφαρμογές ~ Ασκήσεις. 

5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 

5.1 Μόνιμοι μαγνήτες. 

5.2 Μαγνητικό πεδίο - Μαγνητικά κυκλώματα. 

5.3 Πυκνότητα μαγνητικής ροής. 

5.4 Κινούμενο φορτίο μέσα σε μαγνητικό πεδίο. 

5.5 Δύναμη Εαρίαεε. 

5.6 Το ρεύμα ως πηγή μαγνητικού πεδίου. 

5.7Ύλη μέσα σε μαγνητικό πεδίο. 

5.8 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ 

6.1 Νόμος ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. 

6.2 Επαγόμενη ΗΕΔ σε αγωγό που κινείται μέσα σε μαγνητικό πεδίο. 

6.3 Αυτεπαγωγή, αμοιβαία επαγωγή. 

6.4 Στοιχεία ηλεκτρομαγνητικής μετατροπής ενέργειας. 

6.5 Κύκλωμα Κ - Ε στο συνεχές ρεύμα. 

6.6 Δινορρεύματα ή ρεύματα Ροιιοαιιΐί. 
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6.7 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

7. ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ 

7.1 Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης - Ορισμοί. 

7.2 Παράσταση εναλλασσόμενων μεγεθών. 

7.3 Επαγωγική, χωρητική και σύνθετη αντίσταση. Διαφορά φάσης. 

7.4 Ενεργός τάση - ενεργός ένταση. Ημιτονοειδής, μιγαδική και διανυσματική αναπαράσταση. 

7.5 Ορθογώνιες και πολικές συντεταγμένες αναπαράστασης, πράξεις μεταξύ ηλεκτρικών μεγεθών σε 
μιγαδική μορφή. 

7.6 Κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος. Απλές και σύνθετες συνδεσμολογίες Κ.ΕΟ στο 
εναλλασσό μενο. 

7.7 Ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος. Πραγματική - Άεργος - Ενεργός ισχύς. 

7.8 Συντελεστής ισχύος. Βελτίωση συντελεστή ισχύος. Προσαρμογή φορτίου. 

7.9 Τριφασικό ρεύμα. Συνδεσμολογίες Υ και Δ. Σκοπός του ουδετέρου σε ένα σύστημα τεσσάρων 
αγωγών. 

8. ΟΡΓΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

8.1 Αμπερόμετρα - Βολτόμετρα - Ωμόμετρα. 

8.2 Τύποι και κατασκευή ηλεκτρικών οργάνων. 

8.3 Μέτρηση αντίστασης. 

8.4 Πολύμετρα. 

8.5 Μετρητές Ισχύος - Ηλεκτρικής Ενέργειας - Συνημιτόμετρα. 

8.6 Συχνόμετρα. 

9. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

9.1 Κατηγορίες αντιστάσεων - Υλικά και τρόποι κατασκευής τους. Υπολογισμός αντιστάσεων με χρήση 
χρωματικού κώδικα. 

9.2 Συνδεσμολογία αντιστάσεων εν σειρά και εν παραλλήλω. 

9.3 Αγωγιμότητα. 

9.4 Αρχές θερμομετρίας αντίστασης - Αντιστάσεις με θετικό ή αρνητικό θερμικό συντελεστή. 

9.5 Αναγνώριση οργάνων - Σχετικό και απόλυτο σφάλμα. 

9.6 Ανάλυση δυνατών συνδεσμολογιών βολτομέτρου και αμπερομέτρου σ’ ένα κύκλωμα. 

9.7 Μετρήσεις ρεύματος, τάσης, αντίστασης. 

9.8 Νόμος του θύτη. Υλοποίηση ϋΘ κυκλωμάτων. 

9.9 Μέτρηση αντίστασης με αμπερόμετρο - βολτόμετρο. Άμεσος - έμμεσος υπολογισμός αντίστασης. 
Μέτρηση με χρήστη αμπεροτσιμπίδας. Επέκταση της κλίμακας οργάνων. 

9.10 Καταμεριστής τάσης - Διαιρέτης ρεύματος. 

9.11 Θεωρήματα ΚίτοΙιοΓΓ, 1 ος κανόνας, 2 ος κανόνας. Θεώρημα ΤΕβνεπίπ - Νοτίοπ - Υπέρθεσης. 

9.12 Ηλεκτρικό κύκλωμα γέφυρας - Υπολογισμός άγνωστης αντίστασης. 

9.13 Ισχύς στο συνεχές - Μετρήσεις με βολτόμετρο και αμπερόμετρο - Μετρήσεις με βαττόμετρο. 

9.14 Μέτρηση αυτεπαγωγής πηνίου και χωρητικότητας πυκνωτή με βολτόμετρο και αμπερόμετρο. 

9.15 Κυκλώματα με επαγωγική και χωρητική συμπεριφορά. 

9.16 Ισχύς στο εναλλασσόμενο. Επίδραση συχνότητας στα πηνία και στους πυκνωτές. 

9.17 Επίδειξη κυκλωμάτων Ας με χρήση προσομοίωσης. 

9.18 Πραγματική, άεργη και φαινόμενη ισχύς - Τρίγωνα ισχύος - Συντελεστής ισχύος. 

9.19 Μέτρηση του συντελεστή ισχύος (εοίφ) - Βελτίωση του οο$φ. 

9.20 Λειτουργία παλμογράφου - Μετρήσεις με παλμογράφο - Μέθοδος Είεεμίοιικ - Μέτρηση διαφοράς 
φάσης. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Α' 

δΤΟλν (2010 Α ΙΙΙ/1 ) ΡΠΝίΤΙΟΝ 4 

ΜΑΘΗΜΑ Α06 ΝΑΥΠΗΓΙΑ I - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 3 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 

ΘΕΩΡΙΑ 42 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 3 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει: 

α) Γενικές γνώσεις για την ιστορία και τον ρόλο της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, 
β) Γενικές γνώσεις για την ορολογία, τις κύριες διαστάσεις, την ονοματολογία των διαφόρων μερών 
του πλοίου, τη διάκριση των πλοίων σε κατηγορίες (ανάλογα με το υλικό κατασκευής, τις 
προωστήριες μηχανές και τον προορισμό τους) και τις συνθήκες ισορροπίας του πλοίου, 
γ) Ικανότητα να κωπηλατούν με πολύκωπη λέμβο και να κατασκευάζουν τους κυριότερους κόμπους 
που χρησιμοποιούνται στα πλοία. 

δ) Γνώσεις για το εργασιακό τους περιβάλλον και τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την αποφυγή 
ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω», και 
ε) στοιχειώδεις γνώσεις του γνωστικού αντικειμένου της ναυσιπλοΐας. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, πρακτική εξάσκηση. 

Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άεία ρπήοοίοι-), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεεά ρτριεοίοτ), ΡΥΡ - Υίάεο. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΑΣ 

1.1 Ιστορική εξέλιξη του πλοίου και η ιστορία της Ελληνικής Ναυτιλίας. 

1.2 Κατάταξη των πλοίων σε τύπους. 

1.3 Γενική περιγραφή του πλοίου, ορολογία. 

1.4 Βασικές διαστάσεις του πλοίου. 

1.5 Ονοματολογία μερών του πλοίου. 

1.6 Γενικά για την ονοματολογία και τα είδη των πηδαλίων. 

1.7 Γενικά για την ονοματολογία και τα είδη των ελίκων. 

1.8 Κανόνας δίιηρκοη. 

1.9 Η αρχή του Αρχιμήδη - Άντωση - Εκτόπισμα - Βάρος άφορτου πλοίου - Ομάδες βαρών - Νεκρό 
βάρος - Ωφέλιμο φορτίο -Έμφορτο και άφορτο εκτόπισμα - Περιγραφή - Θέση γραμμής φόρτωσης. 

1.10 Κέντρο βάρους και κέντρο άντωσης πλοίου - Συνθήκη ισορροπίας πλοίου. 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

2.1 Γενικά για τη διαρρύθμιση της γέφυρας ενός σύγχρονου πλοίου. 

2.2 Γενικά για τα μέσα φορτοεκφόρτωσης των φορτηγών πλοίων. 

2.3 Ονοματολογία όλων των μερών μιας λέμβου. 

2.4 Εξάσκηση στην κωπηλασία με πολύκωπη λέμβο. 

2.5 Κατασκευή κόμπων και δεσιμάτων με σχοινιά που συνήθως χρησιμοποιούνται στα πλοία και 
χρησιμότητα αυτών. 
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3. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

1. Αιτίες των ατυχημάτων. 

2. Ο ανθρώπινος παράγοντας στην πρόκληση ατυχημάτων. Διάκριση των αιτιών που προκαλούν τα 
ατυχήματα (δηλ. τα ατυχήματα που προκαλεί κάποιος στον εαυτό του και εκείνα που προκαλούνται σε 
άλλους από αμέλεια). Σημασία της εφαρμογής των σωστών διαδικασιών και της τήρησης πειθαρχίας 
στην εργασία, καθώς και της χρησιμοποίησης των σωστών εργαλείων. Παραδείγματα ατυχημάτων που 
προκλήθηκαν εξαιτίας χρήσεως ακατάλληλων εργαλείων. Η ανάγκη χρησιμοποίησης προστατευτικού 
ρουχισμού και ειδών εξοπλισμού (γυαλιά, μάσκες, κράνη, ωτοασπίδες). 

3. Κίνδυνοι που περικλείει: η είσοδος σε κλειστούς χώρους, τα συστήματα που λειτουργούν με 
ηλεκτρισμό, ατμό ή πεπιεσμένο αέρα, η εργασία σε ύψος και εξωτερικά του πλοίου, η λανθασμένη 
ενδυμασία. Ο ρόλος των ωτοασπίδων. 

4. Οργάνωση ασφάλειας στο πλοίο. Επιτροπή ασφάλειας. 

5. Η αναγκαιότητα οργάνωσης ομάδας έκτακτης ανάγκης. Τακτικά και έκτακτα γυμνάσια. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

1. Η Γη (σχήμα - άξονας - πόλοι) — Ισημερινός, μεσημβρινοί - Ημισφαίρια - Ναυτικό μίλι - Κόμβος. 

2. Σημεία του ορίζοντα - Χαρακτηρισμός ανέμων - ανεμολόγια - Διοπτεύσεις - Πορείες - Κλίμακα 
μποφόρ. 

3. Γεωγραφικές συντεταγμένες (πλάτος - μήκος) - Στίγμα. 

4. Βορράς (αληθής — μαγνητικός - πυξίδας) - Μαγνητικές πυξίδες - Απόκλιση - Παρεκτροπή - 
Παραλλαγή. 

5. Συνοπτική αναφορά στον ναυτικό μερκατορικό χάρτη, κυριότερα σύμβολα και συντμήσεις. 

6. Συνοπτική αναφορά στους φάρους - σημαντήρες. 

7. Συνοπτική αναφορά για το Σύμπαν, την ουράνια σφαίρα και τα κυριότερα ουράνια σώματα. 

8. Γενικά περί χρόνου - Μέσος χρόνος - Παγκόσμιος χρόνος - Ώρα ζώνης - Συμβατική ώρα - Θερινή 
ώρα. 

9. Γενικά περί των θαλασσίων ρευμάτων και παλιρροιών. 

10. Συνοπτική αναφορά στα βυθόμετρα, δρομόμετρα, γυροσκοπικές πυξίδες, αυτόματα πηδάλια, 
δορυφορικό σύστημα καθορισμού στίγματος (ΟΡδ), όργανο καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (νϋΚ), 
αυτόματο σύστημα αναγνώρισης (ΑΙδ), ηλεκτρονικό σύστημα παρουσίασης χάρτη και πληροφοριών 
(ΕΟΟΙδ). 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Α' 

3ΤΘ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΕΙΙΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ Α07 ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 4 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 60 

ΘΕΩΡΙΑ 60 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 0 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει θεωρητικές γνώσεις γύρω από τα γενικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των Μηχανών 
Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ), των βοηθητικών μηχανημάτων και συσκευών του πλοίου, των 
ατμολεβήτων και των ατμοστροβίλων. Οι γνώσεις αυτές θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση των 
αντίστοιχων μαθημάτων των επόμενων εξαμήνων, καθώς και της λειτουργίας των μηχανών και 
μηχανημάτων του πλοίου κατά τη διάρκεια του πρώτου εκπαιδευτικού ταξιδιού. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Εεπά ρΐΌ)εείοτ), ΡΥΡ - Υίάεο, προσομοίωση, εργαστήριο. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

ΜΕΡΟΣ Α: ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΤΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 

ΩΡΕΣ: 15 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

1.1 Κατάταξη, σύντομη περιγραφή λειτουργίας και ιστορική εξέλιξη ΜΕΚ (εμβολοφόροι, 
αεριοστρόβιλοι). 

1.2 Γενική κατάταξη των ΜΕΚ. 

1.3 Στοιχειώδης λειτουργία τετράχρονης πετρελαιομηχανής. 

1.4 Στοιχειώδης λειτουργία δίχρονης πετρελαιομηχανής. 

1.5 Στοιχειώδης λειτουργία τετράχρονης βενζινομηχανής. 

1.6 Στοιχειώδης λειτουργία δίχρονης βενζινομηχανής. 

1.7 Στοιχειώδης λειτουργία αεριοστροβίλου. 

1.8 Στοιχειώδεις λειτουργία ηλεκροπρόωσης πλοίου. 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

2.1 Σκελετοί - Βάσεις - Κύλινδροι - Συνδέτες. 

2.2 Πώματα κυλίνδρου. 

2.3 Βαλβίδες και μηχανισμός διανομής στα πώματα. 

2.4 Έμβολα - Ελατήρια εμβόλων. 

2.5 Χιτώνια - Φθορά - Θραύση χιτωνίων. 

2.6 Βάκτρο - Στυπιοθλίπτης - Ζύγωμα - Διωστήρες. 

2.7 Τριβείς γενικά, είδη αυτών. 

2.8 Στροφαλοφόροι - Κνωδακοφόροι άξονες. Μετάδοση κίνησης. 

3. ΚΑΥΣΗ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΓΧΥΣΗΣ - ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗ 

3.1 Καύση καυσίμου. Παράγοντες που την επηρεάζουν (περιληπτικά). 

3.2 Σάρωση. Έννοια και φάση σάρωσης που εφαρμόζεται. 

3.3 Υπερπλήρωση. Τι είναι υπερπλήρωση, σε ποια φάση λειτουργίας της μηχανής χρησιμοποιείται. Τι 
επιτυγχάνεται. 

3.4 Έγχυση - Γενικά περί έγχυσης. Συνοπτική περιγραφή εξαρτημάτων ενός απλού εγχυτήρα. 

3.5 Δίκτυο πετρελαίου. 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ 

ΩΡΕΣ: 15 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

1.1 Τι είναι ο ατμοστρόβιλος. 

1.2 Τι είναι η δράση και τι η αντίδραση. 

1.3 Περιγραφή απλού ατμοστροβίλου - Στροφείο - Κέλυφος - Ακροφύσια - Πτερύγια (σταθερά 
κινητά). 

1.4 Πώς λειτουργούν οι ατμοστρόβιλοι. 

1.5 Κατάταξη των ναυτικών ατμοστροβίλων. 

1.6 Ατμοστρόβιλοι δράσης - διαγράμματα. 

1.7 Ατμοστρόβιλοι αντίδρασης - διαγράμματα. 

1.8 Μικτός στρόβιλος δράσης - αντίδρασης - διαγράμματα. 

1.9 Μειωτήρες στροφών (συνοπτικά). 

1.10 Ωστικός τριβέας (συνοπτικά). 

1.11 Ελαστικοί σύνδεσμοι. 

1.12 Στρόβιλος του ανάποδα (συνοπτικά). 

ΜΕΡΟΣ Γ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΩΡΕΣ: 15 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

1.1 Περιγραφή των βασικών βοηθητικών μηχανημάτων, συσκευών και δικτύων. 

1.2 Μηχανήματα πρόωσης ντιζελοκίνητου πλοίου και πλοίου με ατμοστρόβιλο. 

1.3 Μηχανήματα χειρισμών. 

1.4 Μηχανήματα ασφαλείας. 

1.5 Μηχανήματα βοηθητικών χρήσεων. 

1.6 Μηχανήματα φορτίου. 

1.7 Βασικά δίκτυα(πυρόσβεσης, ψύξης, πετρελαίου, λιπάνσεως, συμπιεσμένου αέρα, κυτών-διαρροής, 
έρματος, ποσίμου και λάτρας). 

2. ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ. 

2.1 Υλικά κατασκευής δικτύων. 

2.2 Σύνδεση και στεγανοποίηση σωληνώσεων δικτύων. 

2.3 Διακόπτες, βαλβίδες, επιστόμια. 

2.4 Υλικά στεγανοποίησης δικτύων. 

2.5 Ατμοπαγίδες. 

2.6 Φίλτρα. 

3. ΑΝΤΛΙΕΣ 

3.1 Γενικά. Κατάταξη αντλιών. 

3.2 Εμβολοφόρες αντλίες. Συνοπτική περιγραφή. 

3.3 Περιστροφικές αντλίες. Συνοπτική περιγραφή. 

3.4 Φυγοκεντρικές αντλίες. Συνοπτική περιγραφή. 

3.5 Χρησιμοποίηση της μίας ή της άλλης απ’ τις άνω αντλίες στο πλοίο λόγω των πλεονεκτημάτων τους. 

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ 

ΩΡΕΣ: 15 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

1.1 Γενικά. Τι είναι ο λέβητας. Προορισμός του. 

1.2 Βασικές λειτουργίες στον λέβητα. 

1.3 Συνοπτική περιγραφή του λέβητα και των συσκευών του. 

1.4 Τα κυριότερα χαρακτηριστικά στοιχεία του λέβητα. 
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1.5 Στοιχειώδης λειτουργία του λέβητα. 

2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1 Κυλινδρικοί ατμολέβητες. Γενικά. 

2.2 Λέβητας φλογαυλωτός επιστρεφόμενης φλόγας απλής πρόσοψης. Στοιχειώδης περιγραφή και 
λειτουργία. 

2.3 Υδραυλωτοί ατμολέβητες γενικά. 

2.4 Βασικά μέρη και στοιχειώδης λειτουργία λέβητα Ιΐιεπηαΐ οίΐ. 

2.5 Βασικά μέρη και στοιχειώδης λειτουργία λέβητα τύπου «ϋ». 

2.6 Καύση καυσίμου στους ατμολέβητες. Γενικά. 

2.7 Παράγοντες που επηρεάζουν την καύση του πετρελαίου. 

2.8 Δίκτυο του πετρελαίου. Όργανα και μηχανισμοί που ρυθμίζουν τη ροή του. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Α' δΤ0\Υ (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΕΙΙΝΟΊΟΝ 

2 

ΜΑΘΗΜΑ Α08 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ I 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

2 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΘΕΩΡΙΑ 0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

30 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει: 

Βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες γύρω από τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να χρησιμοποιούν τους Η/Υ, και κατ’ 
επέκταση τις νέες τεχνολογίες, στον εργασιακό τους χώρο. 

Πιο αναλυτικά, οι σπουδαστές θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικές με τη δομή των Η/Υ 
(υλικό - λογισμικό), τη χρήση διαφόρων εφαρμογών σε περιβάλλον λΥίικΙοινδ (λΥοπΙ, Εχοεί), τη 
χρήση του ΙηίεπιεΙ και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και διάφορες άλλες εφαρμογές 
επεξεργασίας φωτογραφιών, ήχου, βίντεο κ.λπ, 


Τρόπος Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 


Μέσα Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαΐα ρπήεοίοτ), προβολέας 
διαφανειών (ονετ Εε&ά ρπήεείοτ), Ονϋ - νίάεο, εργαστήριο Η/Υ 
πολυμέσων. 


Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης 


Πρακτική εξέταση σε Η/Υ με εκτύπωση αποτελέσματος εργασίας 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

1.1 Υλικό (Ηαπ1\ν3Γ6). 

1.2 Επεξεργαστής - Γενική περιγραφή, σύντομη περιγραφή εσωτερικής δομής. Γενιές επεξεργαστών. 

1.3 Μνήμη - Γενική περιγραφή, είδη μνήμης, χωρητικότητα, ταχύτητα προσπέλασης. 

1.4 Μονάδες Εισόδου/Εξόδου (ΙηριιΙ/ΟιιΙριιΙ) - γενική περιγραφή, χαρακτηριστικά. Πληκτρολόγιο, 
οθόνη, ποντίκι (ιηουκε), εκτυπωτές (ρπηίετκ), σαρωτές (κοαηηετκ). Μαγνητικά και οπτικά μέσα 
αποθήκευσης - σκληροί δίσκοι, ταινίες, ίΐ&δΐι άπνεε κ.λπ. - ιηοάειπε, ΡΠΜΟΑε κ.λπ.. 

1.5 Λογισμικό (δοίΐινατε). 

1.6 Λειτουργικό σύστημα - Γενική περιγραφή. 

1.7 Χνίηόοινε - Περιγραφή, διαχείριση, αρχεία, εγγραφή δεδομένων σε διάφορα μέσα, ομάδες 
εφαρμογών. 

1.8 ΙΙηίχ - Γίπυχ. Σύντομη αναφορά, διαφορές από τα Χνίπόοινε, χαρακτηριστικά. 

1.9 Ανοιχτό λογισμικό - ελεύθερο διαθέσιμο λογισμικό 

1.10 Σύγχρονο λογισμικό εφαρμογών - Νέφος Υπολογιστών 

1.9 Στοιχεία προγραμματισμού - Γλώσσες προγραμματισμού. Αλγόριθμος, διάγραμμα ροής. 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ \ΥΙΝΠΟ\Υ8 

2.2 λΥίικΙοννδ - περιγραφή, διαχείριση περιφερειακών μέσων, αρχεία (ονομασία, διαχείριση, 
δημιουρ-γία, αντιγραφή, μεταφορά, μετονομασία, διαγραφή, κ.λ.π.) - Συστήματα αρχείων 
ΕΑΤ32 και ΝΤΓδ, φάκελοι (ΓοΜογκ), εργασίες σε αυτά, δημιουργία, διαγραφή κ.λ.π. - Εγγραφή 
δεδομένων σε οπτικά μέσα (€08, ϋνΏδ) και σε φορητά μέσα αποθήκευσης (ίΐαδίι άπνεδ, 
εξωτερικοί σκληροί δίσκοι) - Ομάδες εφαρμογών, εκκίνηση εφαρμογής, τυπικές επιλογές. 

3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) 

3.6 Πλοήγηση στον Παγκόσμιο ιστό (χρήση προγραμμάτων πλοήγησης, δομή ιστοσελίδων, 
αναζήτηση πληροφοριών, σελίδες ναυτιλιακού ενδιαφέροντος)._ 

3.7 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (δημιουργία λογαριασμού, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, χρήση 
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ήλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ναυτιλία, πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα). 

3.8 Περιβάλλοντα από απόσταση εκπαίδευσης: ΑΕΝ ε-ΟΙαδδ (δημιουργία λογαριασμού, 
εγγραφή, χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του περιβάλλοντος στην εκπ. διαδικασία) 

3.9 Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο (ιοί, ννοτηΐδ, δργινατε, επιθέσεις από ΙιαεΕετδ, ανεπιθύμητη 
ηλεκτρονική αλληλογραφία, ρ!ιίδ1ιίη@) και προστασία (αηίίνίηΐδ, αηίίδργννπΓ8, βτειναΐΐ). 

3.10 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ \¥ΙΝΟΟ\Υ8 

4.4 Επεξεργασία κειμένου - Χρήση εμπορικών επεξεργαστών κειμένου: Μ8 λΥοτά, Ορεη ΟΓΠοε 
λΥτίίε, κ.λπ. (σύντομη παρουσίαση) - Βασικές λειτουργίες 

4.5 Λογιστικά φύλλα - Χρήση εμπορικών λογιστικών φύλλων: Μδ Εχεεί, Ορεη ΟΓΠεε θείε κ.λπ. 
(σύντομη παρουσίαση) - Βασικές λειτουργίες. 

4.6 Εφαρμογές - Ασκήσεις για πρακτική άσκηση των σπουδαστών: 

4.3.1. Δημιουργία αρχείων λΥοπ! σχετικών με την επάγγελμά των σπουδαστών 

(προτείνονται: Ημερολόγιο γεγονότων και συντηρήσεων, Βιογραφικό Σημείωμα, Αίτηση...) 
4.3.2 Δημιουργία αρχείων Εχεεί σχετικών με την καθημερινή ζωή και το επάγγελμα των 
σπουδαστών 

• Πίνακες Δεδομένων με πλήρη διαμόρφωση 

• Βασικές συναρτήσεις: (Στατιστικής, Λογικής, Ημερομηνίας & Ώρας, Μαθηματικών & 
Τριγωνομετρίας, Κειμένου) 

• Βασικά γραφήματα: 2Ό & 3ϋ. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Α' 

3ΤΘ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΕΙΙΝΘΤΙΟΝ 3 

ΜΑΘΗΜΑ Α09 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ I 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 3 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 

ΘΕΩΡΙΑ 0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 45 

Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει γνώσεις, με τις οποίες θα είναι ικανοί να λαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται 
από μηχανολογικά σχέδια τα οποία που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και 
τις διεθνείς συμβάσεις. Εφόσον παραστεί ανάγκη, θα μπορούν επίσης να δημιουργούν σχέδια 
ικανοποιητικού επιπέδου για την κατασκευή εξαρτημάτων. Επιπλέον, θα γνωρίζουν τις αρχές 
σχεδιασμού, οι οποίες θα τους προσδώσουν μέγιστο κέρδος από τη μεταγενέστερη εμπειρία τους. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Σημειώσεις: 

1. Στις παρακάτω ενότητες θα γίνεται διεξοδική εφαρμογή από τον σπουδαστή των 
ακόλουθων εννοιών: Σκαρίφημα με ελεύθερο χέρι, πόσες και ποιες προβολές, 
τομές και λεπτομέρειες είναι κατά περίπτωση αναγκαίες, κλίμακες, εφαρμογή των 
διαστάσεων σε μεμονωμένα εξαρτήματα. 

2. Οι σπουδαστές θα πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους 
βοηθήσουν στο πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι και στη συμπλήρωση του ΚΕΠ 1. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άεία ρπήεείοι·), προβολέας διαφανειών (ονετ Ιιεαά 
ριοίεοΐοΐ'), ΌΥΟ - Υιιίεο, σχεδιαστήρια. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γραπτές εξετάσεις (σχέδιο) 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Υλικά — Όργανα σχεδίασης. Χρήση αυτών. 

1.2 Διαστάσεις χάρτου σχεδίασης. Τυποποίηση. 

1.3 Συστήματα σχεδίασης (Ευρωπαϊκό - Αγγλοσαξονικό). 

1.4 Είδη γραμμών - Γραφή. 

2. ΤΟΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

2.1 Αναπτύγματα - Αλληλοτομίες. 

3. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΟΡΘΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 

3.1 Διάταξη όψεων με σύστημα ορθών προβολών κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα. 

3.2 Εκλογή όψεων - Ειδικές (βοηθητικές) όψεις — Κατακλίσεις. 

3.3 Τομές - Ημιτομές - Μερικές τομές - Τοπικές τομές. 

3.4 Κλίμακες σχεδίασης - Υπομνήματα. 

3.5 Κανόνες τοποθέτησης διαστάσεων - Σχετικοί συμβολισμοί. 

3.6 Εφαρμογές. 


4. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 
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4.1 Σχεδίαση συγκολλήσεων, συμβολισμοί. 

4.2 Εφαρμογές. 

5. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

6. ΕΠΙΔΕΙΞΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Α' 

δΤΘλν (2010 ΑΙΙΙ/1) ΓΙΙΝΘΤΙΟΝ 3 

ΜΑΘΗΜΑ Α10 ΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ I 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 4 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 60 

ΘΕΩΡΙΑ 0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 60 


Σκοπός - Στόχοι: 

Για τη βέλτιστη εκπαίδευση των σπουδαστών και τη μεγίστη αξιοποίηση του εργαστηριακού 
εξοπλισμού προτείνεται, όπου είναι δυνατό, ανάλογα με τις υποδομές κάθε Σχολής Μηχανικών, η 
δημιουργία 4 ομάδων εργαστηρίων. 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει: 

α) Ικανότητα να χρησιμοποιούν εργαλεία χειρός, εργαλεία εφαρμοστηρίου, φορητά εργαλεία χειρός 
τροφοδοτούμενα με εξωτερική ισχύ, μηχανοκίνητα εργαλεία, εξοπλισμό οξυγονοκόλλησης και 
κοπής, εξοπλισμό ηλεκτροσυγκόλλησης και εξοπλισμό κάμψης σωλήνων, 
β) Ικανότητα να επισκευάζουν μηχανές, βοηθητικά μηχανήματα και συσκευές, 
γ) Ικανότητα να πραγματοποιούν ηλεκτρολογικές εργασίες και μετρήσεις, και 

δ) ικανότητα να χειρίζονται εργαλειομηχανές και να πραγματοποιούν ασκήσεις με τη χρήση αυτών 
(κατασκευή δοκιμίων). 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πρακτική εξάσκηση, πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρΐΌ)6ςΙοτ), 
προβολέας διαφανειών (ονοτ Ιιεαά ρπήεοίοτ), Ονϋ - νίάεο, προσομοίωση, 
εργαστήρια διαφόρων μαθημάτων. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές Εξετάσεις με θέματα πολλαπλής επιλογής 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

ΟΜΑΔΑ 1 η 

1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟ 

1.1 Θεωρητικά - Τεχνολογικά θέματα. Γενικά περί των οργάνων και εργαλείων του εφαρμοστηρίου. 
Μετρήσεις, μονάδες. 

1.2 Χάραξη και κατασκευή με λίμα εξαρτήματος σε σχήμα παραλληλεπιπέδου. 

1.3 Κατασκευή κύβου από κυλινδρικό μεταλλικό τεμάχιο. 

1.4 Εργαλεία χάραξης, συγκράτησης, κρούσης, κοπής, κατεργασίας, σύσφιξης κοχλιών και περικοχλίων. 

1.5 Αναγνώριση και χρήση αυτών. 

2. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 

2.1 Θεωρητικά - Τεχνολογικά θέματα. 

2.2 Γενικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες εργαλειομηχανών. 

2.3 Εργαλεία κοπής εργαλειομηχανών. Μορφή και υλικό κατασκευής τους. 

2.4 Γενική περιγραφή τόρνου. Από ποια μέρη αποτελείται, κιβώτιο ταχυτήτων, εργαλειοφορείο, κιβώτιο 
Νοιΐοη. 

2.5 Τρόποι συγκράτησης δοκιμίων στον τόρνο. 

2.6 Εξωτερικό τορνίρισμα απλού εξαρτήματος με εργαλείο εκχόνδρισης και εξομάλυνσης. 

2.7 Επιλογή και συγκράτηση εργαλείων. 

2.8 Δράπανο: Περιγραφή, είδη δραπάνων, επιλογή τρυπανιού, συγκράτηση τεμαχίου και εργαλείου 
(τρυπανιού). 

2.9 Τροχισμός εργαλείων τόρνου (βασικές μορφές). 

2.10 Τροχισμός (τρυπανιών - κοπιδιών). 
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ΟΜΑΔΑ 2 η 

1. ΦΑΟΓΌ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 

1.1 Η συγκόλληση οξυγόνου - ασετιλίνης φιάλες αερίων, σωληνώσεις παροχής, όργανα ελέγχου, 
μανόμετρα, εκτονωτής, εργαλεία. Διάκριση των φλογών (οξειδωτική, ανθρακωτική, ουδέτερη). 

1.2 Γενικά για τις οξυγονοκολλήσεις. 

1.3 Σκαρίφημα εγκαταστάσεως. 

1.4 Εξοπλισμός. 

1.5 Πεδίο εφαρμογής της μεθόδου. 

1.6 Χρησιμοποιούμενα υλικά. 

1.7 Είδη φλογών. 

1.8 Η τεχνική της συγκόλλησης. 

1.9 Οι εκρήξεις και η αναστροφή της φλόγας. 

1.10 Παράμετροι συγκόλλησης. 

1.11 Θέματα ασφαλείας. 

1.12 Εκτέλεση συγκόλλησης ελασμάτων σε οριζόντια επίπεδη θέση. 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟ 

2.1 Γενικά περί ηλεκτροσυγκολλήσεων. 

2.2 Συγκόλληση με υπενδεδυμένο ηλεκτρόδιο. 

2.3 Περιγραφή της μεθόδου. 

2.4 Εξοπλισμός. 

2.5 Το ρεύμα συγκόλλησης. 

2.6 Πολικότητα ηλεκτροδίου. 

2.7 Χρησιμοποιούμενα υλικά. 

2.8 Η επένδυση του ηλεκτροδίου. 

2.9 Κατάταξη ηλεκτροδίων σύμφωνα με την επένδυσή τους. 

2.10 Θέματα ασφάλειας. 

2.11 Η τεχνική της συγκόλλησης. 

2.12 Εκτέλεση συγκόλλησης ελασμάτων σε οριζόντια και σε επίπεδη θέση. Καθορισμός παραμέτρων. 

2.13 Εκτέλεση συγκόλλησης ελασμάτων υπό γωνία 90° σε οριζόντια και κατακόρυφη θέση. 

2.14 Εκτέλεση συγκόλλησης με δεύτερο πάσο. 

ΟΜΑΔΑ 3 η 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ - ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

(Ύλη εργαστηριακών ασκήσεων στο αντίστοιχο μάθημα) 

Μέτρα ασφάλειας του προσωπικού που εργάζεται με ηλεκτρικά όργανα, κυκλώματα, ηλεκτρικές 
μηχανές. 

Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος από ηλεκτρικό ρεύμα. 

ΟΜΑΔΑ 4 η 

1. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΟ 

1.1 Θεωρητικά - Τεχνολογικά θέματα. 

1.2 Γενικά περί σωληνώσεων, υλικά κατασκευής σωλήνων, είδη σωλήνων, εξαρτήματα σωληνώσεων, 
σύνδεση σωλήνων και εξαρτημάτων, εργαλεία διαμόρφωσης σωλήνων. 

2. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

2.1 Θεωρητικά - Τεχνολογικά θέματα. 

2.2 Διάκριση και χρήση κλειδιών. 

2.3 Εξάρμοση και συναρμολόγηση επιστομίων ατμού, νερού, λαδιού και τοποθέτηση των κατάλληλων 
σαλαμαστρών και παρενθεμάτων. 

2.4 Τρόπος κοπής παρενθεμάτων. 

2.5 Βοηθητικά μηχανήματα σκάφους (γενικά). 
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Β ΕΞΑΜΗΝΟ 


α/α 

δτενν 

ίοί 

Β'ΕΞΑΜΗΝΟ 

Μαθήματα 

Ώρες ανά Εξάμηνο 

Ώρες ανά 
Εβδομάδα 

Σύνολο 

ωρών 

Θεωρία 

Εφαρμογές 

1 

1 

Ναυτικά Αγγλικά II 

36 

9 

3 

45 

2 

3 

Τεχνολογία Υλικών 

30 

0 

2 

30 

3 

2 

Ηλεκτρονικά I 

52 

*8 

4 

60 

4 

Αρρ. 

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική I 

60 

0 

4 

60 

5 

Αρρ. 

Αντοχή Υλικών 

60 

0 

4 

60 

6 

4 

Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου 

30 

0 

2 

30 

7 

1 

Ναυτικές Μηχανές 

60 

0 

4 

60 

8 

1 

Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου 

I -Δίκτυα 

39 

*6 

3 

45 

9 

3 

*Τεχνουργεία - Εργαστήρια II 

0 

60 

4 

60 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 

450 


Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος γίνονται στο μάθημα 
«Τεχνουργεία - Εργαστήρια». Οι προτεινόμενες ώρες εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να 
πραγματοποιηθούν εφόσον ο διατιθέμενος χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο 
εργαστηριακό εξοπλισμό) για το αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα «Τεχνουργεία - 
Εργαστήρια» δεν επαρκεί, αλλιώς αποδίδονται στη θεωρία. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Β' 

δΤ€\¥ (2010 Α ΙΙΙ/1 ) ΕΕΙΝίΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ Β01 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ II 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 3 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 

ΘΕΩΡΙΑ 36 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 9 

Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος και στα έξι (6) διδακτικά εξάμηνα, οι 
σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης δΤΟ\ν 1978 όπως τροποποιήθηκε, ώστε να επιτρέπει στον 
αξιωματικό μηχανής να χρησιμοποιεί εκδόσεις σχετικές με τη μηχανή (π.χ. εγχειρίδια μηχανής) και 
να εκτελεί τα καθήκοντα του αξιωματικού φυλακής στη μηχανή, περιλαμβανομένης της ικανότητας 
χρήσης και κατανόησης των τυποποιημένων ναυτικών φράσεων επικοινωνίας (ΙΜΟ δΜΟΡ) του 
ΙΜΟ, όπου αυτό απαιτείται και ανάλογα με τις περιστάσεις. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις. 

Σημείωση. Οι διδάσκοντες συνιστάται να χορηγούν επιπρόσθετες σημειώσεις με 
τεχνική ορολογία, που δεν περιλαμβάνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα, από τεχνικά 
εγχειρίδια ανάλογα με την ειδικότητα. 

Τεχνική ορολογία για την ειδικότητα μηχανικού - μηχανολογικά αγγλικά: 

1. ϋίεδεί Εημίιιε Ορεταίίοη (ΤΙιε 4-δΙιοΕί' & 2-$ΙιοΙ<ο εγείεδ/ ΤΗε ΤυιΈοεΙιαιμεΐ'). 

2. Βοίΐεΐ'δ (Τγρεδ οΓ ΒοίΙείδ/ Βοίΐετ Μουηίίη§8). 

3. δίεεηι Εη§ίηεδ (Κ.εείρτοεαΙίη§ δίεαιη Ειημηεδ/δίεαιη Τιιτόίηεδ). 

4. ΑυχίΙίϊΐΐ'ν ΜυεΤπηεην. 

5. Ριιηιρε (ϋίδρΗεειηεηΙ/ΕεηΙπίυβαΙ Ριιηιρε). 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ Εεεά 
ρπήεείοτ), ϋνϋ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου. 

Παρατηρήσεις: 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ: Προκειμένου η διδασκαλία της ορολογίας να είναι καλύτερη και 
αποδοτικότερη, οι διδάσκοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ακόλουθα 
βοηθήματα: 

- Φωτογραφίες/εικόνες βασικού εξοπλισμού πλοίου. 

- Φωτογραφίες/εικόνες ειδών ρουχισμού. 

ΙΜΟ δΜΟΡ: Από το βιβλίο «ΙΜΟ Τυποποιημένες Ναυτικές Φράσεις 

Επικοινωνίας» οι διδάσκοντες μπορούν να διδάξουν τα ακόλουθα: 

- Επικοινωνίες κινδύνου - Α1/1.1.1 έως 1.1.11. 

- Δείκτες μηνυμάτων - Α1/6. 

- Ενημέρωση για την κατάσταση των ναυτιλιακών βοηθημάτων και του 
εξοπλισμού - Β1/1.3. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

ΚΕΟυΐΚΕΠ ΡΕΚΕΟΚΜΑΝΟΕ: 

Ήιθ εχρεείεά Ιεαιηίη» ουίεοηιε ίε (ΙιϊιΙ ίΐιβ δίαάεηί δΐιοιιΐό... 

1. υηάεΓδίαηά ιιιηιιιπιικΚ ϊη ειηεΓ§εηε^ εϊίιιαίϊοηδ οη βοαπί 

Ογ2ιώιώ2γ: ύεηιοηδίταίίνε αά)εείίνε 8 ; ίηιρετείίνεδ; ιηιΐδί. 

■ 1]ηάεταίαηάα ίΐιε άίβετεηεε ίη ιηεαηίηξ 1>εί\νεεη Μα, (Ηαί, ώεαε αηά Ιΐιοαβ. 

■ Όαεα ίΗβ ίιηρεναίίνε/’οηη εοιτεείίν /ογ §ίνίη§ ιιηρεηί εοηιηαηάα. 

■ 1/αεα ηιιιαί ίο εχρνεαα οΜί§αίίοη αηά ηηιαί ηοί ίο εχρνεαα ρι-οΐιίίήίίοη ίη αΑρρνορνίαίε 
είνειηηαίαηεεα. 
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Υ'οοίώυΙίΐΐ'ν: ίγρεδ οΓ εηιεΓ^εηεγ; ειηεΐ'ίίεηεν εςιιίριηεηί; νει1ΐ8 άεδεπβίη^ ετηετ”εηεν κίίιιαίίοηκ; 
ίηίτοάιιείίοη (ο 3ΜΟΡ ηιε$8α£ε ιπαά<επ5: ίηδίηιείίοηκ, ςριεκίίοηδ αηά Είηχννεΐ'χ; 3ΜΟΡ Γογ άίδίΓεδδ 
Πΐε88&§88. 

■ Ναχχχεα άίββεχ'εχχί ίνρεα οβεηχεχ'ξεηεγ αίίηαίίοηα οη ίχοαχ-ά. 

■ Κχχοχνα αχχά εοχτεείΐν ρΐ'οηοιιηεεα ίΗε χχαχχχεα ο/εηιετρεηεγ εηηίρηχεηί. 

■ ίίαεα εοχτεεί νεηίχα αχχά ίεηαεα ίο άεαεήΗε \νΗαί Ηαρρεηα ίη εηιεΓ^εηεγ αίίιιαίίοχχ. 

■ ίίαεα 8ΜΟΡ χχχεααα^ε χχχαχΉεΐ'α εοχτεείΐν ίο ρνεεεάε ίηαίηιείίοηα, φιεαίίοχχα αηά αχχαννεηα ίη 
αίηηιίαίεά εχίεηιαΐ εοηχχηχιηίεαίίοηα. 

■ Όεχηοηαίταίεα ιιηάεηΊαηάίηρ ο /ίΗε χηεαηίη§ αηά ιιαε οβ ίΗε νοεαίχηίαχγ ίη 8Μ€Ρ [ον χίηιιιίαίεά 
εχίεηιαί άίαίνεαα εοχηχηιιηίεαίίοηα νε§αχ·άίχχ§ βιεε / εχρίοαίοχχ / αΒαηάοη αίχίρ. 

1.3 Ρΐιοηοΐο^γ: δεηίεηεε δίΓεδδ. 

■ Ιάεηίίβεα Ηεν χνοΐ'άα ίη αΗοεί εοχχχχηαηάα. 

■ Ριιία αίνεαα οη Ιιεγ \νοχ'άα ίη αΐχοχά εοηχχχχαχχάα. 

1.4 ΟοπίΓηιιηίεαίίοη 81εϊ11δ: 1ϊδΙεηϊη§, $ρεα1άη£, Γεαάίη§, \νηίίη§. 

■ ϋοχτεείΐν ίάεηίίβιεα ηχεααα§ε ίγρεα \νΗεη Ιίαίεχχίχχξ ίο α αείεείίοχχ ο/ίηαίχαείίοηα, φιεαίίοηα αηά 
αηαννεηα ννΗίεΗ ιιαε 8ΜϋΡ. 

* ΙΤηάεηαίαχχάα αΗοχά οναΐ εοχχχχχχαχχάα ίη αίηχιιίαίεά εχηεχ'ξεχχεν αίίηαίίοηα. 

■ Ρεαεία ίο αίηχηίαίεά εχηεχ'ξεηεν αίίιιαίίοχχα \νίΐΗ αίχχβε αροίεχχ εοχχχχχχαχχάα νι’ΙχίεΙχ αχ·ε εΐεαχ' αχχά 
αεεηχ-αίε. 

■ ίίαεα 8Μ€Ρ βοχ' αίηχιιίαίεά εχίεχιχαΐ άίαίνεαα εοηχηχηηίεαίίοηα χ'ε§αχ~άίη§βινε / εχρίοαίοη / αίχαχχάοχχ 
αίχίρ. 

■ Κεαάα αχχά ηηάεταίαηάα ινχΊίίεη ίηαίηιείίοηα βον εαχ'χγίχχ§ οιιί §εχχεχ'αΐ εχηεχ'§εχχεν ρΐ'οεεάιιχ-εα. 

■ Όεαεχάίχεα ίΗε αία§εαβον α §εχχεναΐ εηχεχ~§εηεγ ρχ~οεεάχινε οναΙΙν αχχά ίη ιννίίίηρ. 

2. Οοηιραεε νεδδεί άείαίΐδ; άεδεη&ε εςηϊρηιεηί 

Ογ2ιπιπ3γ: εοιηραΓαίίνε αηά δαρειίαίίνε αά)εείίνε8; ϊηίϊηϊΐϊνε οΓρυιροχε; Γογ + ίη§. 

■ ίίαεα εοχχχραναΐίνε αχχά αιιρενίαίχνε αά]εείίνεα ίο εοχηρανε νεααεία αηά εαχ'ξοεα. 

■ ίίαεα ίΗε αίνηείηνεα ίο + ίηβχχίίίνε αχχά (οχ- Η— ίη§ ίο εχρίαίχχ ίΗε εηιιίρχχχεχχί ιιαεάβοχ~ αρεείβιε 
ίααΗα. 

νοεαβοΙαΓγ: που η 8 αηά αά]εείίνεδ Γε1αίίη§ Ιο νεχχεΙ δρεείΠεαίίοιίδ; ίΙεεΓ/ Ιχιχίαε /εηείηε γοοιπ 
εςυίρηιεηΐ; νειΊιχ άε3επ1)ίη§ ηιεοΐιαηίοαΐ ορειηΐίοηχ; ιηΐπχΐυείιοη ίο ητυΐίίννοιχΐ νειΊιχ. 

■ Οίνεα αΗίρ ’α άίχχχεχχαίοχχα ιχαίχχ§ αρρχ'ορχ-χαίε χχοιιχχα αχχά αά]εείίνεα. 

■ Ναηχεα χχχαίχχ εχ/ιχίρχηεχχί οη άεεΗ/οχχ ίΗε Ηήά§ε/ίη ίΗε εχχβχχε χ-οοχχχ. 

■ ΟεαεηΗεα αείεείεά εφιίρχχχεηί ίχχ ίεχτηα ο/αΗαρε αχχά άίχχχεχχαίοηα. 

* υ$εα αρρχ'ορχ-ίαίε νεχΊχα ίο εχρίαίχχ χηεεΗαηίεαί ορεχ'αίίοχχα (ίηεΐιιάίηρ εοχχχχχχοη χχχχΛΐίί~χνονά νενΗα 
αιιεΗ αα αχνίίεΗ οη, αίαχ-ί ιιρ, εΐοαε άοχνη είε). 

Ρΐιοηοΐο^γ: τενίκε ίηίοηαίίοη αηά ρίίεΐι; δεηίεηεε 3ίΓε33; 1ίη!ίίη§ 8οηηά8. 

■ Ρχ-αείίεεα ίηίοηαίίοη αηάρίίεΗ. 

* Ρχ-αείίεεα αεηίεχχεε αίχ'εαα. 

* Ρχ-αείίεεα ΙίηΗίχχξ αοιιχχάα. 

* Μοηίίοτα οχνη ρεχβοχΊχχαηεε Ην Ιίαίεηίηρ ίο α νεεοχ'άίχχξ οβοχνη νοίεε. 

Οοιηιηιιηίεαίίοη δίεϋΐδ: 1ί3ίεηίη§, 3ρεαΙίίη§, Γεαάίη§, ΛνΓΐίίη§. 

■ Ψήίεα νεααεί αρεείβεαίίοχχα αεεχιχ'αίεΐν ίχχ χχιχχχχεήεαΐβονηχ βοχχχ αχχ οχ'αΐ εχεΗαη§ε οβίηβοττηαίίοη. 

* Ιάεχχίίβεα εψιίρχηεχχίβχ·οχχχ αροΗεχχ άεαεήρίίοηα. 

* ΑαΗα αίχοιιί αηά εχρίαίχχα βιιχχείίοχχ αχχά ορεχ'αίίοχχ οβ χχχαίχχ εηιιίρχχχεηί ιιαεά Ηγ αΙΙ ΙενεΙα οη ίχοαχ'ά. 

3. ϋε^εηβε νΪ8ΪίθΓ8 οη ΙιοαΓά 

ΟΓαιηιηαΓ: ΐ\νο ιυεχ οΓ ΙίΓε. 

■ υ$ε$ ίΗε αίχ'ΐιείχινε \νΗαί άοεα ... ΙοοΗ ΙίΗε? Το ααΗβοχ-ρΗγαχεαΙ άεαεήρίίοχχα. 

■ υ$εα ίΗε αίχ'χιείιιχ'ε ννίχαί ία ... ΙίΗε? Το ααΗβοχ' αχχΗ/εείίνε άεαεχάρίίοχχα. 

νοεαάιιΙαΓγ: αά)εείίν8$ άεδεπάίη^ ρΐιγδϊεαΐ αρρεαΓαηεε αηά ρεΓδοηαϋίγ; αΓΐϊεΙεδ οΓε1οί1ιίη@. 

■ ΙΤαεα α \νχάε χ·αχχ§ε οβαά]εείίνεα ίο άεαεηίχε ναχάοχια ρεορίε ’α ρΗναίεαΙ αρρεαναχχεεα. 

■ Ιάαεα χχχοάίβχεηα αχχά αά]εείίνεα ίο βνε ορίχχίοχχα αίχοιιί ναχάοιια ρεορίε ’α ρεχ'αοχχαΐίίίεα. 

* Ναχχχεα ναχάοιια αχϋεΐεα οβεΙοίΗίηξβοχ- ννοχΉ αχχά εααιιαΐ \νεαχ~. 

Ρ1ιοηο1ο§γ: εοηίΓαείεά «οαηάδ (ϊδ/Ιιαδ). 
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■ ΟοννεείΙν άίχϋηριιίΝιεχ 1>εί\νεεη ία αηά \ια$ ίη εοηηεείεά ςρεεείι ί>ν Ιίαίεηίη^ ίο χεηίεηεε εοηίεχί. 

■ υ$ε$ ίΗε εοηίναείεά/οηη ο/ία αηά Ηα$ ίη εοηηεείεά χρεεείι. 

ΟοηιιηυηίοίΐΙίοη δΕϋΙδ: 1ί3ΐεηίη§, δρεαίίίιΐβ, τοαδίη^, \νπίίη§. 

■ Ιάεηίίβεχ α νίζίίοτ οη Ιοανάβ-οηι οναΐ αηά λνηίίεη άε$ενίρίίοη$. 

■ Οίνεα α βιΙΙ αροίεεη άεζεήρύοη ο/ςοηιεοηε. 

■ Ψηϋεχ α άείαίΐεά άεζεήρίίοη εοηιραήηρ ίννο ον ηιονε ρεορίε. 


ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Β' 

δΤΘ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΡΙΙΝΘΤΙΟΝ 3 

ΜΑΘΗΜΑ Β02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 2 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΘΕΩΡΙΑ 30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 0 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει 
καλή γνώση βασικών ιδιοτήτων βιομηχανικών κραμάτων και υλικών, καθώς και την τυποποίηση των 
κραμάτων, θεωρητικές γνώσεις σχετικές με τα μέταλλα και τα κράματα που χρησιμοποιούνται στα 
πλοία και τις μηχανές τους, τα είδη τους, τις μεθόδους παραγωγής και δοκιμασίας τους, τις αιτίες 
παραμορφώσεών τους και την προστασία τους από τη διάβρωση. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεοίοΓ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεικί ρΐ'ο|εεΐοΐ'), ΡΥΡ - Υκίεο. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Μέταλλα - Δομή — Ιδιότητες. (Θερμικές ιδιότητες, Ηλεκτρική αντίσταση και αγωγιμότητα). 

2. ΚΡΑΜΑΤΑ 

2.1 Είδη κραμάτων (Χάλυβες - Χυτοσίδηρος - Κράματα χαλκού - Ελαφρά μέταλλα - Κράματα τιτανίου 
- Λευκά μέταλλα - Υπερκράματα. 

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ 
(Απλή αναφορά σε συνδυασμό με το μάθημα της Αντοχής). 

3.1 Εφελκυσμός - θλίψη, Σκληρότητα, Αντοχή σε κρούση, Αντοχή σε κόπωση. 

4. ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

4.1 Παραμόρφωση από μηχανικές κατεργασίες, από σκλήρυνση, από ψυχρηλασία, από θερμηλασία. 

4.2 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

5. ΣΙΔΗΡΟΣ - ΧΑΛΥΒΑΣ 

5.1 Θερμικό διάγραμμα ισορροπίας κραμάτων σιδήρου και άνθρακα. 

5.2 Κράματα σιδήρου. 

5.3 Χάλυβες. 

5.4 Ανθρακούχοι χάλυβες. 

5.5 Αλλοτροπίες του σιδήρου. 

5.6 Θερμικές κατεργασίες χαλύβων. 

5.7 Χαλυβοκράματα. 

5.8 Βιομηχανικές χρήσεις χαλύβων. 

5.9 Χυτοσίδηροι. 
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6. ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΥΛΙΚΑ 

6.1 Χαλκός - Αργίλιο - Μαγνήσιο - Ψευδάργυρος - Μόλυβδος - Νικέλιο. 

6.2 Αντιτριβικά κράματα. 

6.3 Κονιομεταλλουργία. 

6.4 Κεραμικά και σύνθετα υλικά. 

6.5 Πολυμερή υλικά. 

7. ΔΙΑΒΡΩΣΗ 

7.1 Γενικά. 

7.2 Μέτρα προστασίας. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Β' 

3ΤΟ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΓΕΓΝΟΤΙΟΝ 2 

ΜΑΘΗΜΑ Β03 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ I 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 4 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 60 

ΘΕΩΡΙΑ 52 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ *8 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τις βασικές αρχές της ηλεκτρονικής 
επιστήμης και την εξέλιξή της, τους ημιαγωγούς και τις διόδους, τα τρανζίστορ, τα ηλεκτρονικά 
ισχύος, τους μετατροπείς, προκειμένου να μπορούν στη συνέχεια να εφαρμοστούν στα πλοία. 
Επιπλέον οι σπουδαστές θα πρέπει: 

α) Να γνωρίζουν τις απαιτήσεις ασφαλείας για εργασία στα ηλεκτρονικά συστήματα επί του πλοίου, 
β) Να γνωρίζουν τις διαδικασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
γ) Να έχουν την ικανότητα εντοπισμού ηλεκτρονικών δυσλειτουργιών, περιοχής βλαβών και μέτρων 
πρόληψης ζημιών. 

δ) Να έχουν την ικανότητα για πραγματοποίηση δοκιμών και μετρήσεων ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
δοκιμών εξοπλισμού συσκευών προστασίας, και 
ε) να έχουν τη δυνατότητα ερμηνείας ηλεκτρονικών διαγραμμάτων. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Κατά τη διδασκαλία να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 

* Σημείωση: Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος 
γίνονται στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια». Οι προτεινόμενες 
ώρες εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να πραγματοποιηθούν, εφόσον ο 
διατιθέμενος χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο εργαστηριακό 
εξοπλισμό) για το αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα «Τεχνουργεία - 
Εργαστήρια» δεν επαρκεί, αλλιώς αποδίδονται στη θεωρία. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεοίοΓ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαά ρΐΌ)εείοτ), ΡΥΡ - Υκίεο, προσομοίωση, εργαστήριο. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ 

1.1 Ηλεκτρονικοί φλοιοί ατόμων - Σθένος και ομοιοπολικοί δεσμοί. 

1.2 Ενεργειακές στάθμες στα άτομα και διέγερση ατόμων. Ενεργειακές ζώνες στους κρυστάλλους. 

1.3 Μέταλλα - μονωτές και ημιαγωγοί. 

1.4 Ενδογενείς - εξωγενείς ημιαγωγοί. 

1.5 Αγωγιμότητα στους ημιαγωγούς. 

2. ΔΙΟΔΟΙ 

2.1 Ιδανική δίοδος, κρυσταλλοδίοδος. 

2.2 Συνδεσμολογία διόδων. 

2.3 Δίοδος ΕΕϋ. 

2.4 Φωτοδίοδος, φωτοτρανζίστορ. 

2.5 Ευθεία φόρτου στο συνεχές ρεύμα - Σημείο λειτουργίας. 

2.6 Λειτουργία διόδου με μικρά σήματα. 

2.7 Δίοδος Ζεηετ. Δίοδοι μεταβλητής χωρητικότητας. 

2.8 Δομή, λειτουργία, χρήση. 

2.9 Εφαρμογές της διόδου. 

2.10 Αποκωδικοποίηση πληροφοριών που αναγράφονται στα τρανζίστορ. 

2.11 Βλάβες -Έλεγχος διόδων. 

2.12 Ασκήσεις. 
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3. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΑΦΗΣ 

3.1 Δομή - λειτουργία. 

3.2 Λειτουργικοί ενισχυτές, χαρακτηριστικά. 

3.3 Το τρανζίστορ με συνδεσμολογία κοινής βάσης στη λειτουργία της ενίσχυσης. 

3.4 Το τρανζίστορ με συνδεσμολογία κοινού εκπομπού στη λειτουργία της ενίσχυσης. 

3.5 Ισοδύναμο κύκλωμα ενός τρανζίστορ. 

3.6 Αποκωδικοποίηση πληροφοριών που αναγράφονται στα τρανζίστορ. 

3.7 Βλάβες - έλεγχος τρανζίστορ. 

3.8 Εισαγωγή στους ενισχυτές με ΡΕΤ & Μ08 - ΡΕΤ τρανζίστορ. Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου. 

3.9 Τα ΡΕΤ στη λειτουργία της ενίσχυσης. 

3.10 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ (ΡΟΥΥΕΚ δΕΜΙΟΟΝϋΤίΟΤΟΚδ) 

4.1 Δίοδος. 

4.2 Θυρίστορ (δ(3Κ). Εφαρμογές σε κυκλώματα. Γωνία έναυσης. Αναγνώριση ακροδεκτών. 

4.3 Δομή, λειτουργία, κυκλώματα ένωσης. 

4.4 Εισαγωγή στο ΟΤΟ (Οαίε Τιιτη - Οίί 11ιγπ8ΐοτ): δομή, λειτουργία. 

4.5 ΤΚΙΑΠ (Τποάε Αΐίετηαΐίπβ ΟιιτεηΙ): δομή - λειτουργία. 

4.6 ϋΙΑ€ (ϋίοόε Αΐίετηαΐίπβ ΕυττεηΙ): δομή - λειτουργία. 

4.7 Το τρανζίστορ ισχύος: δομή, λειτουργία. 

4.8 Το πρόβλημα της ψύξης των ημιαγωγών ισχύος. 

4.9 Προστασία των ημιαγωγών ισχύος. 

4.10 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

5. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ (ΟΟΝΥΈΚΤΕΚδ) 

5.1 Ανόρθωση. 

5.2 Μετατροπείς χωρίς μετάβαση, με φυσική μετάβαση και με εξαναγκασμένη μετάβαση. Μετατροπείς 
Α(ΓΈ)Π. Μετατροπείς ΙΧ'-Α(’\ 

5.3 Μετατροπείς συνεχούς τάσης (ϋΕ εΡορρετε), αντιστροφείς (ίηνετίετε) και κυκλομετατροπείς 
(εγε1οεοηνετΙεΓ8). 

5.4 Δομή και λειτουργία των μετατροπέων. Εφαρμογές. 

5.5 Εφαρμογές των ηλεκτρονικών ισχύος στις εγκαταστάσεις πλοίων. Εφαρμογές στην ηλεκτρική 
κίνηση, ηλεκτρική πρόωση. 

5.6 Προβλήματα από τη χρήση των ηλεκτρονικών ισχύος. Αρμονικές, παραμόρφωση σημάτων. 

5.7 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

6. ΥΓΡΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ 

6.1 Λειτουργία διατάξεων με διάχυση φωτός. 

6.2 Λειτουργία διατάξεων με πόλωση φωτός. 

6.3 Εφαρμογές υγρών κρυστάλλων. 

7. ΣΥΝΔΕΣΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

7.1 Τυπωμένα κυκλώματα. 

7.2 Η βάση του τυπωμένου κυκλώματος - Ο χαλκός. 

7.3 Βήματα κατασκευής τυπωμένου κυκλώματος. 

7.4 Απαραίτητα εργαλεία - υλικά - προφυλάξεις κατά τον έλεγχο ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. 

7.5 Έλεγχος κολλήσεων - Σολντερίνη. 
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8.1 Μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια επισκευών σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα. 

8.2 Ασκήσεις με τα βασικά όργανα εργαστηρίων. 

8.3 Λειτουργία απλής διόδου και διόδου Ζεηετ. 

8.4 Χαρακτηριστική διόδου. Απλή και πλήρης ανόρθωση. 

8.5 Απλή, πλήρης ανόρθωση. Εφαρμογές Διόδων Ζεηετ-Σταθεροποίηση. 

8.6 Τρανζίστορ σε λειτουργία διακόπτη. 

8.7 Εξομάλυνση. 

8.8 Μελέτη απλών κυκλωμάτων διακόπτη και οδήγησης ΕΕϋ με τρανζίστορ. 

8.9 Πολλαπλασιασμός τάσης. 

8.10 Διπολικό τρανζίστορ, Συνδεσμολογίες (3Ε, (3(3, <3Β. 

8.11 Τρανζίστορ πεδίου - Τρανζίστορ - διακόπτης - Οπτοηλεκτρονικά στοιχεία. 

8.12 Ενισχυτής με ανάδραση Αναστρέφων Ενισχυτής - Αθροιστής. 

8.13 Θυρίστορ. Ασκήσεις για τη μελέτη λειτουργίας των δ(3Κ και ΤΚΙΑ(3. 

8.14 Κολλήσεις εξαρτημάτων. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Β' 

8ΤΟ\Υ (2010 Α 111/1 ) ΡΓΙΝίΤΙΟΝ Αρρ 

ΜΑΘΗΜΑ Β04 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ I 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 4 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 60 

ΘΕΩΡΙΑ 60 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 0 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει 
επαρκείς θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την εκτέλεση εκείνων των καθηκόντων αξιωματικού 
φυλακής μηχανής, που έχουν σχέση με την αποδοτική λειτουργία των θερμικών μηχανών και τις 
θερμοδυναμικές διεργασίες. Η ύλη παρέχει στους σπουδαστές τις κατάλληλες γνώσεις γύρω από τις 
βασικές έννοιες της Θερμοδυναμικής, τον Πρώτο και τον Δεύτερο Νόμο της Θερμοδυναμικής, τα 
συστήματα σταθερής και μη σταθερής ροής, τους υδρατμούς και τα ψυκτικά μέσα, τη μετάδοση και τις 
απώλειες θερμότητας, το φαινόμενο της εντροπίας και τους κύκλους ισχύος ατμού και μηχανών 
εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ). 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρκήεοίΟΓ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ηεαά ρπήεείΟΓ), ΠΥΟ - Υίιίεο, προσομοίωση. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης 


Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

1.1 Θερμοδυναμικό σύστημα. 

1.2 Ιδανικά και πραγματικά συστήματα. 

1.3 Θερμοδυναμικές ιδιότητες της ύλης - Διεργασίες - Θερμοδυναμικός κύκλος. 

1.4 Βασικές μονάδες στο Διεθνές Σύστημα (8.Ι.). 

1.5 Πυκνότητα - ειδικός όγκος - ειδικό βάρος. 

1.6 Πίεση, όγκος. 

1.7 Θερμοκρασία - Θερμοκρασιακές κλίμακες. 

1.8 Έργο και θερμότητα. 

1.9 Έργο από διεργασίες σε κλειστό και ανοικτό σύστημα χωρίς απώλειες. 

1.10 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

2. ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 

2.1 Πρώτος Νόμος της Θερμοδυναμικής. 

2.2 Μηχανικό ισοδύναμο της θερμότητας. 

2.3 Πρώτος νόμος για μη κυκλικές διεργασίες. 

2.4 Ενέργεια (Δυναμική - Κινητική). 

2.5 Ενθαλπία - Εσωτερική ενέργεια. 

2.6 Εφαρμογή του Πρώτου Νόμου της Θερμοδυναμικής σε κλειστά και ανοικτά συστήματα. 

2.7 Ανοικτά συστήματα για σταθερή και μη σταθερή ροή. 

2.8 Θερμικές Μηχανές - Θερμική απόδοση. 

2.9 Ψυκτικές Μηχανές - Συντελεστής συμπεριφοράς. 

2.10 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 
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3. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

3.1 Το νερό ως καθαρή ουσία. 

3.2 Φάσεις καθαρής ουσίας. 

3.3 Ιδιότητες υδρατμών. 

3.4 Πίνακες θερμοδυναμικών ιδιοτήτων. 

3.5 Διαγράμματα θερμοδυναμικών ιδιοτήτων. 

3.6 Κεκορεσμένο νερό, υπόψυκτο νερό. 

3.7 Υγρός - Κεκορεσμένος - Υπέρθερμος ατμός. 

3.8 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

4. ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

4.1 Νόμος του Βογ1ε. 

4.2 Νόμος του (ΠΐΒΓίεε. 

4.3 Καταστατική εξίσωση τέλειου αερίου. 

4.4 Ειδική θερμότητα. 

4.5 Μεταβολή κατάστασης σταθερού όγκου. 

4.6 Μεταβολή κατάστασης σταθερής πίεσης. 

4.7 Αδιαβατική μεταβολή. 

4.8 Ισοθερμοκρασιακή μεταβολή. 

4.9 Πολυτροπική μεταβολή. 

4.10 Μη αναστρέψιμη μεταβολή. 

4.11 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

5. ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

5.1 Λέβητας και συμπυκνωτής. 

5.2 Αδιαβατική μεταβολή με σταθερή ροή. 

5.3 Στραγγαλισμός. 

5.4 Ισοθερμοκρασιακή μεταβολή με σταθερή ροή. 

5.5 Εξίσωση ενέργειας σταθερής ροής για περισσότερες από μία εισόδους και εξόδους στο σύστημα. 

5.6 Εξίσωση ενέργειας μη σταθερής ροής. 

5.7 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

6. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΑ 

6.1 Απόδοση κύκλου. 

6.2 Δεύτερος Νόμος της Θερμοδυναμικής. 

6.3 Τα πορίσματα Θίαυδίυ» και Κβίνίη - ΡΙαηΕ για τον Δεύτερο Νόμο. 

6.4 Αναστρεψιμότητα και μη αναστρεψιμότητα -Έννοια της εντροπίας. 

6.5 Αντιστρεπτοί και μη Αντιστρεπτοί κύκλοι. 

6.6 Πορίσματα Δεύτερου Νόμου της Θερμοδυναμικής. 

6.7 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

7. ΕΝΤΡΟΠΙΑ 

7.1 Εντροπία συστήματος. 

7.2 Εντροπία σε κλειστό και ανοικτό σύστημα. 

7.3 Υπολογισμός Εντροπίας για τέλεια αέρια. 

7.4 Εντροπία καθαρής ουσίας. 

7.5 Διάγραμμα θερμοκρασίας - εντροπίας (Τ - 8). 

7.6 Διάγραμμα Ενθαλπίας - Εντροπίας (Η - 8) Μοίΐίετ. 

7.7 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 
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8. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ 

8.1 Βαθμός απόδοσης θερμικών μηχανών. 

8.2 Κύκλος ΕατηοΙ. 

8.3 Κύκλοι μηχανών εσωτερικής καύσης. 

8.4 Εφαρμογές, Ασκήσεις 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Β ' 

8ΤΘ\ν (2010 Α ΙΙΙ/1 ) ΡΙΙΝΟΤΙΟΝ Αρρ 

ΜΑΘΗΜΑ Β05 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 4 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 60 

ΘΕΩΡΙΑ 60 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 0 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει 
γνώσεις θεωρητικές γύρω από τις αλληλεπιδράσεις των δυνάμεων και των καταπονήσεων που 
προκαλούνται από αυτές, ώστε να κατανοούν πλήρως τη λειτουργία των διαφόρων μερών των 
μηχανών, αλλά και των μηχανών ως ολοτήτων. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιειιδ ρΐΌ)εείοτ), ΡΥΡ - Υίάεο. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης 


Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά - Σκοπός και αντικείμενο της Αντοχής Υλικών. Τάσεις - Παραμορφώσεις (Μονάδες). 

1.2 Νόμος ελαστικότητας Ηοοίτε - Μέτρα ελαστικότητας και διάτμησης. 

1.3 Πείραμα εφελκυσμού του χάλυβα. Όριο αναλογίας - διαρροής - θραύσης. 

1.4 Πείραμα θλίψης. 

1.5 Εγκάρσια συστολή - διαστολή. Λόγος του Ροίεεοη. 

1.6 Όλκιμα και ψαθυρά υλικά. 

1.7 Σκληρότητα υλικού. 

1.8 Επίδραση θερμοκρασίας και χρόνου στην αντοχή υλικών. 

1.9 Κόπωση υλικού - καμπύλη λνοείιίετ. 

1.10 Συγκέντρωση τάσεων. 

1.11 Επιφανειακή θλίψη. 

1.12 Εντατική κατάσταση. 

1.13 Είδη καταπονήσεων: Στατική - Δυναμική καταπόνηση. 

1.14 Αστοχία υλικών - Επιτρεπόμενες τάσεις - Συντελεστής ασφάλειας. 

1.15 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

2. ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ - ΘΛΙΨΗ - ΔΙΑΤΜΗΣΗ 

2.1 Τάσεις, παραμορφώσεις στον εφελκυσμό και τη θλίψη. Διαστασιολόγηση. 

2.2 Σύνθλιψη άντυγας οπής. 

2.3 Κυλινδρικά δοχεία πίεσης με λεπτά τοιχώματα. 

2.4 Τάσεις αναπτυσσόμενες από παρεμπόδιση. 

2.5 Τάσεις και παραμορφώσεις στη διάτμηση. 

2.6 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 
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3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΟΚΟΥ 

3.1 Τρόποι στήριξης δοκού - Αντιδράσεις - Υπολογισμός αντιδράσεων - Φόρτιση δοκού (Μεμονωμένα 
- κατανεμημένα φορτία). 

3.2 Τέμνουσες δυνάμεις - Καμπτικές ροπές - Διαγράμματα Τεμνουσών Δυνάμεων (ΔΤΔ) και 
Καμπτικών 3.3 Ροπών (ΔΚΡ) σε διάφορες περιπτώσεις φόρτισης δοκών — Γεωμετρία διατομών. 

3.4 Κέντρα βάρους απλών και σύνθετων γεωμετρικών σχημάτων. 

3.5 Ροπή αδράνειας - ακτίνα αδράνειας επιφάνειας. Θεώρημα δίείηετ. 

3.6 Παράλληλη μετατόπιση - στροφή αξόνων. 

3.7 Κύριοι άξονες αδράνειας. Υπολογισμός ροπών και ακτινών αδράνειας απλών και σύνθετων 
γεωμετρικών σχημάτων. 

3.8 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

4. ΚΑΜΨΗ 

4.1 Απλή κάμψη - Τάσεις - Κατανομή ορθών τάσεων στην απλή κάμψη. Διατμητικές τάσεις στην 
κάμψη. 

4.2 Διαστασιολόγηση. 

4.3 Παραμορφώσεις - Εξίσωση ελαστικής γραμμής - Βέλος κάμψης. 

4.4 Γωνία κλίσης στις στηρίξεις. 

4.5 Υπολογισμός ελαστικής γραμμής - Βέλους κάμψης - Γωνίας κλίσης στις στηρίξεις διαφόρων 
περιπτώσεων καμπτομένων δοκών. 

4.6 Εφαρμογές — Ασκήσεις. 

5. ΣΤΡΕΨΗ 

5.1 Στρέψη - Τάσεις σε δοκό κυκλικής και μη κυκλικής διατομής. 

5.2 Στρέψη ράβδου με λεπτά τοιχώματα (κοιλοδοκός). 

5.3 Στρέψη περιστρεφόμενου άξονα (ατράκτου). 

5.4 Διαστασιολόγηση. 

5.5 Εφαρμογές ~ Ασκήσεις. 

6. ΑΥΤΙΣΜΟΣ 

6.1 Γενικά περί λυγισμού - Κρίσιμο φορτίο λυγισμού - λυγηρότητα ράβδου. 

6.2 Θεωρία Ευΐετ (ελαστικός λυγισμός) - Κρίσιμη τάση λυγισμού. Τύποι ΤεΙιηήεΓ. 

6.3 Μέθοδος των συντελεστών ω. 

6.4 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

7. ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ 

7.1 Ισοδύναμη τάση - Κριτήρια. 

7.2 Έκκεντρη θλίψη - Κατανομή των τάσεων. 

7.3 Πυρήνας διατομής. 

7.4 Έκκεντρη θλίψη χωρίς αντοχή σε εφελκυσμό. 

7.5 Έκκεντρη θλίψη και λυγισμός. 

7.6 Στρέψη και αξονική καταπόνηση - Τάσεις - Μέγιστες τάσεις. Στρέψη και κάμψη. 

7.7 Διαστασιολόγηση. 

7.8 Εφαρμογές ~ Ασκήσεις. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Β' 

δΤΘλν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΓΙΙΝΘΤΙΟΝ 4 

ΜΑΘΗΜΑ Β06 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 2 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΘΕΩΡΙΑ 30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 0 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: 
α) Γνώση για το δίκαιο και τη σημασία του. 

β) Γνώση για τη νομική έννοια του πλοίου, τα ναυτιλιακά έγγραφά του, τις εργασιακές απαιτήσεις του 
ναυτικού επαγγέλματος, τις συμβάσεις ναυτολόγησης και το πειθαρχικό δίκαιο του Εμπορικού 
Ναυτικού. 

γ) Γνώση των υποχρεώσεων του πλοίου στην ανοιχτή θάλασσα, στο λιμάνι και στην αιγιαλίτιδα ζώνη, 
και 

δ) βασική γνώση του ΙΜΟ και των διεθνών κανονισμών και συμβάσεων που αφορούν στη ναυτική 
ασφάλεια, στη ναυτική τεχνολογία, στη διευκόλυνση των θαλάσσιων μεταφορών. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις. 

Κατά τη διδασκαλία να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαΐα ριχήεείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ Εε&ά 
ρτριεείοτ), Γ>ΥΓ> - Υίάεο. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Έννοια και χαρακτηριστικά του Δικαίου. Πηγές του Δικαίου. Ιεράρχηση κανόνων Δικαίου. Διαίρεση 
του Δικαίου. 

2. ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

2.1 Το πλοίο. 

2.2 Τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου. 

2.3 Η πλοιοκτησία. 

2.4 Ο πλοίαρχος. 

2.5 Το πλήρωμα. 

2.6 Απογραφή ναυτικών. 

2.7 Κανονισμοί εργασίας. 

2.8 Συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας. 

2.9 Η σύμβαση ναυτολόγησης. 

2.10 Υποχρεώσεις και δικαιώματα του ναυτικού από τη σύμβαση ναυτολόγησης. 

2.11 Ναυτεργατικές διαφορές. 

2.12 Ναυτικά αδικήματα και ποινικές ευθύνες. 

2.13 Πειθαρχικό δίκαιο Εμπορικού Ναυτικού. 

2.14 Ναυτικό ατύχημα. 

2.15 Ναυτεργατικό ατύχημα και κανονισμοί πρόληψής του. 

2.16 Κοινωνική προστασία του ναυτικού. 

2.17 Γενικά περί ναυλώσεως. 

2.18 Το πλοίο στην ανοιχτή θάλασσα, στο λιμάνι και στην αιγιαλίτιδα ζώνη. 

2.19 Τρομοκρατία στη θάλασσα - Επικίνδυνες περιοχές. 

2.20 Ειδικές οικονομικές ζώνες - υφαλοκρηπίδα. 

2.21 Η νομική υποχρέωση προστασίας των θαλασσών από τη ρύπανση. Κυρώσεις και ευθύνες για 
ρύπανση. 




























ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


33057 


3. Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΙΜΟ) 

3.1 Ιστορική αναδρομή. 

3.2 Η δομή του ΙΜΟ. 

3.3 Οι δραστηριότητες του ΙΜΟ. 

3.4 Συμπληρωματικές πηγές/πληροφορίες. 

3.5 Συνθήκη Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τον Νόμο της Θάλασσας (ΕΓΝΟΕΟδ), (υηίΐεά ΝΒΐίοπ» 
ΟοηνεπΙίοπ οη (Ιιε Εβ\ν οί Ιΐιε δεα). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Β' 

δΤΘλν (2010 Α ΙΙΙ/1 ) ΡΙΙΝΘΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ Β07 ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 4 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 60 

ΘΕΩΡΙΑ 60 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 0 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει: 

α) Θεωρητικές γνώσεις γύρω από την εγκατάσταση ενός ατμοπαραγωγού (ατμολέβητα), τις βασικές 
του λειτουργίες, τα γενικά χαρακτηριστικά του, τα εξαρτήματά του, τα όργανά του, τα είδη 
ατμολεβήτων κ.λπ., και 

β) θεωρητικές γνώσεις γύρω από τη ροή του ατμού, τη ροή διά μέσου προφυσίων - πτερυγίων, τους 
τύπους ατμοστροβίλων και τη λειτουργία τους. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Κατά τη διδασκαλία να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαά ρτοιεείοτ), ΡΥΡ - Υκίεο, προσομοίωση. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΤΜΟΠΑΡ ΑΓΩΓΟΙ 

ΩΡΕΣ: 30 
ΘΕΩΡΙΑ: 30 

1.1 Σχηματική διάταξη στροβιλοεγκαταστάσεων με τα βασικά μέρη του λέβητα (Ατμοθάλαμος, 
υδροθάλαμος, θερμαντήρας). 

1.2 Βασικές λειτουργίες λέβητα. 

1.3 Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία των λεβήτων (πίεση, ατμοπαραγωγική ικανότητα, τύπος λέβητα, 
θερμαινόμενη επιφάνεια, επιφάνεια σχάρας, όγκος θαλάμου καύσης, όγκος υδροθαλάμου, όγκος καύσης 
και βαθμός ατμοπαραγωγής). 

1.4 Αρχές κατασκευής και στοιχειώδους λειτουργίας των ναυτικών ατμολεβήτων. 

1.5 Γενική περιγραφή εγκατάστασης Λεβητοστασίου - Βοηθητικά μηχανήματα και συσκευές. 

1.6 Εξαρτήματα λέβητα (εσωτερικά εξαρτήματα - εξωτερικά εξαρτήματα). 

1.7 Όργανα και εξαρτήματα σχετικά με την καύση. 

1.8 Φυσική και τεχνική κυκλοφορία νερού στον λέβητα. 

1.9 Όρια ατμοπαραγωγικής ικανότητας του λέβητα σε συνάρτηση με την κυκλοφορία του νερού, την 
υγρότητα του ατμού και τον βαθμό καύσης. 

1.10 Κατάταξη ναυτικών ατμολεβήτων, ανάλογα με τα βασικά χαρακτηριστικά κατασκευής τους. 

1.11 Κυλινδρικοί ατμολέβητες (Γενική Περιγραφή - Λειτουργία). 

1.12 Φλογαυλωτοί ατμολέβητες (Γενική Περιγραφή — Λειτουργία - Τύποι που υπάρχουν). 

1.13 Υδραυλωτοί λέβητες (Γενική περιγραφή - Λειτουργία - Αντιπροσωπευτικοί τύποι λεβήτων). 

1.14 Θερμικοί λέβητες ελαίου (ΙύεππΒΐ οίΐ). 

1.15 Βοηθητικοί λέβητες καυσαερίων και πετρελαίου σε πλοία με προωστήρια μηχανή εσωτερικής 
καύσης (ΜΕΚ) (βοοηοππζβτ) 

1.16 Σύγκριση φλογαυλωτών και υδραυλωτών λεβήτων με βάση τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματά τους. 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ 

ΩΡΕΣ: 30 
ΘΕΩΡΙΑ: 30 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Σταθερή ροή ατμού. 

1.2 Εξίσωση συνέχειας ροής και ολικής ενέργειας. 

1.3 Εξίσωση της ορμής. 

2. ΠΡΟΦΥΣΙΑ 

2.1 Γενικά για προφύσια. 

2.2 Κρίσιμη πίεση και κρίσιμη ταχύτητα ατμού. 

2.3 Σχέση ταχύτητας και όγκου - Κρίσιμα μεγέθη - Σχήμα προφυσίου. 

2.4 Ισοεντροπική ροή του ατμού. 

2.5 Απώλειες και πραγματική ροή του ατμού στα προφύσια, βαθμός απόδοσης. 

2.6 Προσδιορισμός μεγεθών προφυσίων - Διαστάσεις - Γωνίες εισόδου και εξόδου. 

3. ΡΟΗ ΑΤΜΟΥ ΜΕΣΩ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ 

3.1 Γενικά για τη ροή ατμού μέσω πτερυγίων. 

3.2 Σύνθεση ταχυτήτων - Τρίγωνα ταχυτήτων. 

3.3 Σχέσεις μεταξύ απολύτων και σχετικών ταχυτήτων. 

3.4 Δυνάμεις που ασκούνται στα πτερύγια. 

3.5 Υπολογισμός περιφερειακού έργου και ισχύος πτερύγωσης. 

3.6 Βαθμός απόδοσης (δράσης - αντίδρασης) - Ασκήσεις. 

3.7 Ορισμοί έργων και βαθμών απόδοσης στους ατμοστρόβιλους - Ασκήσεις. 

3.8 Απώλειες έργου. 

4. ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 

4.1 Βασικοί τύποι ατμοστροβίλων (συνοπτική λειτουργία - περιγραφή). 

4.2 Βαθμός απόδοσης ατμοστροβίλου. 

4.3 Διάγραμμα ενθαλπίας - εντροπίας (Η - 8). 

4.4 Περιγραφή, λειτουργία και καθορισμός βαθμιδών και βαθμού απόδοσης στροβίλου Οιτΐίε και 
ϋβίαναΐ. 

4.5 Στρόβιλος αντίδρασης, βαθμός απόδοσης, παράσταση σε διάγραμμα ενθαλπίας - εντροπίας (Η - 8). 
Σύγκριση βαθμιδών δράσης και αντίδρασης. 

4.6 Σύγκριση διάφορων τύπων στροβίλων. 

4.7 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Β' 

δΤΟΧΥ (2010 Α ΙΙΙ/1 ) ΓΙΙΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ Β08 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ I - ΔΙΚΤΥΑ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 3 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 

ΘΕΩΡΙΑ 39 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ *6 

Σκοπός - Στόχο 

Μετά την ολοκλι 
αποκτήσει: 
α) Γνώση των βο 
εξυπηρετούν τα 
β) γνώση των χα 

ι: 

ηρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 

ισικότερων βοηθητικών μηχανημάτων, των δικτύων και των συσκευών που 
σύγχρονα πλοία, και 

ρακτηρισιικών των αντλιών, των ειδών και της λειτουργίας τους. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Κατά τη διδασκαλία να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 

* Σημείωση. Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος 

γίνονται στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια». Οι προτεινόμενες ώρες 
εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να πραγματοποιηθούν εφόσον ο διατιθέμενος 
χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο εργαστηριακό εξοπλισμό) για το 
αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια» δεν 
επαρκεί, αλλιώς αποδίδονται στην θεωρία. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (όαΐα ρτο)εο1οτ), προβολέας διαφανειών (ονετ Ιιεαά 
ρπήεείοτ), ϋΥϋ - Υίάεο, προσομοίωση, εργαστήριο, προσομοιωτής μηχανοστασίου. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γ ράπτες εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

1.1 Μηχανήματα πρόωσης δηζελοκίνητου πλοίου και πλοίου με ατμοστρόβιλο. 

1.2 Μηχανήματα χειρισμών. 

1.3 Μηχανήματα ασφαλείας. 

1.4 Μηχανήματα βοηθητικών χρήσεων. 

1.5 Μηχανήματα φορτίου. 

1.6 Βασικά δίκτυα του πλοίου. 

2. ΑΝΤΛΙΕΣ 

2.1 Τι είναι οι αντλίες. Κατάταξη αντλιών. 

2.2 Παροχή του σωλήνα, υδραυλικό χτύπημα. 

2.3 Απώλειες λόγω αντίστασης ροής. 

2.4 Χαρακτηριστικά μεγέθη και στοιχεία μηχανών. 

2.5 Ύψη αντλιών. 

2.6 Παροχή αντλιών. 

2.7 Ισχύς αντλιών. 

2.8 Βαθμός απόδοσης αντλιών. 

2.9 Αναρρόφηση και κατάθλιψη αντλιών. 

2.10 Εμβολοφόρες αντλίες - Περιστροφικές αντλίες - Φυγοκεντρικές αντλίες - Πτερυγοφόρες αντλίες - 
Αντλίες υγρών εμβόλων - Γραναζωτές αντλίες - Αντλίες με λοβούς, κοχλίες και με έμβολα μεταβλητής 
διαδρομής - Μονοσταδιακές και πολυσταδιακές αντλίες - Φυγοκεντρικές αντλίες με ατμοστρόβιλο. 

2.11 Σπηλαίωση αντλιών. 

2.12 Στεγανοποίηση αντλιών. 

2.13 Αντλίες με περιστρεφόμενο σώμα κυλίνδρων: περιγραφή αντλιών Ηεΐε-δΐιαιν και \ν3ΐετΐ>ιιιτγ. 
Λειτουργία - ρυθμίσεις. 

2.14 Συντήρηση αντλιών. 

2.15 Χρησιμότητα των παραπάνω ειδών αντλιών ανάλογα με τα πλεονεκτήματά τους. 
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3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. 

3.1 Ταξινόμηση. 

3.2 Εναλλακτήρες επιφάνειας. 

3.3 Εναλλακτήρες πλοίων σε πλοίο με ατμοστρόβιλο. 

3.4 Εναλλακτήρες πλοίων σε μηχανές εσωτερικής καύσεως. 

3.5 Ψυγεία με φύλλα τύπου ϋε-ΕαναΙ. 

3.6 Συντήρηση και επισκευή. 

3.7 Προθερμαντήρες. 

3.8 Συντήρηση προθερμαντήρων. 

4. ΔΙΚΤΥΑ 

4.1 Δίκτυο εξαντλήσεως κυτών. 

4.2 Δίκτυο πυρκαγιάς. 

4.3 Δίκτυο ψύξεως. 

4.4 Δίκτυο πετρελαίου. 

4.5 Δίκτυο λιπάνσεως. 

4.6 Δίκτυο θαλάσσης. 

4.7 Δίκτυο αέρα προκινήσεως, γενικής χρήσης (κετνίεε 3ΐτ), ελέγχου (οοηίτοί αίτ). 

5. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

5.1 Επιστόμια γλώσσας, βαλβίδας και πεταλούδας. 

5.2 Εκπαιδευτική κοχλιοειδής αντλία (κετειν ριιτηρ) με ηλεκτρικό κινητήρα. 

5.3 Εκπαιδευτική πτερυγιοφόρος αντλία (τοίατγ ναηεκ ριιτηρ) με ηλεκτρικό κινητήρα. 

5.4 Εκπαιδευτική μονοσταδιακή - δύο σταδίων φυγόκεντρη αντλία. 

5.5 Εκπαιδευτική συσκευή ελέγχου φυγοκεντρικής αντλίας (εεηίπίίΐβαί ριιτηρ Ιεκί κεί). 

5.6 Εναλλάκτης θερμότητας με φύλλα. 

6. ΕΝΔΕΙΚΝΥ ΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

6.1 Εξοικείωση - Αναγνώριση χώρου μηχανοστασίου. 

6.2 Παρουσίαση των μηχανημάτων, των σχετιζομένων συστημάτων και του εξοπλισμού που υποστηρίζει 
ο προσομοιωτής. 

6.3 Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο είναι τοποθετημένα και διασυνδεδεμένα μεταξύ τους τα διάφορα 
συστήματα και δίκτυα. 

6.4 Περιγραφή πίνακα ελέγχου (τηίτηίε ραηεΐ) του προσομοιωτή. 

6.5 Περιγραφή των οργάνων και των μετρούμενων παραμέτρων που χρησιμοποιούνται στον 
προσομοιωτή. 

6.6 Περιγραφή των συναγερμών (αίαττη), οι οποίοι εμφανίζονται από δυσλειτουργίες και λάθη του 
προσομοιωτή. 

6.7 Παρουσίαση των μηχανημάτων και λειτουργιών που ελέγχονται τοπικά και από απόσταση. 

6.8 Περιγραφή των ασφαλών πρακτικών που πρέπει να τηρούνται κατά την προετοιμασία των 
μηχανημάτων και των συσχετιζόμενων συστημάτων κατά την εκκίνηση και τη λειτουργία του πλοίου. 

6.9 Δημιουργία λίστας επιλογής (εΐιεοΐί Ιίκί) των μηχανημάτων και των συσχετιζόμενων συστημάτων 
κατά την εκκίνηση, κατά την προετοιμασία για χρήση ετοιμότητας (κώηιΐ 6γ) και για την ομαλή 
λειτουργία. 

6.10 Παρουσίαση των ειδικών απαιτήσεων για τη σύνδεση ηλεκτρογεννητριών στο ηλεκτρικό δίκτυο. 

6.11 Μεταφορά χειριστηρίων μεταξύ γέφυρας-δωματίου ελέγχου και μηχανοστασίου (εοηίτοί Ιταηείετ 
όείινεεη ΐ>τί(1§ε - εη^ίηε οοηίτοί τοοτη - εη^ίηε τοοτη). 

6.12 Λειτουργία μηχανοστασίου στο λιμάνι (ΗηΛουτ εοηόίίίοη). 

6.13 Παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του δικτύου θαλάσσης, νερού ψύξης κύριας μηχανής και 
ηλεκτρογεννητριών, του δικτύου λίπανσης, του δικτύου αέρος, του δικτύου καυσίμου, του δικτύου 
σεντινών, του βραστήρα (ίτεδίι ινώετ ^ευεταίοτ), του λέβητα καυσαερίων (£38 όοίΐετ) και του βοηθητικού 
λέβητα (αυχ. Βοίΐετ), καθώς και συνδυασμός δικτύων. 

6.14 Εισαγωγή βλαβών στα δίκτυα. 

6.15 Αξιολόγηση. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

Β' 

δΤΘ\ν (2010 Α ΙΙΙ/1 ) ΓΙΙΝΟΤΙΟΝ 

3 


ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟ ΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ II 


ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 


ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 


ΕΞΑΜΗΝΟΥ 


60 ΘΕΩΡΙΑ 0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 


60 


Σκοπός - Στόχοι: 

Για τη βέλτιστη εκπαίδευση των σπουδαστών και τη μεγίστη αξιοποίηση του εργαστηριακού 
εξοπλισμού προτείνεται, όπου είναι δυνατό, ανάλογα με τις υποδομές κάθε Σχολής Μηχανικών, η 
δημιουργία 5 ομάδων εργαστηρίων. 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει: 

α) Ικανότητα να χρησιμοποιούν εργαλεία χειρός, εργαλεία εφαρμοστηρίου, φορητά εργαλεία χειρός 

τροφοδοτούμενα με εξωτερική ισχύ, μηχανοκίνητα εργαλεία, εξοπλισμό οξυγονοκόλλησης και 

κοπής, εξοπλισμό ηλεκτροσυγκόλλησης και εξοπλισμό κάμψης σωλήνων. 

β) Ικανότητα να επισκευάζουν μηχανές, βοηθητικά μηχανήματα και συσκευές. 

γ) Ικανότητα να πραγματοποιούν εργασίες και μετρήσεις σε ηλεκτρονικά κυκλώματα. 

δ) Ικανότητα να χειρίζονται εργαλειομηχανές και να πραγματοποιούν ασκήσεις με τη χρήση αυτών 

(κατασκευή δοκιμίων), και 

ε) την απαραίτητη εξοικείωση με τα βοηθητικά μηχανήματα - δίκτυα του πλοίου με τη βοήθεια του 
προσομοιωτή μηχανοστασίου. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πρακτική εξάσκηση, πίνακας, προβολέας δεδομένων (άπία ρκήθοίοτ), 
προβολέας διαφανειών (ονετ Ιιεπά ρΐΌ)εεΐοτ), ϋνϋ - νίιίεο, προσομοίωση, 
εργαστήρια διαφόρων μαθημάτων. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις με θέματα πολλαπλής επιλογής 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

ΟΜΑΔΑ 1 η 

1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟ 

1.1 Γενικά περί υλικών. Επίδειξη υλικών συνήθους χρήσης (σίδηρος, χάλυβας, χυτοσίδηρος, αλουμίνιο, 
χαλκός, ορείχαλκος, μπρούτζος, μόλυβδος, κράματα αναμετάλλωσης και συγκόλλησης, περμανίτης, 
βελανιδόχαρτο, αμίαντος, λάστιχο, σαλαμάστρες, υαλοβάμβακας κ.λπ.). 

1.2 Πού και πώς χρησιμοποιούνται ελάσματα (λαμαρίνες) μαύρα, γαλβανισμένα κ.λπ.. Μορφοσίδηρος. 

1.3 Κατασκευή αμφικοχλία (φυτευτός κοχλίας μποζόνι) και αντίστοιχου περικοχλίου. 

1.4 Κατασκευή παρενθέματος. 

1.5 Όργανα μέτρησης στο μετρικό και αγγλοσαξονικό σύστημα - Εφαρμογές στις μετρήσεις 
(μικρόμετρο). 

1.6 Σπειρώματα - Εργαλεία χειρός κοπής σπειρωμάτων. 

1.7 Κατασκευή εξαγώνου και εφαρμογή σε αντίστοιχο θηλυκό - Κατασκευή χελιδονοουράς. 

1.8 Τεχνική εξαγωγής σπασμένου φυτευτού κοχλία. 

2. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 

2.1 Πλάνη. Περιγραφή, μηχανισμός πλάνης, τα εργαλεία της πλάνης, συγκράτηση εργαλείου και 
τεμαχίου. Κατασκευή σφηνοδρόμου. 

2.2 Φρέζα. Περιγραφή, εργαλεία φρέζας, συγκράτηση τεμαχίου και εργαλείου, λειτουργία και διαίρεση 
Κατασκευή οδοντωτού τροχού σε φρέζα. 

2.3 Δράπανα - Λειτουργικό. Τρύπημα με ηλεκτροδράπανο (σταθερό) - Τρύπημα με ηλεκτροδράπανο 
χειρός. 
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ΟΜΑΔΑ 2 η 

1. ΦΛΟΓΟΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 

1.1 Συγκόλληση χαλύβων με μεγάλη περιεκτικότητα σε άνθρακα και άλλων χαλυβοκραμάτων. 

1.2 Συγκόλληση ανοξείδωτων χαλύβων. 

1.3 Συγκόλληση του χυτοσιδήρου. 

1.4 Συγκόλληση του αλουμινίου. 

1.5 Συγκόλληση σωλήνων. 

1.6 Συγκόλληση μη σιδηρούχων υλικών. 

1.7 Σφάλματα συγκολλήσεων οξυγόνου-ασετιλίνης και τρόποι αντιμετώπισης. 

1.8 Εκτέλεση συγκόλλησης χαλύβδινων σωλήνων. 

1.9 Εκτέλεση κατακόρυφης συγκόλλησης. 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΑΗΤΗΡΙΟ 

2.1 Ε1 σειρά των ραφών της συγκόλλησης. 

2.2 Σφάλματα ηλεκτροσυγκολλήσεων. Τρόποι αποφυγής σφαλμάτων. 

2.3 Εφαρμογές της χειροποίητης συγκόλλησης με επενδεδυμένο ηλεκτρόδιο στο πλοίο. 

2.4 Εκτέλεση συγκόλλησης ελασμάτων σε κατακόρυφη θέση. Καθορισμός παραμέτρων. 

2.5 Εκτέλεση συγκόλλησης σωλήνων. Καθορισμός παραμέτρων. 

2.6 Εκτέλεση αναγομώσεως και γεμίσματος οπής. 

2.7 Γενικά περί συγκολλήσεων με αέριο ΜΙΟ (Μβίαΐ Ιηετί Οαε) και μεταλλικές ΜΑΟ (Μείαΐ Αείίνε 
Οαε). 

2.8 Εκτέλεση συγκόλλησης ελασμάτων με τη μέθοδο με αέριο ΜΙΟ. 

2.9 Μέθοδος συγκόλλησης και κοπής με τόξο πλάσματος. 

ΟΜΑΔΑ 3 η 

ΗΛΕΚΤΡΟΑΟΓΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ I 

(Ύλη εργαστηριακών ασκήσεων στο αντίστοιχο μάθημα). 

ΟΜΑΔΑ 4 η 

1. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΟ 

1.1 Εργαλεία διαμόρφωσης σωλήνων. 

1.2 Σύνδεση σωλήνων με μούφες και ρακόρ. 

1.3 Σύνδεση σωλήνων διαφορετικής διαμέτρου. 

1.4 Σύνδεση σωλήνων με φλάντζες (σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή π.χ. αλφάδιασμα φλάντζας 
κ.λπ.). 

1.5 Διαμόρφωση χαλκοσωλήνων, μολυβδοσωλήνων. 

1.6 Κατασκευή σπειρώματος σε σωλήνα. 

2. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ I ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 

(Υλη εργαστηριακών ασκήσεων στο αντίστοιχο μάθημα). 

2.1 Τρόπος ρύθμισης μηχανής. 

2.2 Έλεγχος αξονικών και ακτινικών διακένων συναρμολόγησης στροβιλοφυσητήρων (ΤιιΛο Οιατ^ετ- 
Τ/Ο). 

2.3 Ρύθμιση βαλβίδων. 

2.4 Επιθεώρηση-Ρύθμιση αντλιών υψηλής πιέσεως (Υ/Π). 

2.5 Εξάρμοση αντλιών (νερού, λαδιού, πετρελαίου) διαφόρων τύπων, επιθεώρηση και συναρμολόγηση. 

ΟΜΑΔΑ 5 η 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ I ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ - ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

(Υλη εργαστηριακών ασκήσεων στο αντίστοιχο μάθημα). 
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Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 


α/α 

8ΤΟ\¥ 

Γ'ΕΞΑΜΗΝΟ 

Ώρες ανά Εξάμηνο 

Ώρες ανά 

Σύνολο 


ίοΐ 

Μαθήματα 

Θεωρία 

Εφαρμογές 

εβδομάδα 

ωρών 

1 

1 

Ναυτικά Αγγλικά III 

24 

6 

2 

30 

2 

Αρρ. 

Μαθηματικά II & Στατιστική 

60 

0 

4 

60 

3 

Αρρ. 

Φυσική II 

24 

6 

2 

30 

4 

3 

Μηχανολογικό Σχέδιο II 

0 

45 

3 

45 

5 

3 

Στοιχεία Μηχανών 

60 

0 

4 

60 

6 

4 

Ναυπηγία II 

45 

0 

3 

45 

7 

1 

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης I 

65 

*10 

5 

75 

8 

2 

Ηλεκτρικές Μηχανές I 

52 

*8 

4 

60 

9 


* Τεχνουργεία - Εργαστήρια III 

0 

45 

3 

45 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 

450 


Σημείωση: Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος γίνονται στο μάθημα 
«Τεχνουργεία - Εργαστήρια». Οι προτεινόμενες ώρες εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να 
πραγματοποιηθούν, εφόσον ο διατιθέμενος χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο 
εργαστηριακό εξοπλισμό) για το αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα «Τεχνουργεία - 
Εργαστήρια» δεν επαρκεί, αλλιώς αποδίδονται στη θεωρία. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ' 

3ΤΟ\ν (2010 Α 111/1 ) ΕΕΝίΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ Γ01 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ III 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

2 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΘΕΩΡΙΑ 24 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6 

Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος και στα έξι (6) διδακτικά εξάμηνα, οι 
σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης 3ΤΘ\ν 1978. όπως τροποποιήθηκε, ώστε να επιτρέπει στον 
αξιωματικό μηχανής να χρησιμοποιεί μηχανικές εκδόσεις (π.χ. εγχειρίδια μηχανής) και να εκτελεί τα 
καθήκοντα του αξιωματικού φυλακής στη μηχανή, περιλαμβανομένης της ικανότητας χρήσης και 
κατανόησης των Τυποποιημένων Ναυτικών Φράσεων Επικοινωνίας (ΙΜΟ 3ΜΘΡ) του ΙΜΟ, όπου 
αυτό απαιτείται και ανάλογα με τις περιστάσεις. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις. 

Σημείωση: Οι διδάσκοντες συνιστάται να χορηγούν επιπρόσθετες σημειώσεις με 
τεχνική ορολογία, που δεν περιλαμβάνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα από τεχνικά 
εγχειρίδια ανάλογα με την ειδικότητα. 

Τεχνική ορολογία για την ειδικότητα μηχανικού - μηχανολογικά αγγλικά. 

1. Ειιείδ - ΕιιεΙ Οίΐ δγδίεηι - Ευεί Ιη)εείίοη. 

2. Ευόηε3ίίη§ Οίΐδ - ΕιΛπεαίίοη οΓ Ε)Ε. 

3. ΜαίηΙεηοηοβ οίϋίεδβΐ Εη§ίηε I. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ριχήεείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαά ρπήεείοτ), ϋ\Ό - νίάεο, Σύστημα αναπαραγωγής ήχου, εργαστήριο 
αγγλικής γλώσσας. 

Παρατηρήσεις: 

1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ: Προκειμένου η διδασκαλία της ορολογίας να είναι καλύτερη 
και αποδοτικότερη, οι διδάσκοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ακόλουθα 
βοηθήματα: 

α) Φωτογραφίες/εικόνες προστατευτικού ρουχισμού, 
β) Κουτί πρώτων βοηθειών με το περιεχόμενό του. 
γ) Οπτικό ακουστικό υλικό σχετικό με την ατομική ασφάλεια σε 
μηχανοστάσιο. 

δ) Σχεδιαγράμματα με μέρη του πλοίου, 
ε) Μόνιμες διαταγές της εταιρείας ενός πλοίου, 
στ) Οπτικοακουστικό υλικό σχετικό με ανεφοδιασμό καυσίμων, 
ζ) Υποδείγματα τέλεξ, αναφορών, υπομνημάτων και αιτήσεων, 
η) Υποδείγματα προσωπικού σημειωματάριου, ατζέντας, προγραμμάτων 
κ.λπ.. 

2. ΙΜΟ 8ΜΟΡ: Από το βιβλίο «ΙΜΟ Τυποποιημένες Ναυτικές Φράσεις 
Επικοινωνίας» οι διδάσκοντες μπορούν να διδάξουν τα ακόλουθα: 

α) Αίτηση ιατρικής βοήθειας -Α1/1.3. 

β) Ενημέρωση για τη λειτουργία της κύριας μηχανής-Β 1/1.9-1.10. 
γ) Χειρισμός καυσίμων, έρματος, πρόληψη μολύνσεως - Β3 1/3. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

ΚΕΟυΐΚΕΠ ΡΕΚΡΟΚΜΑΝΟΕ: 

ΤΙιε εχρεοίεά Ιοαιηίη» οιιίοοηιε ίδ (ΙΐίΐΙ ίΐιε δίαάεηί δΙιοιιΜ... 

1. Εχρίαΐη ρεΓδοηαΙ ϊη]ιιηε$ Άί αεα; εεηιιεδί ιηειίϊεαΐ α$$Ϊ5ίαηεε 

(.ίιαιηιηίΐπ οοη) αηεΐίοιίδ. 
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■ Οεηιοηαίναίεα ιιηάεναίαηάίη§ ο/ίΗε ηιεαηίη§ οβΗααίε εοψηηείίοηα Ην ηαίη§ ίΗεηι ίο εοηώίηε 
αεηίεηεεα αρρνορνίαίεΐγ. 

■ Ψνίίεα αίηιρίε αεηίεηεεα ιιαίη§ εοη/ιιηείίοηχ ίο ΙίηΚ ίάεαα. 

νοεαβιάαΓγ: αΛίεΙεδ οί ρΓοίεείίνε ε1οί1ιίη§; ραάδ οί ίΐιε 6οάγ; νεΛδ άεδεπβίη^ ίη]υΓγ; ίίεηΐδ ιΐδεά ίη 
βαδίε ΡίΓδί Αίά; 

■ Ναηιεα αΙΙ ίγρεα ο /'ρνοίεείίνε εΙοΜηξ ιιαεά αί αεα. 

■ Ναηιεα ρανία οβίΗε Ηοάγ. 

■ 1/αβα νενΗα άεαενίΗίη§ ίη]ιινίεα ίΗαί αββεεί ρανίίεηίαν ρανία ο/ίΗε Ηοάν. 

■ Ναηιεα αηά αίαίεα ίΗε ριινροαε οβίίεηια ιιαεά ίη Ηααίε Ρίναί Αίά ίνεαίηιεηί. 

(Ροηιιηιιηίοαίίοη δΡϋΙδ: 1ίδΙεηίη§, δρεαΡίη^, Γεαάίη§, Λνηίίη§. 

■ Ιάεηίίβιεα ί)ρε οβίηβιιιγβνοηι αροΗεη άεαενίρίίοη οβρΗναίεαΙ αγηιρίοηια. 

■ Ιάεηίίβιεα ίΗε εαιιαεα, ρνενεηίίοη αηά ίνεαίηιεηί οβεοηηηοη ίη]ιινίεα οη Ηοανάβνοηι \νήίίεη νερονία 
ον ίεχία. 

■ Ψνίίεα Ηααίε νερονία οβ ίΗε εαιιαεα οβ ηιίηον αεείάεηία οη Ηοανά. 

2. ΟΙιεεΙί ίαδΙε εοιηρίείϊοη ϊη Γοηίϊηε ορεεαίϊοηδ; νΗΡ εοιηηιιιηΐεαίΐοηδ Γε§αΓάϊη£ βηηΙ<εηη£ 

Οιαιηιηαΐ': Ριεδεηί ΡεΓίεεί Ιεηχε; Γε§ιι1αΓ αηά ίπεαιιίαΐ' νεΛ Γοπηδ. 

■ Μεηιονίζεα ίΗε ρααί ρανίίείρίεβονηια οβ/αιολνη Ηεγ ίννε^ηίαν νενΗα λνίίΗ αίίεηϋοη ίο ρνοηιιηείαίίοη 
αηά αρεΙΙίηξ. 

■ Μαηίριύαίεα ίΗε Ρνεαεηί Ρενβεεί ίεηαε εοννεείΐν ίη αρεεεΗ αηά \νήίίη§. 

■ Οεηιοηαίναίεα ιιηάεναίαηάίηξ οβ ίΗε αρεείβε ιιαε οβ ίΗε Ρνεαεηί Ρενβεεί ίεηαε ίο άεαενίΗε νεεεηί 
αείίοηα ί>ν ηαίη§ ίΗε ίεηαε ίη αρεεεΗ αηά \νήίίη§. 

■ Ιάαεα ίΗε ψιεαίίοηβονηι οβ ίΗε Ρνεαεηί Ρενβεεί ίεηαε ίο εΗεε Η εοηψίείίοη οβ ορεναίίοηαΐ 
ρνοεεάιινεα. 

■ 1/αεα ίΗε ροαίίίνε αηά ηε§αίίνεβονηια οβ ίΗε Ρνεαεηί Ρενβεεί ίεηαε ίο §ίνε ίηβονηιαίίοη αΗοιιί 
αείίνίίίεα αί άίββενεηί αίαίεα οβ εοηψίείίοη. 

νοεαβιιΙαΓγ: νεή>δ τε1αίίη§ ίο πιαίηίεηαηοε αηά δαίεΙγ ρΓοεεάιίΓεδ; ίεπτιδ εοηηεείεά ννίίΐι ΒαηΡεπη^; 
νεδδεί ραιΐδ; ίοοίδ Γογ ιηεΙαΚνοιΓ;. 

■ Κενίαεα νενΗα νείαίίηξ ίο ορεναίίοηαΐ ρνοεεάιινεα. 

■ Ιάαεα αη αρρνορήαίε ναη§ε οβνενΗα ίο άεαενίΗε ιηαίηίεηαηεε άιιίίεα ίη νανίοιια άερανίηιεηία. 

■ [Αεί ηοιιιν; αηά νενΗ$ ίο άεχεήΗε ίΗε $ία§ε$ ίηνοίνεά ίη ΙηιηΗενίηξρνοεεάιινε$. 

■ ϋοννεείΐν ίάεηίίβεα αηά ΙαΗεΙχ άίαξναηια οβρανίχ οβα νε$$εΙ (άεεΗ αηά εηξίηε νοοηι). 

■ Ναηιε$ Ηαηά αηά ηιαεΗίηε ίοοΙ$ ιι$εά ίη ηιείαΙχνονΗ. 

ΡΙιοηοΙοαν: ρΓοηυηείαίίοη οΓραδί ραιΊίείρΙεδ. 

■ Κερεαίζ ιηοάεΐρνοηιιηείαίίοη οβρα$ίρανίίείρίεχ \νίίΗ νεαχοηαΗΙε αεειιναεν. 

■ ΓΑεί ίΗε εοννεείρνοηιιηείαίίοη οβρα$ίρανίίείρΙε$ ίη .ψεεεΗ. 

Οοηηηαηίοαίίοη δΡϋΙδ: 1ίδίεηίη§, τεαάίη§, δρεαΡίη§, \νηίίη§. 

■ ΕχεΗαη§ε$ ίηβονηιαίίοη αίιοιιί νεεεηί αείίνίίίεα λνίίΗ ρανίηεν. 

■ ΟΗεεΗα αία^εα οβ εοηψίείίοη οβ α νανίείν οβ ίααΗα βνοηι ψοΗεη ίηβονηιαίίοη. 

■ Κεβενα ίο α εΗεεΗΙίαί ίο άεαενίΗε αία§εα οβεοηψίείίοη ίη α νοιιίίηε ρνοεεάιινε. 

■ ΞίηιιιΙαίεα ΥΗΡ εοιηηηιηίεαίίοη νε§ανάίη§ ΗιιηΗενίηξ ορεναίίοηα. 

3. Ρεοάυεε εχίεπιαΐ ννηίίεη αηά δροΐεεη εοηιηπιηίεαίίοιίδ ίο τεςυεδί αηά §ϊνε αάνϊεε 

ΟΓαππηαΓ: δεηίεηεε αηα1γδίδ; ίΐιε άεΠηίίε αιίίοίε ίΐιε; ηιοάαΐ νεΛ δΐιοιιΐά. 

■ ΟίαίίηξίιίαΗεα Ηείλνεεη εοηίεηί αηά αίνιιείιινε λνονάα. 

■ Οειηοηαίναίεα ηηάεναίαηάίη§ οβ ίΗε ιιαε οβ ίΗε άεβηίίε ανίίείε ί>ν ίηαενίίη§ ίί ίηίο αη αΗΗνενίαίεά 
ίεχί. 

■ Ιάαεα ίΗε άεβηίίε ανίίείε, ίΗε, εοιτεείΐγ ίη ψεεεΗ αηά \ννίίίη§. 

■ Ιάαεα αΗοιάά (ηοί) ίο §ίνε αάνϊεε αηάρεναοηαΐ ορίηίοηα. 

ΥοεαΙχιΙαί'ν: ίεΐεχ αΡΡί'ενίαΙίοηδ; 

■ 1/αεα εοηιιηοη ίεΐεχ αΗΗνενίαίίοηα ίη ρΐαεε οββηϊΐ \νονάβονηια. 

Οοηιιηιιηίοαίίοη δΡϋΙδ: 1ίδίεηίη§, δρεα!ίίη§, τεαάίη§, Λνπίίη§. 

■ 8Ηο\ναβαιηίΐίανίίν λνίίΗ ίεΐεχ λννίίίη§ εοηνεηίίοηα Ην ίάεηίίβήηξ ίΗε Ιοεαίίοη οβΗεν ίηβονηιαίίοη 
λνίίΗίη α ίεΐεχ. 
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■ Βειηοηαίταίεα εοιηρτεΒεηαίοη οβαΒΒτενίαίεά ίείβχ ηιεααα§εα Βν ίταηαββτήη^ ίεΐεχεα ίηίοβιάΐ 
χντίίίεη βοτηι. 

* Βετηοηαίταίεα ΙσιοχνΙεάβε οβαΒΒτενίαίίοηα Βν ίταηα/εττίηββηΙΙ ιηεααα§εα ίηίο ίεΐεχβ’ονηι. 

■ Ιάεηίίβιεα ίΒε τεφιεαί ίη α \νήίίεη ίεχί αηά αηρρίίεα αρρτορήαίε αάνίεε ίη \νήίίη§. 


4 . υηάεΓκίαηά ίηκίπιείϊοηκ αηά §ϊνε εχρίαηαίϊοηκ; 

(ίιαιηιηαΐ': Ρακί Οοηίίηιιοιικ ίεηκε; εοηίΓακί Βείννεεη Ρακί δίηιρίε αηά Ρακί Οοηίίηιιοιικ ίεηκεκ; 
ίηΐΐΌίΙυείίοη ίο τεροΛεά κρεεεΙι. 

■ 1/αεα ίΒε Ρααί Ροηίίηηοιια ίεηαε εοττεείΐγ ίη αρεεείι αηά \νήίίη§ ίο άεαεήΒε τερεαίεά οτ 
εοηίίηιιοιια αείίοηα ίη ίΒε ρααί. 

■ Ι/αεα ίΒε Ρααί Οοηίίηηοιια ίεηαε εοιτεείΐγ ίη αρεεεΒ αηά \νήίίη§ ίο άεαεήΒε οη§οίη§ αείίνίίίεα ίη 
ίΒε ρααί χνΒίεΒ χνετε ίηίεττηρίεά Βν αηοίΗετ ενεηί. 

■ ϋηάεταίαηάα ίΒε άίββετεηεεα ίη βοτηι αηά ηιεαηίηξ Βείχνεεη ίΒε Ρααί 8ίηψΙε αηά Ρααί Οοηίίηιιοιια 
ίεηαεα. 

■ 1/αεα ααν αηά ίεΙΙ εοττεείΐν ίη τεροήεά αρεεεΒ. 
νοεαίχιίαργ: Γενίενν οΓ νεί'ΐίκ ίΙεκετίΒίηα οηβοαιά αείίνίίίεκ; 

■ ΌεαεήΒεα τοιιίίηε οηΒοατά ίααΒα οταΙΙν αηά ίη \νήίίη§ ιιαίη§ νετΒα αηά ηοιιηα ρτενίοηαίγ 
Ιεατηεά. 

■ Ιάαεα ίΒε Ρααί Οοηίίηηοιια ίεηαε χνίίΒ αρρτορήαίε νετΒα ννίίΒ τεροήεά αρεεεΒ ίο εχρίαίη α 
ρτοΒΙεηι ίΒαί οεειιττεά ίη ίΒε ρααί. 

Οοηιιηυηίεαίίοη δΐίίΐΐκ: 1ίκίεηίη§, κρεαΙίίη§, Γεαάίη§, \νπίίη£. 

■ ΕχρΙαίηα ίΒε τεααοηα βοτ αηά εοηαεψιεηεεα οβα ηίαεοητηηηίεαίίοη οη Βοατά. 

■ ΑεεηταίεΙγ τεροτία ίΒε §εηεταΙ εοηίεηί οβ α αΒοή εοηνετααίίοη ίη χνήίίηξ. 

5. ϋϊκευκκ ΓηίηΓε ενεηίκ; ηε§οίϊαίε ϊηίϋΓε ρΐαηκ 

(ίιαιηιηαΐ': \νIII; τενίκίοη οΓεοηίτακί Βείννεεη ννϊΙΙ αηά §οίη§ ίο. 

■ 1/αεα \νίΙΙ ίο ρτεάίείβηίητε ενεηία. 

■ 1/αεα ννίΙΙ ίο άίαεηαα ΙίΒεΙν ενεηία ίη ίΒεβιιίητε. 

■ Κεεο§ηίζεα αηά ιιαεα ίΒε αΒοήβότκα οβννίΠ αηά χνίΠ ηοί ίη αρεεεΒ αηά ίηβοηηαΐ χντίίίηβ. 

■ ΒεηιοηαΙταίεα ιιηάεταίαηάίη§ οβ ίΒε άίββετεηεε ίη ηιεαηίη£ Βείχνεεη ννίΙΙ αηά §οίη§ ίο. 
νοεαάυΐαΐ'γ: ίηάίεαίοιγ οΡ ίίιηε. 

■ 1/αεα αάνετΒίαΙ ρΒτααεα ίο τε/ετ ίο βηίητε ροίηία ίη ίίιηε. 

ΟοιηΐΉΐιηίεαίίοη δΐίίΐΐκ: 1ίκίεηίη§, τεαάίη§, κρεαΙίίη§, Λνπίίη§. 

■ ΌεαεήΒεα ρεταοηαΐρίαηαβοτ ίΒεβηίητε αηάρτεάίεία ΙίΒεΙν ενεηία ίη αρεεεΒ. 

■ Νεξοίίαίεα α αοείαΐ ατταη§ειηεηί ίΒαί ίηεοτροταίεα ίΒε \νίαΒεα οβενετνοηε ίη α §τοηρ. 

* ΡΙαηα α εοιιταε οβαείίοη Βααεά οη τεαάίηξ ίηβοτηιαίίοη βτοηι α ναήείν οβαιιίΒεηίίε Βηαίηεαα 
εοττεαροηάεηεε. 

■ Ψτίίεα αβοτηιαΐ Ιείίετ άεαετίΒίη§ α ρτοροαεά ρΐαη οβ αείίοη. 

* ΒεΒαίεα ίΒε Βεαί εοιιταε οβ αείίοη ίη α αίηιιάαίεάβοτηιαΐ ιηεείίη§. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ' 

3ΤΟ\ν (2010 Α ΙΙΙ/1 ) ΓΙΙΝΟΤΙΟΝ Αρρ 

ΜΑΘΗΜΑ Γ02 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 4 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 60 

ΘΕΩΡΙΑ 60 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 0 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στα Α' και Γ' εξάμηνα, οι σπουδαστές θα 
πρέπει να έχουν αποκτήσει: 

α) Βασικές γνώσεις συναρτήσεων και μελέτης γραφημάτων, 
β) Γνώσεις ολοκληρωμάτων και εφαρμογών αυτών, 
γ) Γνώσεις πάνω στους μιγαδικούς αριθμούς, 
δ) Γνώσεις στατιστικής. 

ε) Γνώσεις επίλυσης γραμμικών συστημάτων και 

στ) γνώσεις επίλυσης διαφορικών εξισώσεων και εφαρμογών αυτών με τις οποίες θα υποβοηθούνται 
και στην κατανόηση άλλων μαθημάτων της ειδικότητάς τους. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Παρατηρήσεις: 

Οι διδάσκοντες να χρησιμοποιούν παραδείγματα και ασκήσεις σχετικές με τις 
απαιτήσεις του επαγγέλματος, ώστε οι σπουδαστές να κατανοήσουν τη 
χρησιμότητα των γνώσεων που αποκτούν από το μάθημα των μαθηματικών στο 
επάγγελμά τους. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαά ρπήεσίοτ), ΠΥΟ - Υκίεο. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 

1.1 Ορισμοί - Τάξη ~ Βαθμός. Γενική λύση διαφορικής εξίσωσης. Συνοριακές τιμές. 

1.2 Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. Διαφορικές εξισώσεις χωριζόμενων μεταβλητών. 

1.3 Ομογενείς διαφορικές εξισώσεις. Διαφορικές εξισώσεις που ανάγονται σε ομογενείς. 

1.4 Πλήρεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. 

2. ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 

2.1 Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. Διαφορική εξίσωση Ββτηουΐΐί, Κίοοαύ. 

2.2 Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές με δεύτερο μέλος διάφορο του μηδενός. 

3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

3.1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

3.3.1 Εισαγωγή και χρησιμότητα - εφαρμογές της στατιστικής. Στατιστικός πληθυσμός. Έννοια 
στατιστικής μεταβλητής - συνεχείς και ασυνεχείς στατιστικές μεταβλητές. Πηγές και μέθοδοι συλλογής 
στατιστικών στοιχείων. 

3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

3.2.1 Στατιστικοί πίνακες - τύποι στατιστικών πινάκων. 

3.2.2 Κατανομές συχνοτήτων και γραφική τους παράσταση. 

3.3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

3.3.1 Μέση τιμή. Διάμεσος τιμή. Επικρατούσα τιμή. Διακύμανση κατανομής (διασπορά). Τυπική 
απόκλιση. Παλινδρόμηση και συσχέτιση δύο μεταβλητών. 
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4. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 

4.1 Πιθανότητα - Βασικές προτάσεις. 

4.2 Ενδεχόμενα ή Γεγονότα. 

4.3 Πράξεις με ενδεχόμενα. 

4.4 Πιθανότητα (Κλασικός ορισμός της πιθανότητας). 

4.5 Εμπειρικός ορισμός της πιθανότητας. 

4.6 Αξιωματικός ορισμός της πιθανότητας. 

4.7 Ιδιότητες των πιθανοτήτων. 

4.8 Δεσμευμένη πιθανότητα. 

4.9 Πολλαπλασιαστικός τύπος. 

4.10 Κανόνας του Β3γβ8. 

4.11 Ανεξαρτησία πειραμάτων. 

4.12 Στοχαστικές μεταβλητές - Κατανομές πιθανότητας. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ' 

3ΤΘ\ν (2010 Α ΙΙΙ/1 ) ΡΙΙΝΟΤΙΟΝ Αρρ 

ΜΑΘΗΜΑ Γ03 ΦΥΣΙΚΗ II 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

2 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΘΕΩΡΙΑ 24 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6 

Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρω 
πρέπει να έχουν απο 
α) Γνώσεις που αφο) 
β) Γνώσεις κινηματι 
γ) Γνώσεις σχετικές 
δ) Γνώσεις σχετικές 
ε) Γνώσεις στατιστικ 
στ) Γνώσεις πάνω σι 
ζ) Γνώσεις σχετικές 

ση της διδασκαλίας του μαθήματος στα Α' και Γ' εξάμηνα, οι σπουδαστές θα 
κτήσει: 

)θύν τις βασικές ιδιότητες της ύλης, 
κής, δυναμικής και στατικής, 
ιιε τις ταλαντώσεις, 
με τον ήχο. 

:ής μηχανικής, 
η θερμική διαστολή, 
με τις μετατροπές φάσεων. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άεία ραήεείοι·), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεεά ρτοιεείοτ), ΏνΓ) - Υκίεο, προσομοίωση, εργαστήριο. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 

1.1 Ταχύτητα μέση και στιγμιαία. Γραφική παράσταση της ταχύτητας σε σχέση με τον χρόνο. 

1.2 Επιτάχυνση - επιβράδυνση (μέση και στιγμιαία), ορισμός, μονάδες μέτρησης και συνιστώσες τους. 

1.3 Γωνιακή ταχύτητα και επιτάχυνση. 

1.4 Σχέσεις γραμμικών και γωνιακών μεγεθών. 

1.5 Κινήσεις [ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη (επιταχυνόμενη ή 
επιβραδυνόμενη) κίνηση με ή χωρίς αρχική ταχύτητα - κυκλική ομαλή και κυκλική ομαλά 
μεταβαλλόμενη (επιταχυνόμενη ή επιβραδυνόμενη) κίνηση], 

2. ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

2.1 Οι τρεις (3) Νόμοι του Νεινίοη (Θεμελιώδης Νόμος της Μηχανικής, Νόμος της Αδράνειας των 
σωμάτων, Νόμος της Δράσης - Αντίδρασης). 

2.2 Δύναμη και μονάδες. Ορισμός και είδη τριβής. Τρόποι εξουδετέρωσης της τριβής. 

2.3 Ορμή - Ώθηση δυνάμεων. Αρχή διατήρησης της ορμής. Νόμος μεταβολής της ορμής. Αδράνεια. 

3. ΕΡΓΟ - ΙΣΧΥΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

3.1 Ορισμοί έργου - ενέργειας και ισχύος. Μονάδες μέτρησης. Συντελεστής απόδοσης μηχανής. 

3.2 Υπολογισμός έργου σταθερής δύναμης, μεταβαλλόμενης δύναμης σε μία διάσταση, βάρους κατά 
μήκος κλειστής διαδρομής. Συντηρητικές και μη συντηρητικές δυνάμεις. 

3.3 Δυναμική, κινητική, μηχανική ενέργεια και Θεώρημα διατήρησης της ενέργειας. 

4. ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ 

4.1 Μεταβατική και περιστροφική κίνηση στερεού σώματος. 

4.2 Ροπή αδράνειας. Υπολογισμοί ροπών αδράνειας. 

4.3 Θεώρημα του δίείηετ - Στροφορμή. 

4.4 Ο Θεμελιώδης Νόμος στη ατροφική κίνηση. 


5. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 
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5.1 Περιοδικές κινήσεις. 

5.2 Δύναμη επαναφοράς και διαφορική εξίσωση της αμείωτης ταλάντωσης. Λύση της εξίσωσης και 
ερμηνεία. 

5.3 Η φθίνουσα ταλάντωση - Λύση της διαφορικής εξίσωσης και ερμηνεία. 

5.4 Διαγράμματα και γραφικές παραστάσεις. 

5.5 Η εξαναγκασμένη ταλάντωση. 

5.6 Συντονισμός και καμπύλες συντονισμού. 

5.7 Στροφικές ταλαντώσεις. 

5.8 Ηλεκτρικές ταλαντώσεις - Δίπολο ΗΕΚ.ΤΖ. 

5.9 Ανάλυση περιοδικών φαινομένων κατά Ροιιτίετ. 

6. ΗΧΟΣ 

6.1 Διάδοση του ήχου στα στερεά, υγρά και αέρια. 

6.2 Πηγές ήχου. 

6.3 Διάδοση ενέργειας με ηχητικά κύματα. 

6.4 Υπέρηχοι και εφαρμογές. 

7. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

7.1 Εργαστηριακές ασκήσεις σε θέματα παρόμοια με το προτεινόμενο αναλυτικό πρόγραμμα 
διδασκαλίας. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ' 

8ΤΘ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΕΙΙΝΟΤΙΟΝ 3 

ΜΑΘΗΜΑ Γ04 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ II 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 3 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 

ΘΕΩΡΙΑ 0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 45 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει γνώσεις, με τις οποίες θα είναι ικανοί να λαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται από 
μηχανολογικά και ναυπηγικά σχέδια, τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και 
τις διεθνείς συμβάσεις. Εφόσον παραστεί ανάγκη, θα μπορούν επίσης να δημιουργούν σχέδια 
ικανοποιητικού επιπέδου για την κατασκευή εξαρτημάτων. Επιπλέον, θα γνωρίζουν τις αρχές 
σχεδιασμού, οι οποίες θα τους προσδώσουν μέγιστο κέρδος από τη μεταγενέστερη εμπειρία τους. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, σχέδια. 

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στη χρήση πινάκων τυποποιημένων στοιχείων. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαΐα ρπήεοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαά ρπήεοίοτ), σχεδιαστήρια. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις (σχέδιο) 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Στις παρακάτω ενότητες θα γίνεται διεξοδική εφαρμογή από τον σπουδαστή των ακολούθων 
εννοιών: 

- Σκαρίφημα (σχεδίαση με ελεύθερο χέρι). 

- Πόσες και ποιες προβολές, τομές και λεπτομέρειες είναι κατά περίπτωση αναγκαίες. 

- Κλίμακες. 

- Εφαρμογή των διαστάσεων σε μεμονωμένα εξαρτήματα. 

- Εφαρμογή των συμβόλων κατεργασίας, επιφανειών & ανοχών. 

- Εφαρμογή των σπειρωμάτων εσωτερικών και εξωτερικών. 

- Συνδέσεις μέσω συγκολλήσεων και κοχλιών. 

1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

1.1 Ανοχές, συναρμογές - Το σύστημα 180. 

1.2 Κατεργασία επιφανειών, σύμβολα κατεργασίας και ποιότητας επιφανειών. 

1.3 Πίνακες τεμαχίων. 

1.4 Σχεδίαση σπειρωμάτων, κοχλιών, περικοχλίων, συνδέσεων με κοχλία και αμφικοχλία. 

1.5 Σχεδίαση στοιχείων μεταφοράς κίνησης (άξονες, άτρακτοι, τροχαλίες, στυπιοθλίπτης, έδρανα 
ολίσθησης, οδοντωτοί τροχοί κ.λπ.). 

1.6 Σχεδίαση τμημάτων μηχανών εκ του φυσικού ή από αξονομετρικά σχέδια (π.χ. έμβολα, διωστήρες, 
εκκεντροφόρους/στροφαλοφόρους άξονες κ.λπ.). 

1.7 Τα παραπάνω θα εφαρμόζονται με σχεδίαση μηχανισμού (σχέδιο γενικής διάταξης) από σχέδια 
μεμονωμένων εξαρτημάτων και με σχεδίαση κατασκευαστικού σχεδίου εξαρτημάτων από σχέδιο γενικής 
διάταξης. 

2. ΔΙΚΤΥΑ 

2.1 Σχεδίαση δικτύων πλοίων (σωλήνες - συμβολικός σχεδιασμός σωληνώσεων και εξαρτημάτων, 
επιστόμια, αντλίες). 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ' 

8ΤΘ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1) ΡΙΙΝΘΤΙΟΝ 3 

ΜΑΘΗΜΑ Γ05 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 4 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 60 

ΘΕΩΡΙΑ 60 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 0 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει: 

α) Ικανότητα να κατανοούν, να μελετούν και να μπορούν στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν 
διάφορα είδη συνδέσεων. 

β) Ικανότητα να κατανοούν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν στοιχεία περιστροφικής κίνησης και 
μετάδοσης των κινήσεων, καθώς και διάφορα είδη ελατηρίων, και 

γ) ικανότητα να κατανοούν, να επιλέγουν και να μπορούν να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα 
εξαρτήματα για τα ανυψωτικά μηχανήματα. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στη χρήση πινάκων τυποποιημένων στοιχείων. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
1ΐ83ά ρκήεείοτ), ΡΥΡ - Υκίεο. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

1.1 Γενικά περί συνδέσεων - Είδη συνδέσεων - Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα. 

1.2 Συγκολλήσεις - Αντοχή συγκολλήσεων. 

1.3 Κοχλίες: 

Είδη - Χρήσεις, γεωμετρικά στοιχεία κοχλία, σπειρώματα, δυνάμεις στον κοχλία - ροπή σύσφιξης, 
κοχλίες σύσφιξης - Διάγραμμα πρότασης, κοχλίες με εγκάρσια φόρτιση, κοχλίες κίνησης - Έλεγχος 
σε λυγισμό. 

1.4 Σφήνες - Πείροι - Αντοχή. 

1.5 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚ ΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

2.1 Άξονες - Άτρακτοι — Αντοχή - Υπολογισμός διαστάσεων. 

2.2Έδρανα κύλισης: (Είδη - Χρήσεις — Επιλογή), Έδρανα ολίσθησης - Επιλογή. 

2.3 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 

3.1 Οδοντωτοί τροχοί: 

Είδη - Γεωμετρικά στοιχεία αντοχή και υπολογισμός οδοντωτών τροχών (παράλληλων οδόντων, 
κεκλιμένων οδόντων, κωνικών τροχών), σύστημα ατέρμονα κοχλία τροχού - Αντοχή - Υπολογισμός. 

3.2 Ιμάντες: Γενικά - Είδη ιμάντων. Αντοχή ιμάντων — Υπολογισμός. 

3.3 Μηχανισμός διωστήρα - στροφάλου. Δυνάμεις. 

3.4 Αλυσίδες: Αντοχή - Υπολογισμός. 

3.5 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 
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4. ΕΛΑΤΗΡΙΑ 

4.1 Γενικά περί ελατηρίων - Χαρακτηριστικά - σκληρότητα ελατηρίου. Είδη ελατηρίων - Χρήσεις. 

4.3 Υπολογισμός ελατηρίων εφελκυσμού - θλίψης (ελικοειδή). 

4.3 Ελατήρια με λάμες - Υπολογισμοί. 

4.3 Ράβδος στρέψης - Υπολογισμός. 

4.5 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

5.1 Καλώδια, σχοινιά, συρματόσχοινα. Αντοχή - Επιλογή. 

5.2 Τροχαλίες. 

5.3 Βαρούλκα - Διαστάσεις. 

5.4 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

6. ΑΝΟΧΕΣ - ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ 

6.1 Ορισμοί. Τυποποίηση, υπολογισμός (επιλογή). 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ' 

3ΤΘ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΡΙΙΝΘΤΙΟΝ 4 

ΜΑΘΗΜΑ Γ06 ΝΑΥΠΗΓΙΑ II 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 3 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 

ΘΕΩΡΙΑ 45 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 0 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει βασικές γνώσεις για την εγκάρσια και διαμήκη ευστάθεια του πλοίου, την αντοχή αυτού, 
την υδατοστεγή υποδιαίρεση, τη διάβρωση και τα συναφή προβλήματα, την πρόληψη ρύπανσης των 
υφάλων, την αντίσταση και πρόωση, τον δεξαμενισμό, τους νηογνώμονες/ασφαλιστές και τα 
συστήματα αποσβέσεως του διατοιχισμού. 


Τρόπος Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις. 

Κατά τη διδασκαλία να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήδοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαά ρτοιεείοτ), ΡΥΡ - Υκίεο. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

1.1 Οι ναυπηγικές γραμμές - το σχέδιο και τα επίπεδα ναυπηγικών γραμμών. 

1.2 Συντελεστές λεπτότητας γάστρας (σχήματος πλοίου) (ΟΒ — ΟΡ — 0\ν - ΟΜ). 

1.3 Τόνοι ανά μονάδα βύθισης (ΤΡΟ — ΤΡΙ). 

1.4 Γραμμή φόρτωσης, καταμέτρηση, χωρητικότητα (ολική, καθαρή), όγκοι κυτών, καταστρώματα. 

2. ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

2.1 Το πλοίο ως καμπτόμενη δοκός - Κατανομή βαρών και άντωσης. 

2.2 Συστήματα κατασκευής πλοίου: Εγκάρσιο - Διάμηκες - Μικτό. Ισαπόσταση νομέων. 

2.3 Σχέδιο μέγιστου Νομέα - Σχέδιο εγκάρσιων τομών - Σχέδιο διαμήκους τομής - Ανάγνωση σχεδίων. 

2.4 Ιδιαίτερα προβλήματα αντοχής συνηθισμένων τύπων πλοίων. 

3. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 

3.1 Εγκάρσια ευστάθεια πλοίου - Μετάκεντρο - Αρχική ευστάθεια μικρών γωνιών κλίσης - Πείραμα 
ευστάθειας - Επίδραση ελεύθερων επιφανειών - Ευστάθεια μεγάλων γωνιών κλίσης - Δυναμική 
ευστάθεια. 

3.2 Διαμήκης ευστάθεια - Διαγωγή - Ροπή διαγωγής ανά μονάδα (Μ(3Τ) - Κέντρο πλευστότητας - 
Κλίμακα βυθισμάτων. 

3.3 Υδροστατικό διάγραμμα. 

3.4 Επίδραση προσθαφαίρεσης και μετακίνησης βαρών στην εγκάρσια και διαμήκη ευστάθεια. 

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΚΤΩΝ 

4.1 Σκοπός της υποδιαίρεσης. Βασικές απαιτήσεις ανάλογα με το μήκος του πλοίου. 

4.2 Απαιτήσεις σχετικά με τη θέση των φρακτών. 

4.3 Περιγραφική ανάπτυξη σχεδίων κυματόμορφης και ενδυναμωμένης φρακτής. 

4.4 Περιγραφική ανάπτυξη σχεδίου πλάγιας όψης φρακτής, που δείχνει την καθ’ ύψος μεταβολή του 
πάχους των ελασμάτων. 

4.5 Περιγραφική ανάπτυξη σχεδίου, που δείχνει τη συνέχεια της αντοχής σε στεγανές φρακτές και 
σχεδίων συνδέσεων σωληνώσεων που διέρχονται από αυτές. 

5. ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΕΙΣ ΘΥΡΕΣ 

5.1 Η ανάγκη ύπαρξης υδατοστεγών θυρών. 

5.2 Κατηγορίες και ιδιότητες υδατοστεγών θυρών. 

5.3 Περιγραφή των διαφόρων τύπων υδατοστεγών θυρών, χρήση και έλεγχοι αυτών. 
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6. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΣΗ 

6.1 Αντιστάσεις κατά την πρόωση του πλοίου. 

6.2 Εφαρμογή από γεωμετρικής και δυναμικής ομοιότητας στον προσδιορισμό της αντίστασης πρόωσης 
με δύναμη πειραματικών μοντέλων. 

6.3 Ισχύς ρυμούλκησης (ΕΗΡ) — Ισχύς έλικας (ΡΗΡ) - Ισχύς άξονα (8ΗΡ) - Συντελεστής προώσεως - 
Τύπος Αγγλικού Ναυαρχείου. 

6.4 Η έλικα - Γεωμετρία της έλικας - Ολίσθηση. 

7. ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

7.1 Διαδικασίες διάβρωσης. Διαχωρισμός της από άλλες διαδικασίες φθοράς. 

7.2 Συνθήκες εμφανίσεως αντιδράσεων γαλβανικής διάβρωσης στο πλοίο (π.χ. περιοχή έλικας, 
εκτιθέμενος χάλυβας, κράματα αλουμινίου), συνδέσεις υπερκατασκευών. 

7.3 Βασικές μέθοδοι πρόληψης διάβρωσης, δηλαδή επιχρίσματα και καθοδική προστασία. 

7.4 Πρόληψη της αρχικής διάβρωσης με προετοιμασία και επιχρίσματα (π.χ. ζέστη, καθάρισμα με φλόγα, 
αμμοβολή). Μέθοδοι που εμφανίζονται στα πλοία. 

8. ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΥΦΑΛΩΝ 

8.1 Μέρη του πλοίου που ρυπαίνονται από φυσική και ζωική ρύπανση. 

8.2 Τρόπος με τον οποίο ενεργούν τα αντιρρυπαντικά χρώματα και συνθήκες που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική χρήση τους. 

8.3 Οικονομικά πλεονεκτήματα της χρήσης αντιρρυπαντικών χρωμάτων. 

9. ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ 

9.1 Νηογνώμονες. 

Έννοια, νομική μορφή και σύντομη αναφορά στην εξέλιξη αυτών. Νηογνώμονες και υποχρεώσεις 
ελέγχου από το κράτος της σημαίας του πλοίου, Απόκτηση και διατήρηση της κλάσης του 
Νηογνώμονα. Ευθύνες του Νηογνώμονα. Κυριότεροι Νηογνώμονες. 

9.2 Ασφαλιστές. 

Ασφαλιστές σκάφους και μηχανής (Η & Μ υηάεπνπίετδ). Ασφαλιστές φορτίου (Πατ^ο Ιηειιτετδ), 
Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί Πλοιοκτητών (Ρ & I Πΐιώδ ή Ρ & I ΑδδοείαΙίοηκ), Η εμπλοκή των 
ασφαλιστών σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης πλοίου και φορτίου. 

10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

10.1 Στοιχεία θεωρίας κυματισμού. 

10.2 Κινήσεις του πλοίου σε κυμάτισμά. 

10.3 Συστήματα αποσβέσεως διατοιχισμού, γενικά, σύντομη περιγραφή ενεργών και παθητικών 
συστημάτων. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ' 

δΤΘλν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΕΙΙΝΘΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ Γ07 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ I 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 5 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 75 

ΘΕΩΡΙΑ 65 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ *10 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει: 

α) Γνώση για τους θερμοδυναμικούς κύκλους λειτουργίας των μηχανών. 

β) Γνώση για τα κυριότερα σταθερά και κινούμενα εξαρτήματα των ΜΕΚ, για την κατανόηση της 
λειτουργίας τους ως επιμέρους στοιχείων, αλλά και της λειτουργίας της μηχανής ως συνόλου 
στοιχείων και μηχανισμών. 

γ) Γνώση για τη σπουδαιότητα λίπανσης των ΜΕΚ και τα συστήματα λίπανσης, 
δ) Γνώση για τη σημασία της ψύξης και τις επιπτώσεις της. 

ε) Γνώση για τη σημασία των καυσίμων στις ΜΕΚ από ποιοτικής πλευράς και τα δίκτυά τους, 
στ) Γνώση των διεργασιών της καύσης, της σάρωσης, της υπερπλήρωσης και της έγχυσης του 
πετρελαίου, και 

ζ) γνώση για τη διαδικασία εκκίνησης, λειτουργίας και ελέγχου των ΜΕΚ. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Κατά τη διδασκαλία να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 

* Σημείωση: Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος 
γίνονται στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια». Οι προτεινόμενες ώρες 
εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να πραγματοποιηθούν, εφόσον ο διατιθέμενος 
χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο εργαστηριακό εξοπλισμό) για το 
αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια» δεν 
επαρκεί, αλλιώς αποδίδονται στη θεωρία. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεοίοΓ), προβολέας διαφανειών (ονετ Ιιεεά 
ρτο]εεΙοτ), ΟΔΌ - νίάεο, προσομοίωση, εργαστήριο, προσομοιωτής 
μηχανοστασίου. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΔΥΣΗ ΜΕΚ 

1.1 Θερμοδυναμική μεγέθη - Έργο - Θερμότητα - Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος - Ειδική 
θερμοχωρητικότητα - Δεύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος. 

1.2 Κύκλος ΘατηοΙ - Ιδανικός κύκλος 011ο - Ιδανικός κύκλος ϋίεεεί. 

1.3 Δυναμοδεικτικό διάγραμμα πραγματικής λειτουργίας. 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ 

2.1 Τετράχρονη πετρελαιομηχανή, φάσεις λειτουργίας, θεωρητικό και πραγματικό διάγραμμα. 

2.2 Δίχρονη πετρελαιομηχανή, φάσεις λειτουργίας, θεωρητικό και πραγματικό διάγραμμα. 

2.3 Τετράχρονη βενζινομηχανή, φάσεις λειτουργίας, θεωρητικό και πραγματικό διάγραμμα. 

2.4 Δίχρονη βενζινομηχανή. 

2.5 Μικτός κύκλος, θεωρητικός και πραγματικός κύκλος. 
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3. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

3.1 Περιγραφή καταπόνησης υλικού και γενικά κατασκευαστικά στοιχεία. Περιγραφή τετράχρονης και 
δίχρονης μηχανής. 

3.2 Πώματα κυλίνδρων. 

3.3 Μηχανισμός διανομής επί των πωμάτων. Βαλβίδες. 

3.4Έμβολα. Ελατήρια εμβόλων. 

3.5 Χιτώνια. Καταπονήσεις λόγω τάσεων. 

3.6 Η έννοια των θερμοκρασιακών τάσεων. 

3.7 Σύγχρονες μέθοδοι αποφυγής των θραύσεων. Φθορά χιτωνίων. 

3.8 Μέτρηση φθοράς και ζωής χιτωνίων. 

3.9 Φθορά λόγω χρήσης βαρέων πετρελαίων. 

3.10 Βάκτρο - Στυπιοθλίπτης - Ζύγωμα. 

3.11 Διωστήρες αργόστροφων και μέσου αριθμού στροφών μηχανών - Τριβές. 

3.12 Κατασκευή και έννοια της ειδικής φόρτισης διωστήρων. 

3.13 Στροφαλοφόρος άξονας.Έλεγχος ευθυγράμμισης (άείΐεείίοη). 

3.14 Σειρά καύσης. 

3.15 Κνωδακοφόρος άξονας. Μετάδοση κίνησης προς αυτόν. 

4. ΤΡΙΒΗ 

4.1 Ορισμός τριβής. 

4.2 Είδη τριβής. 

4.3 Τριβείς στις ΜΕΚ, είδη αυτών. 

4.4 Ωστικός τριβέας. 

4.5 Φθορές, μετρήσεις τριβέων. 

5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΩΝ 

5.1 Λίπανση, δίκτυα λίπανσης, σχετικός εξοπλισμός. Λιπαντέλαια, κριτήρια αντικατάστασης, μέθοδος 
Τεεί Κίίε. 

5.2 Δειγματοληψία, χημική ανάλυση λιπαντελαίου. 

5.3 Συντήρηση λιπαντελαίων, τρόποι καθαρισμού. 

5.4 Τεχνολογία ψύξης (ψυκτικοί φορείς, οριακές θερμοκρασίες, διαβρώσεις και αντιμετώπιση αυτών ρΗ 
και άΗ νερού). 

5.5 Έλεγχος θερμοκρασιών και εξαερισμού. 

5.6 Δίκτυο ψύξης και σχετικός εξοπλισμός. 

5.7 Απαιτούμενη ποσότητα ύδατος ψύξης. 

5.8 Καύσιμα ΜΕΚ Επεξεργασία, προθέρμανση, καθαρισμός, πρόσθετα, ρύθμιση ιξώδους. 

5.9 Διαγράμματα προθέρμανσης, διάγραμμα θερμοκρασίας ιξώδους. 

5.10 Δίκτυα πετρελαίου ϋίεεεί και βαρέως πετρελαίου (Ρυεί). 

5.11 Σιγαστήρες και λέβητες αερίων (Οαε Βοίίετε). 

6. ΚΑΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

6.1 Εισαγωγή, τρόποι επίτευξης τέλειας καύσης. 

6.2 Φάσεις καύσης του πετρελαίου και ανάλυση αυτών (σχετικό διάγραμμα). 

6.3 Θάλαμοι καύσης, είδη θαλάμων, επίδραση τούτων στην αποδοτική λειτουργία της μηχανής. 
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7. ΣΑΡΩΣΗ - ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗ 

7.1 Σάρωση. Τεχνολογία της σάρωσης, χρησιμοποίηση της πίεσης της σάρωσης, συστήματα ροής, 
αντλίες, βαθμός απόδοσης. 

7.2 Υπερπλήρωση: Τεχνολογία υπερπλήρωσης τετράχρονων και δίχρονων μηχανών. Υπερπληρωτές 
(ίιιΛοοΙιαΓβεΓκ). 

7.3 Διάφορα συστήματα αέρα (σειράς, παράλληλης, μικτής διάταξης) και καυσαερίων (παλμικής και 
σταθερής πίεσης), σύγκριση αυτών. Διάγραμμα υπερπλήρωσης δίχρονης και τετράχρονης μηχανής. 

7.4 Πλεονεκτήματα και περιορισμοί υπερπλήρωσης. 

8. ΕΓΧΥΣΗ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

8.1 Έγχυση. Τεχνολογία έγχυσης. Συστήματα έγχυσης, εγχυτήρες, ανωμαλίες και θεραπεία αυτών. 
Σύστημα κοινού οχετού. 

8.2 Αντλίες έγχυσης, τύποι αντλιών, λειτουργία, επιθεώρηση, ρύθμιση αντλιών. 

8.3 Ηλεκτρονικό - υδραυλικό σύστημα έγχυσης χωρίς κνωδακοφόρο. 

8.4 Γενικά περί ρυθμιστών, είδη ρυθμιστών, χαρακτηριστικά ρυθμιστών, ρυθμιστές υπερτάχυνσης. 

9. ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ 

9.1 Έλεγχος πριν την εκκίνηση, γενική προετοιμασία, εξαέρωση, προθέρμανση κ.λπ.. 

9.2 Εκκίνηση. Περιγραφή δικτύου εκκίνησης ΜΕΚ. 

9.3 Οπτικός και ακουστικός έλεγχος της μηχανής. 

9.4 Περιοχή αποδοτικότερης, οικονομικότερης και ασφαλέστερης λειτουργίας. 

9.5 Χειρισμοί: Συστήματα αναστροφής, τρόπος λειτουργίας συστημάτων. 

9.6 Σύστημα εκκίνησης, αναστροφής και ελέγχου, μηχανής διιΐζετ και Β&\ν. 

10. ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

10.1 Μείγματα - εξαερωτές, απλοί και σύνθετοι εξαερωτές, ηλεκτρονικοί. 

10.2 Συστήματα έναυσης των βενζινομηχανών. 

10.3 Καύση - φαινόμενα καύσης στις βενζινομηχανές. 

10.4 Ρύθμιση βενζινομηχανών. 

11. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

11.1 Έλεγχος δικτύων και αυτοματισμών πριν την εκκίνηση των μηχανών. 

11.2 Μεταφορά χειριστηρίων μεταξύ γέφυρας και δωματίου ελέγχου μηχανής και μηχανοστασίου 
(Έοηΐτοί ΙταπεΓετ όείινεεη Βπόβε ίο Επ^ίηε Έοηΐτοί Κοοτη από Εη^ίηε Κοοτη Γοηίτοί). 

11.3 Λειτουργία μηχανοστασίου στο λιμάνι (ΗβΛοιιγ εοηόίίίοπ). 

11.4 Προετοιμασία εκκίνησης και λειτουργίας βοηθητικών μηχανών (Ρτερατίπβ 5ΐ3Γΐίπ§ από ορεταίίπβ 
αυχίΠαπεε ϋίεκεΐ Ετηήηεκ). 

11.5 Προετοιμασία και λειτουργία κυρίας μηχανής (ΡτεραταΙίοπ 3ηά ορεταΐίοπ οί ιηαίη εη^ίηε). 

11.6 Εισαγωγή βλαβών κύριας μηχανής (Μαίη Εη§ίηε ΙτοιΛΙεε εύοοίίηβ). 

11.7 Αλλαγή πετρελαίου από ϋίεεεΙ-ΡιιεΙ και σταδιακή αύξηση στροφών από στροφές χειρισμών σε 
στροφές πελάγους (πΜηευνεπη^ Ιο δεα ερεεό). 

11.8 Αξιολόγηση. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ' 

3Τ<:\ν (2010 Α ΙΙΙ/1 ) ΕΓΓΝΟΤΙΟΝ 2 

ΜΑΘΗΜΑ Γ08 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ I 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 4 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 60 

ΘΕΩΡΙΑ 52 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ *8 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικές με τις αρχές του ηλεκτρομαγνητισμού, τις 
ηλεκτρικές μηχανές και τις αρχές λειτουργίας τους, τους μετασχηματιστές, τις μηχανές συνεχούς 
ρεύματος και τις σύγχρονες μηχανές. 

Επιπλέον θα πρέπει: 

α) Να γνωρίζουν τις διαδικασίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρολογικών 
συστημάτων, ηλεκτρικών μηχανών, μετασχηματιστών και ηλεκτρικών συστημάτων - εξοπλισμού 
Α€. 

β) Να έχουν την ικανότητα εντοπισμού ηλεκτρικών δυσλειτουργιών - περιοχής βλαβών και μέτρων 
πρόληψης ζημιών, και 

γ) να έχουν την ικανότητα για πραγματοποίηση δοκιμών και μετρήσεων ηλεκτρικού εξοπλισμού. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Κατά τη διδασκαλία να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 

* Σημείωση: Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος 
γίνονται στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια». Οι προτεινόμενες ώρες 
εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να πραγματοποιηθούν, εφόσον ο διατιθέμενος 
χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο εργαστηριακό εξοπλισμό) για το 
αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια» δεν 
επαρκεί, αλλιώς αποδίδονται στη θεωρία. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ ΙιεαΠ 
ρτοίεείοτ), ΡΥΡ - Υίίΐεο, ασκήσεις, προσομοίωση, εργαστήριο. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ 

1.1 Νόμοι του μαγνητικού πεδίου. 

1.2 Διαπερατότητα και ένταση του μαγνητικού πεδίου. 

1.3 Μαγνητικά κυκλώματα. 

1.4 Νόμος της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. 

1.5 Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητισμού. 

1.6 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 
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2. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 

2.1 Ορισμός και δομή των μετασχηματιστών. 

2.2 Ιδανικός μονοφασικός μετασχηματιστής. 

2.3 Πραγματικός μονοφασικός μετασχηματιστής. Λειτουργία εν κενώ, σε φορτίο και σε βραχυκύκλωμα. 

2.4 Ισοδύναμα κυκλώματα και πειραματικός τους προσδιορισμός. 

2.5 Εκατοστιαία πτώση τάσης και απόδοση μονοφασικών μετασχηματιστών. 

2.6 Τριφασικοί μετασχηματιστές. 

2.7 Τριφασικοί μετασχηματιστές, συνδυασμοί συνδέσεων τριφασικών μετασχηματιστών, πλεονεκτήματα 
μετασχηματιστή τριγώνου/αστέρα με γειωμένο ουδέτερο στην πλευρά της χαμηλής τάσης, 
συνδεσμολογία ανοικτού τριγώνου. 

2.8 Να εξηγηθεί γιατί τρεις μονοφασικοί μετασχηματιστές πολλές φορές χρησιμοποιούνται αντί ενός 
τριφασικού μετασχηματιστή. 

2.9 Παραλληλισμός μονοφασικών και τριφασικών μετασχηματιστών. 

2.10 Χρήση μετασχηματιστών στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πλοίων. 

2.11 Βλάβες - έλεγχος μετασχηματιστών. 

2.12 Ειδικές κατηγορίες μετασχηματιστών. Μετασχηματιστές μέσης τάσης, τύποι - κατηγορίες - 
εφαρμογές. 

2.13 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

3. ΑΝΟΡΘΩΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ 

3.1 Σκοπός των ανορθωτών ισχύος, σύγχρονοι ανορθωτές ισχύος. 

3.2 Επίδραση από υπερένταση και υπέρταση στους ανορθωτές ισχύος. 

3.3 Αερισμός ανορθωτών, χρησιμοποίηση μετασχηματιστών σε κυκλώματα ανορθωτών ισχύος, ρύθμιση 
ανορθωτών, προστασία ανορθωτών. 

3.4 Τυπικά κυκλώματα ανορθωτή ισχύος: Μονοφασική σύνδεση για ημιανόρθωση, μονοφασικό 
κύκλωμα γέφυρας για πλήρη ανόρθωση, μονοφασικός ανορθωτής γέφυρας με διπλή ανόρθωση και 
πυκνωτή κατά μήκος της εξόδου, τριφασικό κύκλωμα ανορθωτή γέφυρας πλήρους ανόρθωσης, 
τριφασική σύνδεση γέφυρας για ημιανόρθωση μετά σε αστέρα, ο οποίος συνδέεται με το δευτερεύον του 
μετασχηματιστή. 

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

4.1 Διαδικασία της ενεργειακής μετατροπής. 

4.2 Μέθοδοι ανάλυσης των στρεφόμενων μηχανών. 

4.3 Ενέργεια πεδίου. 

4.4 Απλή ανάλυση των δυνάμεων ευθυγράμμισης. 

4.5 Ισοζύγιο ενέργειας. 

4.6 Κατανομή της μετατρεπόμενης ενέργειας και ισχύος. 

4.7 Δύναμη ευθυγράμμισης μεταξύ παράλληλων μαγνητισμένων επιφανειών. 

4.8 Εφαρμογές ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας. 

4.9 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

5. ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

5.1 Δομή μηχανών συνεχούς ρεύματος (ΣΡ). 

5.2 Αρχές λειτουργίας μηχανών ΣΡ. 

5.3 Ρύθμιση ταχύτητας των κινητήρων ΣΡ. 

5.4 Εντοπισμός βλαβών και αποκατάστασή τους. 

5.5 Συντήρηση μηχανών ΣΡ. 
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6. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

6.1 Δομή των σύγχρονων μηχανών. 

6.2 Σύγχρονες γεννήτριες - Αρχές λειτουργίας. 

6.3 Περιγραφή κατασκευής σύγχρονων γεννητριών. Ντιζελογεννήτριες και Στροβιλογεννήτριες. 

6.4 Συμπεριφορά της σύγχρονης γεννήτριας με τα διάφορα είδη φορτίων (ωμικά, επαγωγικά και 
χωρητικά). 

6.5 Τάση και ισχύς στροβιλογεννητριών στη στάσιμη κατάσταση. 

6.6 Σχέσεις και ισοζύγιο μηχανικής και ηλεκτρικής ισχύος. 

6.7 Διέγερση των σύγχρονων γεννητριών και τρόποι τροφοδοσίας της. 

6.8 Ρύθμιση και έλεγχος τάσης στις γεννήτριες. Αυτόματος σταθεροποιητής τάσης 

6.9 Ψύξη, βλάβες και συντήρηση σύγχρονων γεννητριών. 

6.10 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

7. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΝΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣ ΚΗ ΣΕΙΣ 

7.1 Μέτρηση βασικών ηλεκτρικών μεγεθών. Επέκταση της κλίμακας οργάνων. 

7.2 Μέτρηση ενεργού και αέργου ισχύος. 

7.3 Μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας. Συντελεστής ισχύος. 

7.4 Μετρήσεις ενέργειας, ισχύος, συντελεστή ισχύος. 

7.5 Λειτουργία μονοφασικού μετασχηματιστή εν κενώ, πείραμα βραχυκύκλωσης και υπό φορτίο. 

7.6 Παραλληλισμός μονοφασικών μετασχηματιστών. 

7.7 Τυπικά κυκλώματα ανορθωτή ισχύος: Μονοφασική σύνδεση για ημιανόρθωση, μονοφασικό 
κύκλωμα γέφυρας για πλήρη ανόρθωση, μονοφασικός ανορθωτής γέφυρας με διπλή ανόρθωση και 
πυκνωτή κατά μήκος της εξόδου, τριφασικό κύκλωμα ανορθωτή γέφυρας πλήρους ανόρθωσης, 
τριφασική σύνδεση γέφυρας για ημιανόρθωση μετά σε αστέρα, ο οποίος συνδέεται με το δευτερεύον του 
μετασχηματιστή. 

7.8 Λειτουργία τριφασικού μετασχηματιστή. Συνδεσμολογίες αστέρος-τριγώνου Υ/Δ. Πολικές-φασικές 
τάσεις και ρεύματα. 

7.9 Συμπεριφορά του τριφασικού μετασχηματιστή με φορτίο. 

7.10 Κινητήρες παράλληλης διέγερσης και διέγερσης σειράς. 

7.11 Κινητήρας σύνθετης διέγερσης. 

7.12 Συστήματα οδήγησης ϋΓ κινητήρων. Μέθοδοι εκκίνησης και ρύθμισης στροφών κινητήρων ΣΡ. 
Κλασικές μέθοδοι. Μεταβολή μαγνητικής ροής πεδίου. Μεταβολή τάσης τυμπάνου. Μεταβολή 
αντίστασης τυμπάνου. 

7.13 Συστήματα οδήγησης ϋΓ κινητήρων: με μετατροπείς ηλεκτρονικών ισχύος, με ελεγχόμενες 
ανορθωτικές διατάξεις (μονοφασικών-τριφασικών), με μετατροπείς συνεχούς τάσης. 

7.14 Σύγχρονες γεννήτριες - Εν κενώ - Βραχυκυκλωμένη - Υπό φορτίο ωμικό, χωρητικό, επαγωγικό. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ' 

δΤΘλν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΓΙΙΝΘΤΙΟΝ 3 

ΜΑΘΗΜΑ Γ09 ΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ III 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 3 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 

ΘΕΩΡΙΑ 0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 45 


Σκοπός - Στόχοι: 

Για τη βέλτιστη εκπαίδευση των σπουδαστών και τη μεγίστη αξιοποίηση του εργαστηριακού 
εξοπλισμού προτείνεται όπου είναι δυνατό, ανάλογα με τις υποδομές κάθε Σχολής Μηχανικών, η 
δημιουργία 5 ομάδων εργαστηρίων. 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει: 

α) Ικανότητα να χρησιμοποιούν εξοπλισμό οξυγονοκόλλησης και κοπής, εξοπλισμό 
ηλεκτροσυγκόλλησης. 

β) Ικανότητα να επισκευάζουν μηχανές, βοηθητικά μηχανήματα και συσκευές, 
γ) Ικανότητα να πραγματοποιούν εργασίες και μετρήσεις σε ηλεκτρικές μηχανές, 
δ) Ικανότητα να χειρίζονται εργαλειομηχανές και να πραγματοποιούν ασκήσεις με τη χρήση αυτών 
(κατασκευή δοκιμίων), και 

ε) την απαραίτητη εξοικείωση με τη λειτουργία των ΜΕΚ στα πλοία με τη χρήση του προσομοιωτή 
μηχανοστασίου. 


Τρόπος Διδασκαλίας | Εφαρμογές, εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πρακτική εξάσκηση, πίνακας, προβολέας δεδομένων (όαΐα ρπήεείοτ), 
προβολέας διαφανειών (ονετ Εεμά ρτο)εε(θΓ), ϋνϋ - νίάεο, προσομοίωση, 
εργαστήρια διαφόρων μαθημάτων. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γραπτές εξετάσεις με θέματα πολλαπλής επιλογής 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

ΟΜΑΔΑ 1 η 
1. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 

1.1 Τόρνος: Κωνικό τορνίρισμα με μετάθεση εργαλειοφορείου - Κωνικό τορνίρισμα με μετάθεση 
κουκουβάγιας, Κοπή σπειρωμάτων στον τόρνο - Τρύπημα τεμαχίων στον τόρνο. 

1.2 Τροχός. Περιγραφή, μέτρα προστασίας κατά τη λειτουργία, επιλογή τροχού ανάλογα με το υλικό και 
το είδος του τροχίσματος. 

ΟΜΑΔΑ 2 η 

1. ΦΑΟΓΟΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 

1.1 Χρήση της οξυγονοσυγκόλλησης στο πλοίο. 

1.2 Συγκόλληση ελασμάτων υπό γωνία 90°. 

1.3 Εκτέλεση αυχενικής και οροφιαίας συγκόλλησης χαλύβδινων ελασμάτων. 

1.4 Κοπή σωλήνων και αξόνων. 

1.5 Κοπή κεφαλής κοχλία και περικοχλίου βιδωμένου σε έλασμα. 

1.6 Εκτέλεση συγκόλλησης σωλήνων χαλκού και σωλήνων κραμάτων χαλκού. 

1.7 Κοπή ελασμάτων με χρήση οξυγόνου και ασετιλίνης. Διάνοιξη οπής. Εφαρμογή. 

1.8 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στις οξυγονοσυγκολλήσεις. Νομοθεσία. Εθνική και διεθνής. 
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2. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟ 

2.1 Η μέθοδος συγκόλλησης Τ.Ι.Ο. 

2.2 Η μέθοδος συγκόλλησης και κοπής με τόξο πλάσματος. 

2.3 Συγκόλληση λεπτών ελασμάτων. 

2.4 Συγκόλληση μη σιδηρούχων υλικών. 

2.5 Μέθοδοι ελέγχου ηλεκτροσυγκολλήσεων. 

2.6 Καταστροφικοί και μη καταστροφικοί έλεγχοι. 

2.7 Έλεγχος με διεισδυτικά υγρά. 

2.8 Έλεγχος με δημιουργία μαγνητικού πεδίου. Εκτέλεση ελέγχου. 

2.9 Έλεγχος με υπέρηχους. Εκτέλεση ελέγχου. 

2.10 Έλεγχος τραχύτητας ηλεκτροσυγκολλήσεων. 

2.11 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στις ηλεκτροσυγκολλήσεις. Νομοθεσία. 

2.12 Εκτέλεση κοπής με ηλεκτρόδιο. 

2.13 Συγκόλληση ελασμάτων οροφής (ουρανός). 

2.14 Εκτέλεση συγκόλλησης σε οροφιαία θέση. Καθορισμός παραμέτρων. 

ΟΜΑΔΑ 3 η 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

(Υλη εργαστηριακών ασκήσεων στο αντίστοιχο μάθημα) 

ΟΜΑΔΑ 4 η 
1. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

1.1 Εξάρμοση μηχανής εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ), μέτρηση κουζινέτων, κομβίων, κυλίνδρων, 
εξάρμοση πώματος, στρώσιμο βαλβίδων, έλεγχος ελατηρίων, συναρμολόγηση. 

1.2 Μετρήσεις χιτωνίων. 

1.3 Ευθυγράμμιση στροφαλοφόρου άξονα. 

1.4 Βιβλίο πετρελαίου. 

ΟΜΑΔΑ 5 η 

ΜΕΚ I - ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

(Υλη εργαστηριακών ασκήσεων στο αντίστοιχο μάθημα) 
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Δ ΕΞΑΜΗΝΟ 


α/α 

8ΤΟ\Υ 

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ 

Ώρες ανά Εξάμηνο 

Ώρες ανά 

Σύνολο 


ίοΐ 

Μαθήματα 

Θεωρία 

Εφαρμογές 

Εβδομάδα 

ωρών 

1 

1 

Ναυτικά Αγγλικά IV 

24 

6 

2 

30 

2 

2 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ) II 

0 

45 

3 

45 

3 

Αρρ. 

Μηχανική των Ρευστών I 

39 

*6 

3 

45 

4 

Αρρ. 

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική II 

52 

8 

4 

60 

5 

2 

Ψηφιακά Συστήματα και Δίκτυα 
Υπολογιστών 

52 

*8 

4 

60 

6 

1 

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II 

65 

*10 

5 

75 

7 

4 

Διεθνείς κανονισμοί και ασφάλεια ζωής 
και περιβάλλοντος 

30 

0 

2 

30 

8 

3 

Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση 

Βλαβών 

39 

6 

3 

45 

9 

3 

*Τεχνουργεία - Εργαστήρια IV 

0 

60 

4 

60 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 

450 


Σημείωση: Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος γίνονται στο μάθημα 
«Τεχνουργεία - Εργαστήρια». Οι προτεινόμενες ώρες εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να 
πραγματοποιηθούν, εφόσον ο διατιθέμενος χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο 
εργαστηριακό εξοπλισμό) για το αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα «Τεχνουργεία - 
Εργαστήρια» δεν επαρκεί, αλλιώς αποδίδονται στην θεωρία. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ' 

3ΤΟ\ν (2010 Α ΙΙΙ/1 ) ΕΙΙΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ Δ01 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ IV 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 2 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΘΕΩΡΙΑ 24 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος και στα έξι (6) διδακτικά εξάμηνα, οι 
σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης 3ΤΟ\ν 1978, όπως τροποποιήθηκε, ώστε να επιτρέπει στον 
αξιωματικό μηχανής να χρησιμοποιεί μηχανικές εκδόσεις (π.χ. εγχειρίδια μηχανής) και να εκτελεί τα 
καθήκοντα του αξιωματικού φυλακής στη μηχανή, περιλαμβανομένης της ικανότητας χρήσης και 
κατανόησης των Τυποποιημένων Ναυτικών Φράσεων Επικοινωνίας (ΙΜΟ 8ΜΟΡ) του ΙΜΟ, όπου 
αυτό απαιτείται και ανάλογα με τις περιστάσεις. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις. 

Σημείωση: Οι διδάσκοντες συνιστάται να χορηγούν επιπρόσθετες σημειώσεις με τεχνική 
ορολογία, που δεν περιλαμβάνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα από τεχνικά εγχειρίδια 
ανάλογα με την ειδικότητα. 

Τεχνική ορολογία για την ειδικότητα μηχανικού - μηχανολογικά αγγλικά: 

1. Βί1§β - ΒεΙΙεεΙ δγείεηι. 

2. ΡΐΌραπημ α ΓΙΕ Γογ Κυηηίημ. 

3. ΡτεραΓείίοηε ΡΚΙΟΡ ίο ΛιτίναΙ ίη Ροιΐ - Ορετείίοηε ΑΕΤΕΚ. ΛιτίναΙ ίη ΡογΓ. 

4. Ριιείε/ Ειώπαιίίημ Οίΐε (Ρενώίοη: Ρυεί ΡιορετΙίεχ & Μαπηε Ρυεί Οίΐ 
δίαικίακίδ). 

5. Μείηίεηαηοε οίΡίεεε! Εη^ίηε II. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαίε ρτο)εεΐοΓ), προβολέας διαφανειών (ονετ Εε&ά 
ρτο]εείθΓ), Ονϋ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, εργαστήριο αγγλικής 
γλώσσας. 

Παρατηρήσεις: 

1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ: Προκειμένου η διδασκαλία της ορολογίας να είναι καλύτερη και 
αποδοτικότερη, οι διδάσκοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ακόλουθα: 

α) Υποδείγματα ταξιδιωτικών πληροφοριών (πίνακας δρομολογίων 
λεωφορείων/τρένων/πλοίων/αεροπλάνων κ.λπ.). 
β) Μόνιμες διαταγές της εταιρείας ενός πλοίου, 
γ) Φωτογραφίες/σχεδιαγράμματα μηχανών, 
δ) Άρθρα ναυτιλιακών περιοδικών/αναφορές συνεδρίων, 
ε) Άρθρα τοπικών εφημερίδων για σύνοψή τους στην Αγγλική, 
στ) φωτογραφίες/σχεδιαγράμματα μηχανικών βλαβών 
ζ) Εγχειρίδια κατασκευαστών εξοπλισμού. 

η) Υποδείγματα σημειώσεων, τέλεξ, β-ηιεΠε, και επίσημων επιστολών. 

2. ΙΜΟ δΜί'Ρ: Από το βιβλίο «ΙΜΟ Τυποποιημένες Ναυτικές Φράσεις 
Επικοινωνίας» οι διδάσκοντες μπορούν να διδάξουν τα ακόλουθα: 

α) Επιχειρήσεις με ελικόπτερο - Α 1/5.1. 

β) Ενημέρωση για θερμοκρασίες, πιέσεις και βυθομετρήσεις - Β 1/1.8. 
γ) Ενημέρωση για τη λειτουργία της κυρίας μηχανής και του βοηθητικού 
εξαρτισμού - Β1 /1.9. 

δ) Ενημέρωση για την άντληση καυσίμων, έρματος κλπ. - Β1/1.10. 
ε) Ενημέρωση για ειδικά συμβάντα σε μηχανήματα - Β 1/1.11. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 
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κκυυΐκκυ ΡΕΚΡΟΚΜΑΝϋΕ: 


ΤΙιε εχρεείεά 1εατηίη§ οιιίεοηιε ίδ (ΙΐίΐΙ ίΐιε δίιιάεηί δΐιοαίά... 

1. Βΐδειίδδ αηά εοηίϊπη ίεανεί αιταηξεηιεηίδ ϊογ ]οϊηϊη§ βΐιϊρ; ιηαΚε αηά εοηίϊπη 
αεεοηιηιοάαίϊοη ΓεδεΓναίϊοηδ; άεδεπβε δία§εδ ϊη ρΓεραπη§ ϊογ δεα αηά ϊογ αιτϊναΐ ϊη ροεί 

(ΐΓϊΐιηιηίΐΐ': ΡιεχεηΙ €οη(ίηυοιΐδ; §οίη§ Ιο αηά ννίΙΙ. 

■ Ι/αεί: ίΗε Ρτε$εηί ϋοηίίηιιοιια ίεη$ε ίο άε^ετίΗε ζεΗεάιιΙεάβηίιιτε ατταη§εηιεηί$. 

* υ$β8 §οίη§ ίο άε^ετίΗε βιχεά βιιίιιτε ρίαηχ ον ίηίεηίίοηα. 

■ υ$ε$ \νίΙΙ ίο ρτεάίείβιιίιιτε ενεηί$. 

■ 1]$ε$ η’ίΠβοτ ψοηίαηεοιι$ ο!βετ$ αηάβοτ ρΐαηα ηιαάε αί ίΗε ηιοιηεηί οβψεαΗίη§. 

■ 8είεεί$ αρρτορτίαίεβιιίιιτεβοπηα ίη ψεεεΗ αηά \νήίίη§. 

■ Ιάαεα εοηίταείεάβιιίιιτεβοτηι$ Μΐίιετε αρρτορτίαίε ίη ψεεεΗ αηά \ντίίίη§. 

ΥοεαΗιιΙ&Γγ: ρΙίΓαδεδ ϊογ £τεείίη§ αηά ίη(Γθάιιείη§ ρεορίε; ηοαηδ εοηηεείεά Λνϊίΐι ρ1αηηίη§. 

■ υ$ε$ ρΗτα$ε$ βοτ §τεείίη§ αηά ίηίτοάιιείηξ ρεορίε αρρτορτίαίείν ίη α ταη§ε οβ βοτηιαί αηά 
ίηβοηηαΐ $ίίιιαίίοη$. 

■ Ιάεηίίβεα, ηαηιε$ αηά άεχετώεχ άϊββετεηί ίγρεζ οβρΐαηηίηξ άοειιηιεηί ιιαίη§ α ταη§ε οβηοιιηα. 
Οοηιιηαηίεαίίοη δΐίίΐΐδ: Ιίδίεηίη^, δρεα1ίίη£, Γεαάίη§, \νηίίη§. 

■ Οετηοη$ϊταίε$ αννατεηεςς οβΙαη§ιια§ε τε§ί$ίετ ί>ν ιιήη§ αρρτορτίαίε εχρτε$$ίοη$ ίο §τεεί νί$ίίοτ$ 
οη Ηοατά. 

■ ΞίηηιΙαίεα ηιαΗίη§, εοηβιτηιίηξ αηά είιαη§ίη§ ΗοίεΙ τε$εΐ'ναίίοη$ ίη ρετ$οη, Ιον ρίιοηε αηά ίη 
νντίίίηξ. 

■ 8εαη τεαά$ α ίτανεί ίίίηεταη’βοτ ψεείβε ίηβοηηαίίοη. 

■ Νοίε$ είιαηξεχ οβ ίτανεί ρΐαη 1>ν ίί$ίεηίη§ ίο ψεείβε ίηβοτηιαίίοη. 

■ Αηαίνζεζ α εοιηρίεχ ςίίιιαίίοη τε§ατάίη§ αίίετεά ίτανεί αιταη§εηιεηί3 αηά ινοτΗ$ οιιί αη 
αίίετηαίίνε ρΐαη Ηαχεά οη αναίίαΗίε ίηβοηηαίίοη. 

■ ΕχρΙαίης ίΗε ςίίιιαίίοη ίο αηοί/ιετ ρετ$οη αηά §ίνε$ άείαίΐα οβ ίΗε τενίχεά ατταη§ετηεηί$. 

■ 8ίηιιιΙαίε$ ρτερατίηξβοτ $εα Ην ιιχίιψ α εΗεεΗΙί^ί ίο εοηβιηη εοηιρίείίοη οβρτοεεάιιτες. 

■ 8ίηηύαίεχ ρτερατίη§ αίιίρ βοτ αττίναί ίη ροτί Ην ιιχίη§ α εΗεεΗίί^ί ίο εοηβηη εοηιρίείίοη οβ 
ηεεεζζαη’ ρτοεεάιιτες. 

2. Βεδεπ&ε ρΐΌοεάηΓεδ αί ϊηίεΓηαίϊοηαΙ αΐεροείδ; άειηοηδίΓαίε ιιηάεΓδίαηάίη» οί ίΐιε εηΙίοΓαΙ 
ηοεπίδ οί άϊίϊεΓεηί ηαίΐοηαΙΐίΐε$; (1ε8εηί>ε ϊηεϊ(1εηί8 ίΗαί οεεοε οη 8ίΐ0Γε αηά οη ί)οαΓά; ννηίε 
τεροΓί8 οί ϊηεϊάεηί8 οη ΙιοαΓίΙ 

(ιΐ'ϊΐιηιπίΐΓ: άεΠηίηβ ιεΐίΐΐίνε είαιΐδεδ; ΓεΙαΙίνε ρΐ'οηουηδ; ρΐ'εροδίΐίοηδ ίη τεΐαίίνε είαιΐδεδ; Ραδί δίηιρίε 
αηά Ραδί Οοηίίηηοιίδ. 

■ ίΛβϊ ίΗε εεΐαίίνε ρτοηοιιηχ μΉο, Μ,Ήο$ε, ίΗαί, νιΉίεΗ αηά ινΗετε εοιτεείΐν ίη άεβηίη§ τεΐαίίνε 
εΙαιι$ε$. 

* Οηιίί$ ίΗε νείαίίνε ρτοηοιιη \νΗεη ίί ία ίΗε οΗ]εεί οβ ίΗε νετΗ ίη άεβηίηξ νείαίίνε εΙαη$ε$. 

* Ροδίίίοηχ ρτερο$ίίίοη$ εοηεεείΐν ίη εεΐαίίνε εΙαιι$ε$. 

■ υηάεκίαηάχ ίΗε άίββεηεηεεζ ίη ηιεαηίη§ αηά βοηη Ηεί\νεεη ίΗε Ρα$ί 8ίηψΙε αηά €οηίίηιιοιι,·> 
ίεη$ε$. 

■ εΛεί ίΗε Ρααί 8ίηψΙε αηά ϋοηίίηιιοιις ίεη$ε$ αρρτορήαίεΐν νιΉεη άεζεήΗίηξ α $εο[ΐιεηεε οβ 
ενεηίς ίη ίΗε ραχί. 

νοεαβηίαι-γ: εοηιροηηά λνοΓάδ. 

■ υ$ε$ ίίεηκ βηοιη α ΙεχίεαΙ §νοιιρ οβ εοηψοιιηά χνοεάς εοηηεείεά \νίίΗ ίνανεί ίη ψεεεΗ αηά 

ννήίίηξ. 

* Ι/χεα εοηψοιιηά χνονάα νεΙαίίη§ ίο ίεεΗηίεαΙ οίβεείς αηάρτοεε$5ε$. 

■ υ$ε$ εοηψοιιηά ηιιηιΗεκι ίο ίάεηίίβγ ψεείβε ίεεΗηίεαΙ ηοιιη$ αηάρτοεε$$ε$. 

Οοηιιηηηίεαίίοη δΐίίΐΐδ: 1ίδίεηίη§, δρεα!ίίη§, Γεαάίη§, ΛνΓΐίίη§. 

■ Οε$εήΗε$ρνοεεάιινεχβοη αττίναί, άερατίητε αηά ίταηβετα αί ίηίετηαίίοηαί αίτροτίζ. 

* Οετηοη$ίταίε$ ιιηάετχίαηάίηξ οβ ίΗε ειιΐίιιταί ηοτηιχ οβ άίββετεηί ηαίίοηαίίίν ξτοηρα, αηά 
τεεο§ηίζε$ άίβίετεηεεα ίη ί\ρε$ οβηοη—νετΗαί εοιηηηιηίεαίίοη. 

* 8Ηίηι τεαά$ α Ιοη§ ατίίείεβοτ §εηεταΙ ιιηάετ$ίαηάίη§. 

* Ωεηιοηχίταίεα ιιηάετζίαηάίηξ οβ$ιιηιηιατί$ίηξ αίάΠα Ην αιιηιηιατίαίη^ ίΗε Ηεγ ροίηίχ οβ α Ιοη§ ίεχί 
ίη \ντίίίη§. 

* Οίνεζ αη αεεοιιηί οβ αη ίηείάεηί \νϋηεχχεά ίη ρετ$οη. 
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■ Ρεεονά$ Ιίβγ άείαίΙ$ ο{ΐ'οιιΐίηε ενεηίζ ίη Ιο§ ΗοοΗα. 

■ 1Υνίίε$ α άείαάεά νερονί οβαη ίηείάεηί ίη αη αεεερίαΗΙε $1γ1ε αηάβονηιαί. 

Μαηίίηιε Ροειικ: ΓεροΓίίη§ ίηείάεηίδ αί $εα; 8ΜΟΡ Γογ ΡεΙίεορίεΓ ορεΓαίίοηδ. 

■ 8ιινηιηανίζβχ ίΗε άείαίΕ οβαη ίηείάεηί νενΗαΙΙγ αβίεν νεαάίηξ α εοηιρίείεά ίηείάεηί νερονί βονηι ίη 
άείαίΐ. 

■ υ$ε$ 8ΜΟΡβον αίηιιιίαίεά εχίενηαί εοηιηιιιηίεαίίοηχ νε§ανάίη§ ΗεΙίεορίεν ορεναίίοης. 


3. ϋϊδεηδδ αδρεείδ οϊ δαϊείγ αηά ΓΪ8ΐ< ϊπ ίΐιε ννοείφίαοε; §ϊνε νναΓηϊη§8 αηά αάνίεε εοηεεΓηϊη§ 
«αϊε ντοιΊεϊη^ ρεαείϊεε οη 1>οαΓά; §ϊνε εεαδοηα ϊογ ίΐιε δείεείϊοη οϊ ιηαίεηαΐδ, εςηϊριηεηί αηά 
ίοοίκ ϊογ ηιαϊηίεηαηεε αηά τεραϊε ννοείε 

('ΐΐΉΐηιηίΐΓ: νεΛ> + -ίη^/νεΛ + Ιο; εοη|υηεΐίοηχ + -ίη§; ιηοάαΐ νει±>8 ηιιΐδΐ, Ιιανε Ιο, δΐιοαίά, ου”Ιιί Ιο 
αηά Ιιαά άεΙΙεί'. 

■ 8εΙεεί$ είίίιεν ίΗε §ενιιηά ον ίΗε ίηβηίίίνεβονηι εοννεείΐγ Μ’Ηεη οηε νενΗ βοΙΙονν$ αηοίΗεν. 

■ Όειηοη$ίναίε$ ηηάεναίαηάίη^ οβ ίΗε άίββενεηεε ίη ηιεαηίη^ Ηείννεεη §ενιιηά αηά ίηβηίίίνε 
ραίίενηί; ννΐιεη α νενΗ εαη ΗεβοΙΙοννεά ί>γ είίίιεν βοηη. 

■ ε/ίβί ίΗε —ίηββοντη αβίεν εοηβιηείίοηζ \νΗεη §ίνίη§ ίηαίνιιείίοης. 

■ ϋΗαηξε$ ίΗε ροζίίίοη οβ ίΗε είαιιζε εοηίαίηίιΐξ ίΗε εοη/ιιηείίοη, αεεονάίη§ ίο ίΗε νεφιίνεά 
εηιρΗα$ί$. 

■ 8εΙεεί$ αρρνορνίαίε ιηοάαΐ νενΒ$ ίο εχρνεαα οΗΙίξαίίοη αηά ίο §ίνε αάνίεε (ηιιιαί, Ηανε ίο, ςΗοιύά, 
οιίξΗί ίο αηά Ηαά Ηείίεν) αηά άεηιοηχίναίεχ ιιηάεναίαηάίηβ οβ ίΗε άίββενεηεε ί ίη ηιεαηίη§. 

νοείώυΐαΐ'γ: εοη]υηεΐίοηχ βεϊοΓε, αίΐεΐ', ννΗεη αηά ννΐιίΐε; ρίιταδεδ Γογ §ίνίη§ οΐ'άεΐ'8, αάνίεε αηά 
λναπιίη§8; ίάίοηΐδ; ηιαεΙιίηεΓγ ραΓίδ αηά ίοοίδ; νεΛδ Γογ άεδεπβίη§ ίΐιε εοηδίπ,ιείίοη οΓιηαείιίηε ραιΐδ. 

■ 8εΙεεί$ αη αρρνορνίαίε εοη]ιιηείίοη (Ηεβονε, αβίεν, ννΐιεη ον ννΗίΙε) ίο ΙίηΗ ίννο εΙαη$ε$ ίη 
ζεηίεηεεζ §ίνίη§ ίηχίνιιείίοηα. 

■ υ$εχ αρρνορνίαίε ρΗνα$ε$ \νίίΗ εοννεεί ξναηιηιαν εοηαίνιιείίοη ίο αίηιιιίαίε §ίνίη§ ονάεν$, αάνίεε 
αηά Λνανηίη§8 νε§ανάίη§ $αβε ρναείίεε αί $εα. 

■ Οεηιοηχίναίε$ ηηάεναίαηάίη^ ίΗαί ίάίοτηα άο ηοί Ηανε ΙίίεναΙ ίναηχίαίίοηχ. 

■ Ιάεηίίβιεχ αηά ηαιηεα ρανί$ οβ α ηιαεΗίηε αηά ίοοία εοιτεείΐν. 

■ Οε$ενίΗε$ ίΗε εοηαίνιιείίοη αηά Ιοεαίίοη οβ ηιαεΗίηε ρανία ιιαίη§ αρρνορνίαίε νενΗα. 

Οοιηιηυηίεαίίοη δΡίΙΙδ: 1ίδ1εηίη§, δρεαΡίη^, Γεαάίη§, \νπίίη§. 

■ ΰίαειιααεα ααρεεία οβααβείν οη άεεΗ αηά ίη ίΗε εηβηε νοοηι αηά Ηναίηχίονηιχ ανεα$ οβνίχΗ. 

■ Νοίε$ ζρεείβιε ίηβοηηαίίοη εοννεείΐν ί>γ Ιίαίεηίη§ ίο α άεχενίρίίοη οβΗαζανάα ίη ίΗε \νονΗρΙαεε. 

■ Κεαάχ α ζαηιρίε οβ α εοηψαην 8Μ8 ροΐίεν άοειιηιεηί αηά ηοίεχ χρεείβε ίηβονηιαίίοη οη ζαβείν 
ηιεααηνεαβον άίββενεηί αείίνίίίεα. 

■ Ψνίίεχ α ηοίίεε \νανηίη% αξαίηζί νίχΗχ αηά §ίνίη§ νεηιίηάενχ οβ$αβε ρναείίεε οη Ηοανά. 

■ ΕχρΙαίηζ \\ΉίεΗ ηιαίενίαΐα, εφιίρηιεηί αηά ίοοΕ ανε νεφιίνεάβον νοιιίίηε ηιαϊηίεηαηεε αηά νεραίν 
ίαχΗχ. 

■ ΜαΗε$ α νννίίίεη ρΐαη οβ νοιιίίηε ηιαϊηίεηαηεε αείίνίίίεα ίη ηοίεβοηη. 

■ υ$εχ ρνοεε$$ \ννίίίη§ ίεεΗηίειιιεχ ίο ρνοάιιεε α ρίεεε οβ νννίίίεη \νον1ί ίη εοΙΙαΗοναίίοη ννίίΗ 
εοΙΙεαξίιεχ. 

■ Ψνίίεχ αβιιΐΐ άεχενίρίίοη οβ ίΗε ζαβείρ ηιεαζιινεζ ίο Ηε ΙαΗεη άιινίη§ α ςρεείβε ορεναίίοη. 

Μαηίίηιε Ροεηδ: αεείάεηί ρΓενεηίίοη; ηιαϊηίεηαηεε ΐ'εςυπ'ειηεηΐχ Γογ εη§ίηεεΓΐη§ εςυίριηεηΐ αηά 
ηιαεΙιίηεΓγ; ιηεάίεαΐ ίΓεαίιηεηί Γογ ειηετίτεηείεδ. 

■ Ρνερανεζ αηά άείίνενα α ρνεζεηίαίίοη οη αεείάεηίρνενεηίίοη οη Ηοανά $Ηίρ. 

■ ΕχρΙαίηχ ηιαϊηίεηαηεε νεφιίνεηιεηίς βον ψεείβιε εηβηε νοοηι εφιίρηιεηί, άεεΗ ιηαεΗίηενν ον 
είεείνίεαΐ αγ.ιίεηια. 

■ Οε$ενίΗε$ εοννεείβναί αίά ίνεαίηιεηίβον α ναη§ε οβηιεάίεαΐ επιεν^ειιείεα. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Λ' 

8ΤΘ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΡΙΙΝΘΤΙΟΝ 2 

ΜΑΘΗΜΑ Δ02 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ II 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 3 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 

ΘΕΩΡΙΑ 0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 45 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει: 

Θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες γύρω από τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να χρησιμοποιούν τους Η/Υ, και κατ’ επέκταση τις νέες 
τεχνολογίες, στον εργασιακό τους χώρο. Πιο αναλυτικά, οι σπουδαστές θα αποκτήσουν γνώσεις 
σχετικές με τη δομή των Η/Υ (υλικό - λογισμικό), τη χρήση διαφόρων εφαρμογών σε περιβάλλον 
λνίικίοινε, τη χρήση του ΙηΙεηιεί και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και διάφορες άλλες 
εφαρμογές επεξεργασίας φωτογραφιών, ήχου, βίντεο κ.λπ.. 


Τρόπος Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 


Μέσα Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεοίοτ), προβολέας διαφανειών 
(ονετ Ιιειιό ρπήεείοτ), ΡΥΡ - Υκίεο, εργαστήριο Η/Υ - πολυμέσων. 


Τρόπος Τελικής 
Εξέτασης _ 


Πρακτική εξέταση σε Η/Υ με εκτύπωση αποτελέσματος εργασίας. 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ \¥ΙΝΟΟ\Υ8 

1.1 Προχωρημένη επεξεργασία κειμένου - χρήση εμπορικών επεξεργαστών κειμένου (Μ3 ΧΥοτά, 
ΟρεηΟίίϊεε \νήΙε κ.λπ.) με στόχο μέσω δημιουργίας σύντομης εργασίας (παραδοτέου) να ασκηθούν οι 
σπουδαστές στην προετοιμασία, οργάνωση και συγγραφή της πτυχιακής τους εργασίας - Δημιουργία 
αρχείου κειμένου, εισαγωγή, διόρθωση, διαγραφή, αποθήκευση, μορφοποίηση κειμένου, μονόστηλο, 
δίστηλο, δημιουργία πινάκων, μεταβολή χαρακτηριστικών πινάκων, ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών 
εγγράφων πιώΐ - πιετ^ε, δημιουργία και μορφοποίηση μαθηματικών σχέσεων και συναρτήσεων, 
εισαγωγή εικόνων, γραφημάτων και πλήρη ενσωμάτωση τους στο κείμενο, δυνατότητες αλληλεπίδρασης 
με άλλες εφαρμογές των \νίηι1ο\ν8. 

1.2 Λογιστικά φύλλα - χρήση εμπορικών λογιστικών φύλλων (Μ3 Εχεεί, ΟρεηΟίίϊεε Οώε κ.λπ.) - 
Δημιουργία λογιστικού φύλλου, αποθήκευση, μορφοποίηση, εισαγωγή σταθερών και μεταβλητών 
στοιχείων, αριθμητικές πράξεις, συναρτήσεις ((Στατιστικής, Λογικής, Ημερομηνίας & Ώρας, 
Μαθηματικών & Τριγωνομετρίας, Κειμένου) κ.λπ.), αυτόματα φίλτρα, διαγράμματα (παραγωγή 
διαγραμμάτων, επιλογή στοιχείων και περιοχής, απεικόνιση), σύνδεση λογιστικών φύλλων, δυνατότητες 
αλληλεπίδρασης με άλλες εφαρμογές των λνίηιΐοννκ. 

1.3 Προγράμματα δημιουργίας παρουσιάσεων (Μ8 ΡοινετΡοίηί, ΟρεηΟίίϊεε Ιηιρτεδδ κ.λπ.) - Δημιουργία 
παρουσίασης, αποθήκευση, μορφοποίηση, εισαγωγή εικόνων/πινάκων/αρχείων πολυμέσων κ.λπ., 
δημιουργία εμφάνισης παρουσίασης, κινήσεις 

1.4 Βάσεις δεδομένων (Μ8 Αεεεδδ, ΟρεηΟίίϊεε Βεεε, 3()Ε εετνετ, Οταείε κ.λπ.) - Βασικές έννοιες, 
σχεσιακές βάσεις (τεΐαΐίοηαΐ άαώϊιαεεδ), δημιουργία βάσεων, αρχείων ή πινάκων βάσης και σχέσεων. 
Ερωτήματα (ζΐιιεπεδ): Εργασίες εισαγωγής, διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων κ.λπ.. Διαδικασίες 
παραγωγής εκθέσεων, εισαγωγή μακροεντολών 

1.5 Φυλλομετρητές (ΔΜεΕ ύτοινδετδ) - ΜίετοδοίΙ ΙηΙεηιεί Εχρίοτετ, ΜοζίΠα Είτείοχ κ.λπ. - Βασικές 
λειτουργίες. 

1.6 Προγράμματα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-ιηαίΐ εΐίεηώ) - Μ8 ΟηΙΙοοΕ Εχρτεδδ, Μ8 
ΟηΙΙοοΕ, ΕηΠοτα, ΜοζίΠα ΤΠηηΠεΛίπΙ κ.λπ. - Βασικές λειτουργίες, δημιουργία ηλεκτρονικού 
μηνύματος, αποστολή / λήψη μηνυμάτων κ.λπ.. 

1.7 Άλλες εφαρμογές: Προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφιών, βίντεο, ήχου κ.λπ. - Αρχεία ΡϋΡ 
(ΡοτίαΜε Ποειπιιεηί ΡοιτηαΙ). 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ' 

8ΤΟ\ν (2010 Α ΙΙΙ/1 ) ΕΙΙΝΟΤΙΟΝ Αρρ 

ΜΑΘΗΜΑ Δ03 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ I 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 

ΘΕΩΡΙΑ 39 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ *6 

Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για τα ρευστά και τις ιδιότητές τους, την υδροστατική, 
την κινηματική των ρευστών με εφαρμογές και ασκήσεις, τη μόνιμη ροή σε κλειστούς αγωγούς με 
ασυμπίεστα ρευστά, την ορμή των ρευστών και τις δυνάμεις που ασκούνται, καθώς και τα διάφορα 
όργανα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ροής. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Σημείωση: Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος 
γίνονται στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια». Οι προτεινόμενες ώρες 
εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να πραγματοποιηθούν, εφόσον ο διατιθέμενος 
χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο εργαστηριακό εξοπλισμό) για το 
αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια» δεν επαρκεί, 
αλλιώς αποδίδονται στη θεωρία. 

Κατά την παράδοση του μαθήματος να γίνεται χρήση και των παρακάτω: 
α) Οπτικοαουστικό υλικό που αφορά σε θέματα υδροστατικής, 
υδροδυναμικής, πρόωσης, στρωτής και τυρβώδους ροής, αρχών μηχανικής 
ρευστών. 

β) Χρησιμοποίηση φύλλων Εχεεί σε εφαρμογές προβλημάτων, (μετατροπές 
μονάδων, Αρχή Διατήρησης της μάζας, υπολογισμός συντελεστή τριβών 
(εξισώσεις Ηααΐαηά και νοη-Κεηιιαη). 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άεία ρπήεείοι·), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαά ρΓθ)εεΙοι·), ϋνϋ - Υίδεο, προσομοίωση, εργαστήριο. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Μονάδες. 

1.2 Ορισμός πίεσης. 

1.3 Ορισμός ρευστού. 

1.4 Ιδιότητες ρευστών. 

2. ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ 

2.1 Υδροστατική πίεση. Μεταβολή υδροστατικής πίεσης με το βάθος. 

2.2 Υδροστατική εξίσωση. Απόλυτη και σχετική πίεση. Μανόμετρα. 

2.3 Δυνάμεις που ασκούνται σε επιφάνειες από ρευστά - Κέντρο πίεσης. 

2.4 Άνωση. Αναλυτικός υπολογισμός — Ισορροπία σωμάτων βυθισμένων σε ρευστό - Πλεύση. 
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3. ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ 

3.1 Γενικά περί ροής - είδη ροής - μορφές ροών. Γραμμή ροής. Μέση ταχύτητα ρευστού. 

3.2 Εξίσωση συνέχειας. 

3.3 Ενεργειακές προτάσεις: 

α) Γενική εξίσωση ενέργειας. 

β) Εξίσωση ενέργειας για σταθερή ροή ασυμπίεστων ρευστών (Βετηοιιΐΐί - Γενικευμένη εξίσωση 
ενέργειας). 

γ) Γραμμή ενέργειας - πιεζομετρική γραμμή, 
δ) Δυναμική θεώρηση σε ροή ρευστού (ισχύς). 

3.4 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

4. ΜΟΝΙΜΗ ΡΟΗ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΑΣΥΜΠΙΕΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ 

4.1 Αριθμός Κεγηο1(ΐ8 - Κρίσιμος αριθμός Κεγηο1(ΐ8. 

4.2 Συνθήκες εισόδου — Μήκος εισόδου. 

4.3 Τραχύτητα σωλήνων. 

4.4 Πτώση πίεσης σε αγωγό - Ύψος απωλειών - συντελεστής τριβής (στρωτή - τυρβώδης ροή). 

4.5 Δευτερεύουσες απώλειες. 

4.6 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

5. ΔΙΑΣΤΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

5.1 Διαστασιακή ανάλυση. 

5.2 Ομοιωματική ανάλυση. 

6. ΟΡΜΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

6.1 Ανάπτυξη της αρχής ώθησης - ορμής. 

6.2 Δύναμη ασκούμενη σε αγωγούς πίεσης. 

6.3 Σχέση σχετικών και απολύτων ταχυτήτων. 

6.4 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

7. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ 

7.1 Μετρητές πιέσεων. 

7.2 Μετρητές παροχής. 

7.3 Μετρητές ταχύτητας. 

7.4 Μετρητές ιξώδους. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


8. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

8.1 Ογκομετρική υδραυλική τράπεζα (1ιγι1ι·3υ1ίθ8 νοίιπηείπο όεποΐι). 

8.2 Αρχή συγκοινωνούντων δοχείων. 

8.3 Μετρήσεις ιξώδους. 

8.4 Πείραμα Ββπιουΐΐί. 

8.5 Διάταξη βαθμονόμησης ροομέτρου (ίίοιν οιείετ εαΐίβταΐίοη). 

8.6 Μέτρηση υδροστατικής πίεσης. 

8.7 Διάταξη βαθμονόμησης μετρητή πίεσης (ε3ΐίΐ)Γ3ίίοη οί 3 ρτεεειιτε £3ΐι§ε). 

8.8 Διάταξη μέτρησης ροής (ίίοιν ιηεειίΓειηεηί), Ανάπτυξη ροής - Προφίλ ταχυτήτων. 

8.9 Συσκευή προσδιορισμού αριθμού ΚεγηοΜ8 και μεταβλητής (μεταβατικής) ροής (πο Κεγηο1ά8 3Π(1 
11311818101131 ίίοιν). 

8.10 Συσκευή μελέτης ροής μέσω στομίου (άί8ε1ΐ3Γ§ε Ιΐιτοιιΐΐι 3ΐι οτίίϊεε). 

8.11 Διάταξη ευστάθειας επιπλέοντος σώματος (8ΐ3Ϊ>ί1ίίγ οί 3 ί1θ3ί ύο(1γ), προσδιορισμός μετάκεντρου 
επιπλέοντος σώματος. 

8.12 Συσκευή κέντρου πίεσης (εεηίτε οίρτεεευτε). 

8.13 Σειρά υπερχειλίσεων για επίδειξη χαρακτηριστικών τριών τύπων ειδικών φραγμάτων. 

8.14 Υπολογισμοί σε υδραυλικό πιεστήριο. 

8.15 Οπτικοαουστικό υλικό που αφορά σε θέματα υδροστατικής, υδροδυναμικής, πρόωσης, στρωτής και 
τυρβώδους ροής, αρχών μηχανικής ρευστών. 

8.16 Χρησιμοποίηση φύλλων Εχοεί σε εφαρμογές προβλημάτων, (μετατροπές μονάδων, Αρχή 
Διατήρησης της μάζας, υπολογισμός συντελεστή τριβών (εξισώσεις ΗββΙβικΙ και νοη-Κβπηβη). 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ' 

8ΤΘ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΡΙΙΝΘΤΙΟΝ Αρρ 

ΜΑΘΗΜΑ Δ03 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ II 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 4 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 60 

ΘΕΩΡΙΑ 52 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 8 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει επαρκείς θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την εκτέλεση εκείνων των καθηκόντων 
αξιωματικού φυλακής μηχανής, τα οποία έχουν σχέση με την αποδοτική λειτουργία των θερμικών 
μηχανών και τις θερμοδυναμικές διεργασίες. Η ύλη τούς παρέχει τις κατάλληλες γνώσεις γύρω από 
τις βασικές έννοιες της θερμοδυναμικής, τον Πρώτο και τον Δεύτερο Νόμο της Θερμοδυναμικής, τα 
συστήματα σταθερής και μη σταθερής ροής, τους υδρατμούς και τα ψυκτικά μέσα, τη μετάδοση και 
τις απώλειες θερμότητας, το φαινόμενο της εντροπίας και τους κύκλους ισχύος ατμού και μηχανών 
εσωτερικής καύσης. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρτο]οοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονοτ Ιιεαά 
ρπήεοίοτ), Ονϋ - Υίιίεο, προσομοίωση. 


Τ ρόπος Τ ελικής Εξέτασης Γ ραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΚΥΚΛΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΤΜΟΥ 

1.1 Κύκλος Κοηΐίίηε με αναθέρμανση, με αναθέρμανση και απομάστευση. 

1.2 Προθερμαντήρας νερού - Προθερμαντήρας αέρα. 

1.3 Κύκλοι ισχύος ατμού με χρήση πυρηνικής ενέργειας. 

1.4 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

2. ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ 

2.1 Κύκλος ΒπιγΙοη, με προθερμαντήρα αέρα, με εναλλάκτη, ενδιάμεση ψύξη και επαναθέρμανση. 

2.2 Κλειστός κύκλος αεριοστρόβιλου. 

2.3 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

3. ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 

3.1 Παλινδρομικοί αεροσυμπιεστές. 

3.2 Ιδανικός αεροσυμπιεστής. 

3.3 Πραγματικός αεροσυμπιεστής. 

3.4 Ογκομετρικός βαθμός απόδοσης. 

3.5 Πολυβάθμιοι αεροσυμπιεστές. 

3.6 Περιστροφικοί αεροσυμπιεστές. 

3.7 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 
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4. ΡΟΗ ΡΕΥΣΤΟΥ ΣΕ ΠΡΟΦΥΣΙΑ 

4.1 Ροή ρευστού. 

4.2 Στάσιμες ιδιότητες. 

4.3 Αριθμός Μαοΐι. 

4.4 Ορισμός προφυσίου. 

4.5 Ταχύτητα εκτόνωσης. 

4.6 Καθορισμός μορφής προφυσίου. 

4.7 Κρίσιμα μεγέθη. 

4.8 Βαθμός απόδοσης προφυσίου. 

4.9 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

5. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

5.1 Τρόποι μετάδοσης θερμότητας. 

5.2 Μονοδιάστατη ροή διά μέσου απλών και σύνθετων επίπεδων τοιχωμάτων. 

5.3 Ροή θερμότητας διά μέσου κυλινδρικών τοιχωμάτων απλών και σύνθετων. 

5.4 Ροή θερμότητας διά μέσου στερεών ακανόνιστου σχήματος. 

5.5 Στοιχεία αγωγιμότητας διαφόρων σωμάτων. 

5.6 Μετάδοση θερμότητας με μεταφορά από στερεό τοίχωμα σε ρευστό και αντίστροφα. 

5.7 Επίπεδα τοιχώματα απλά ή σύνθετα. 

5.8 Κυλινδρικά τοιχώματα απλά ή σύνθετα. 

5.9 Σφαιρικά τοιχώματα απλά ή σύνθετα. 

5.10 Μεταφορά μέσω τοιχώματος με πτερύγια. 

5.11 Ελεύθερη μετάδοση θερμότητας με μεταφορά. 

5.12 Εξαναγκασμένη μετάδοση θερμότητας με μεταφορά. 

5.13 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

6. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

6.1 Εργαστηριακές ασκήσεις μετάδοσης θερμότητας. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ' 

3ΤΘ\ν (2010 Α ΙΙΙ/1 ) ΕΙΙΝΘΤΙΟΝ 2 

ΜΑΘΗΜΑ Δ05 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 4 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 60 

ΘΕΩΡΙΑ 52 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ *8 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει επαρκείς θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στην άλγεβρα Βοοίε, στα λογικά κυκλώματα, 
στην κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση σημάτων, στη μετατροπή σημάτων από αναλογικά σε 
ψηφιακά και αντιστρόφως. Επιπλέον η ύλη τούς παρέχει τις κατάλληλες γνώσεις για τη σύγχρονη 
θεωρία του ψηφιακού ελέγχου και τους προγραμματιζόμενους ελεγκτές ΡΕΘ. Τους παρέχει γνώση 
και εξοικείωση με την τεχνολογία των δικτύων υπολογιστών, ώστε να μπορούν να τις αξιοποιούν 
στα πλοία σε διάφορες ναυτιλιακές εφαρμογές. 

Επιπλέον οι σπουδαστές θα πρέπει: 

α) Να γνωρίζουν τις απαιτήσεις ασφαλείας για εργασία στα ψηφιακά συστήματα επί του πλοίου, 
β) Να γνωρίζουν τις διαδικασίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού δικτύων υπολογιστών, και 
γ) να έχουν την ικανότητα εντοπισμού δυσλειτουργιών, περιοχής βλαβών και μέτρων πρόληψης 
ζημιών σε δίκτυα υπολογιστών και συσκευών αυτόματων ελέγχου. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Κατά τη διδασκαλία να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 

* Σημείωση: Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος 
γίνονται στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια». Οι προτεινόμενες 
ώρες εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να πραγματοποιηθούν, εφόσον ο 
διατιθέμενος χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο εργαστηριακό 
εξοπλισμό) για το αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα «Τεχνουργεία - 
Εργαστήρια» δεν επαρκεί, αλλιώς αποδίδονται στη θεωρία. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άεία ρΓθ)εοίθΓ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαά ρτοιεείοτ), ΡΥΡ - Υκίεο, προσομοίωση, εργαστήριο. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας 

1. ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

1.1 Λογικές μεταβλητές και συναρτήσεις, άλγεβρα Βοοίε. 

1.2 Δυαδικοί κώδικες. 

1.3 Λογικές πύλες. 

1.4 Πύλες ΑΝΌ, ΟΚ, ΝΟΤ, ΧΟΚ, ΝΑΝΟ, ΝΟΚ, ΧΝΟΚ. 

1.5 Ψηφιακή τεχνολογία. Ανάλυση και σχεδίαση λογικών κυκλωμάτων. 

1.6 Αριθμητικά κυκλώματα. 

1.7 Ρΐίρ ΡΙορ και συναφή κυκλώματα. 

1.8 Η λειτουργία εναλλαγής (Το§§1ε Τ), ρελέ καστάνιας. 

1.9 Μετρητές - Καταχωρητές - Κωδικοποιητές - Αποκωδικοποιητές. 

1.10 Κατασκευή χρονοκυκλωμάτων. Ασύγχρονα ακολουθιακά συστήματα. 

1.11 Εφαρμογές με πύλες (Ασκήσεις). 

1.12 Οπτοηλεκτρονικά στοιχεία, εφαρμογές. 

1.13 Οπτικές ίνες - Δομή οπτικού συστήματος. 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΩΡΙΑ 

2.1 Μετατροπείς Α/ϋ και ϋ/Α. 

2.2 Ψηφιακός έλεγχος: Συγκρότηση ενός συστήματος ψηφιακού ελέγχου. 

2.3 Μονάδα προσαρμογής (ΙηΙετίασε). 
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΡΕΟ 

3.1 Εισαγωγή - σκοπός των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών. 

3.2 Πλεονεκτήματα των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών. 

3.3 Ονοματολογία - καθορισμός διευθύνσεων. 

3.4 Προγραμματισμός - Μέθοδος προγραμματισμού, συνδεσμολογικό σχέδιο, λογικό διάγραμμα, λίστα 
εντολών (ΕΑΕ) / δΤΕ/ ΟδΡ, ΡΒϋ Εάίίοτ). 

3.5 Βασικές εντολές Προγραμματισμού - Λογικές μανδαλώσεις. 

3.6 Δομή ενός ΡΕΟ, Κεντρική μονάδα επεξεργασίας, είσοδοι - έξοδοι, συσκευή προγραμματισμού. 

3.7 Κύκλος λειτουργίας ενός ΡΕΕ. 

3.8 Μετατροπή λογικών κυκλωμάτων. 

3.9 Μετατροπή ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 

3.10 Εφαρμογές ΡΕ1Ρ-ΡΕΟΡ, χρονικά (Ιίτηετ), μετρητή σε ΡΕΕ- Εντολές σύγκρισης. 

3.11 Εισαγωγή και έλεγχος προγράμματος. 

3.12 Ακολουθιακός προγραμματισμός. 

3.13 Επέκταση συστήματος - Επικοινωνία (ΡΡΙ - ΜΡΙ). 

3.14 Εφαρμογές ΡΕΕ σε βοηθητικά μηχανήματα - Εγκαταστάσεις πλοίων. 

3.15 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

4. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

4.1 Χρήσεις των δικτύων υπολογιστών. 

4.2 Το υλικό και λογισμικό των δικτύων. 

4.3 Παραδείγματα δικτύων και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

4.4 Μοντέλο αναφοράς ΤΕΡ/ΓΡ. 

4.5 Ζεύξεις από σημείο σε σημείο. 

4.6 Ζεύξεις σε τοπικό δίκτυο (ΕΑΝ). Το πρότυπο 1ΕΕΕ 802. 

4.7 Κάρτες δικτύου. Γέφυρες (διαφανείς γέφυρες, γέφυρες δρομολόγησης πηγής, απομακρυσμένες 
γέφυρες). 

4.8 Τοπικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας. Εικονικά μηχανήματα - Εικονικά δίκτυα - Σύννεφο υπολογιστών 

4.9 Το πρωτόκολλο ΙΡ . 

4.10 Καλώδια δικτύων - Οπτικά καλώδια - Εφαρμογές οπτικών ινών. 

4.11 Τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής ενός δικτύου υπολογιστών, υλικά, αποστάσεις ασφαλούς 
μετάδοσης, συσκευές. 

5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ 

5.1 Δίκτυα υπολογιστών στα πλοία - Εφαρμογές στη ναυτιλία (γέφυρα, μηχανοστάσιο, επικοινωνίες) - 
σύντομη περιγραφή. 

5.2 Δομή Ειηήηε Οοπίτοί Κοοτη. 

5.3 Επικοινωνίες - Δίκτυα στο βιομηχανικό περιβάλλον των πλοίων. 

5.4 Δίκτυα πεδίου (ίϊείάΐιιΐδ). 

5.5 Κατανεμημένα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου μέσω δικτύων ελέγχου. 

5.6 Δομή, τοπολογία και αρχιτεκτονική δικτύων ελέγχου. 

5.7 Εφαρμογές δικτύων ελέγχου στον Βιομηχανικό Αυτοματισμό Πλοίων (δΜρ Ιηάιΐδίπαΐ ΑιιΙοιηαΙίοη, 
δΐιίρ ΕηετβΥ Μαηα§επιεηΙ). 

5.8 Ενοποίηση δικτύων ελέγχου με δίκτυα δεδομένων ΕΕΥ. 

5.9 Επικοινωνίες βάσεων δεδομένων μεταξύ γέφυρας - μηχανής. 

5.10 Παρατήρηση και έλεγχος διεργασιών και αυτοματισμών μέσα από το γραφικό περιβάλλον του ΕΕΥ 
μέσω ΙηΙετηεΙ. 

5.11 Υλοποίηση δικτυακών υπηρεσιών πλοίου - στεριάς, επικοινωνία προσωπικού. 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


33097 


6. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚ ΗΣ ΕΙΣ 

6.1 Εισαγωγή στις Λογικές Πύλες. 

6.2 Ανάλυση και Σχεδίαση Συνδυαστικού κυκλώματος. 

6.3 Σχεδίαση, προσομοίωση με σχεδιαστικά προγράμματα. 

6.4 Σχεδίαση, προσομοίωση, υλοποίηση αθροιστή-συγκριτή. 

6.5 Υλοποίηση κυκλωμάτων μετρητών, Κ-8 ΡΕΙΡ-ΡΕΟΡ (ΡΡ) ϋ-ΡΡ ΙΚ-ΡΡ. 

6.6 Κατασκευή του Κ3-ΡΡ και του ΙΚ-ΡΡ με λογικές πύλες. 

6.7 Κατασκευή καταχωρητών, ασύγχρονων - σύγχρονων απαριθμητών με ΙΚ-ΡΡ. 

6.8 Δημιουργία κυκλωμάτων αυτοματισμού με τη χρήση λογικών πυλών (σύστημα κατάσβεσης, 
σύστημα ανίχνευσης αερίου). 

6.9 Προσομοίωση απλών - σύνθετων κυκλωμάτων με προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές. 

6.10 Σχεδίαση, υλοποίηση απλών - σύνθετων κυκλωμάτων με προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές, 

6.11 Εφαρμογή σε βιομηχανική πόρτα με αλλαγή φοράς περιστροφής - Εφαρμογή σε ηλεκτρικό 
κουδούνι - Εφαρμογή σε φωτισμό ρατΕίπ^ ΚΟ-ΚΟ, Εφαρμογή σε συγκρότημα λεβήτων, Εφαρμογή σε 
βηματικό εξαεριστήρα, Έλεγχος μεταφοράς κιβωτίων σε 2 επίπεδα λειτουργίας, διάγραμμα φάσεων - 
Υδραυλική Πρέσα. 

6.12 Εφαρμογές ΡΕΠ σε βοηθητικά μηχανήματα-εγκαταστάσεις πλοίων. 

6.13 Κατασκευή απλών δικτύων υπολογιστών, συνδέσεις ηλεκτρικών - οπτικών ακροδεκτών. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ' 

3ΤΟ\ν (2010 Α ΙΙΙ/1 ) ΕΙΙΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ Δ06 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

5 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 75 

ΘΕΩΡΙΑ 65 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ *10 

Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει θεωρητικές γνώσεις σχετικές με την ισχύ και την απόδοση των ΜΕΚ, τις διάφορες 
ρυθμίσεις και μετρήσεις που μπορούν να γίνουν στις ΜΕΚ, τις ανωμαλίες ή τις βλάβες που μπορούν 
να παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία τους καθώς και τρόπους αντιμετώπισής τους, τις 
εγκαταστάσεις των προωστηρίων μηχανών, τους αεριοστρόβιλους, διάφορες βασικές συσκευές όπως 
είναι οι συμπιεστές και τα συνδυασμένα κυκλώματα εγκαταστάσεων. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Κατά τη διδασκαλία να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 

* Σημείωση: Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος 
γίνονται στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια». Οι προτεινόμενες 
ώρες εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να πραγματοποιηθούν, εφόσον ο 
διατιθέμενος χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο εργαστηριακό 
εξοπλισμό) για το αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα «Τεχνουργεία - 
Εργαστήρια» δεν επαρκεί, αλλιώς αποδίδονται στην θεωρία. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άεία ριτήεείοι·), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεεά ρτο]εε(θΓ), ΟΥϋ-ΥκΙεο, προσομοίωση, προσομοιωτής μηχανοστασίου. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΕΓΧΥΣΗ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

1.1 Έγχυση. Τεχνολογία έγχυσης. Συστήματα έγχυσης, εγχυτήρες, ανωμαλίες και θεραπεία αυτών. 
Σύστημα κοινού οχετού. 

1.2 Αντλίες έγχυσης (Βοεοΐι - διιΐζετ), τύποι αντλιών, λειτουργία, επιθεώρηση, ρύθμιση αντλιών. 

1.3 Εγχυτήρες. 

1.4 Ηλεκτρονικό - υδραυλικό σύστημα έγχυσης χωρίς κνωδακοφόρο (Γοιπτηοη ταίΐ). 

1.5 Γενικά περί ρυθμιστών, είδη ρυθμιστών, χαρακτηριστικά ρυθμιστών, ρυθμιστές υπερτάχυνσης. 
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2. ΙΣΧΥΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

2.1 Ενδεικνυόμενη ισχύς και μέση ενδεικτική πίεση, ασκήσεις. 

2.2 Τρόπος μέτρησης εκ των δυναμοδεικτικών διαγραμμάτων. 

2.3 Σταθερά κυλίνδρου, πλανίμετρο, ισομερισμός διαγράμματος. 

2.4 Δυναμοδείκτες, κλίμακες ελατηρίων. 

2.5 Τρόπος καταγραφής διαγραμμάτων. 

2.6 Τρόποι υπολογισμού ιπποδυνάμεων σε δίχρονες και τετράχρονες πετρελαιομηχανές. 

2.7 Σύγχρονοι ηλεκτρονικοί δυναμοδείκτες. 

2.8 Ισχύς τριβών. Ανάλυση και μέτρηση αυτής. 

2.9 Πραγματική ισχύς και μέση πραγματική πίεση. 

2.10 Μέτρηση της πραγματικής πίεσης με υδραυλική πέδη, εκ της ειδικής κατανάλωσης και από τις 
ηλεκτρικές ενδείξεις. 

2.11 Ειδική κατανάλωση ΜΕΚ - Ασκήσεις. 

2.12 Βαθμοί απόδοσης (θεωρητικός, ενδεικνυόμενος, ποιότητος, μηχανικός βαθμός απόδοσης, 
πραγματικός ή ολικός) - Ασκήσεις. 

2.13 Οικονομικός βαθμός απόδοσης, πλήρωσης κυλίνδρου, καύσης, σάρωσης, υπερπλήρωσης. 

2.14 Σύγκριση θερμικών μηχανών με βάση τον οικονομικό βαθμό απόδοσης. 

2.15 Απώλειες ΜΕΚ. 

2.16 Θερμικός ισολογισμός. 

2.17 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

3.1 Ρύθμιση - γενικά. 

3.2 Ρυθμίσεις βαλβίδων σε δίχρονες και τετράχρονες ΜΕΚ. 

3.3 Ρύθμιση αντλιών πετρελαίου υψηλής πιέσεως. 

3.4 Μετρήσεις στις ΜΕΚ (φθορές, ελευθερίες). 

3.5 Αυτόματη λειτουργία ρυθμίσεων ιξώδους (νίεοοιπείετ). 

3.6Έλεγχος ευθυγράμμισης βάσεως-στροφαλοφόρου άξονα μηχανής. 

3.7 Κάμψη στροφαλοφόρου (ϋείΐεείίοη) και μέθοδοι μέτρησης αυτής στους διάφορους τύπους μηχανών. 

4. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ - ΒΛΑΒΕΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

4.1 Κατά την εκκίνηση. 

4.2 Στο σύστημα αέρα εκκίνησης και καυσίμου. 

4.3 Ανωμαλίες καύσης, κτύποι στον κύλινδρο. 

4.4 Πτώση στροφών, αστάθεια στροφών. 

4.5 Κράτηση της μηχανής από μόνη της. 

4.6 Εξανθρακώματα στις μηχανές, αίτια και αντιμετώπιση. 

4.7 Θερμάνσεις εμβόλων, πωμάτων, τριβέων, σωλήνων αέρος εκκίνησης, βλάβες των εξαρτημάτων 
αυτών και των βαλβίδων πώματος. 

4.8 Ανωμαλίες στο σύστημα λίπανσης. 

4.9 Χαμηλή ή μηδενική πίεση. 

4.10 Υψηλές θερμοκρασίες. 

4.11 Μη κανονική λίπανση κυλίνδρου. 

4.12 Αυξημένη κατανάλωση ελαίου. 

4.13 Συνέπειες - αντιμετώπιση των παραπάνω ανωμαλιών. 

4.14 Ανωμαλίες στο σύστημα ψύξης. 

4.15Αύξηση θερμοκρασίας ενός ή όλων των κυλίνδρων. 

4.16 Διακύμανση στάθμης δοχείου διαστολής, διαρροή ψυγείου κ.λπ.. 

4.17 Ανωμαλίες στο σύστημα πετρελαίου, εντός και εκτός της μηχανής. 
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5. ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

5.1 Είδη σύγχρονων προωστήριων ΜΕΚ (διιΐζετ, Ρίεΐεΐίείς Β&\¥, Μαη, ϋιι&1 Εη§ίηε). 

5.2 Περιγραφικά στοιχεία, χαρακτηριστικά μεταξύ των κατασκευαστών (κατακόρυφων και τύπου V). 

6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 

6.1 Κριτήρια επιλογής προωστήριας μηχανής. 

6.2 Γενικές αρχές και εξοπλισμός προωστήριας εγκατάστασης ΜΕΚ. 

6.3 Μετάδοση κίνησης προς την έλικα (άμεση - έμμεση). 

6.4 Σύνδεσμοι - Είδη συνδέσμων (υδραυλικός - ηλεκτρομαγνητικός, τύπου νυΐεαη ΑίιΊΙεχ) - 
Μειωτήρες. 

6.5 Όργανα ελέγχου, ασφαλιστικές διατάξεις. 

6.6 Ωστικός τριβέας - Ελικοφόροι άξονες - Έλικες - ακροπρυμναία έδρανα. 

7. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

7.1 Εκκίνηση μηχανών χωρίς προθέρμανση (εοΜ εοηόίΐίοη - (Ιεαεί εΐιίρ). 

7.2 Ρύθμιση αέρα καύσεως για τυχόν ρύπανση της ατμόσφαιρας (αίτ ροΐΐιιΐίοη). 

7.3 Έλεγχος δυναμοδεικτικών διαγραμμάτων, προπορεία, δυσλειτουργίες (πιιιΙίΒοΙίοη). 

7.4 Λειτουργία διαχωριστήρα (εοραταίοτ 8γ8ΐεπι). 

7.5 Χειρισμοί έκτακτης ανάγκης (ετηετβεηεΥ). 

7.6 Οικονομικοί τρόποι εκμετάλλευσης λειτουργίας των μηχανών. 

7.7 Προετοιμασία και λειτουργία στροβιλοκίνητης αντλίας φορτίου (ΡτερβτβΙίοη αηά ορεταΐίοη οί Όατ§ο 
ΤυΛίηε). 

7.8 Μελέτη διαγραμμάτων ροπής στρέψης στροφαλοφόρου. 

7.9 Εισαγωγή βλαβών. 

7.10 Αξιολόγηση. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ' 

8ΤΘ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΡΙΙΝΘΤΙΟΝ 4 

ΜΑΘΗΜΑ Δ07 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

2 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΘΕΩΡΙΑ 30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 0 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει: 

α) Θεωρητικές γνώσεις σχετικές με τους διεθνείς κανονισμούς και τη σχετική νομοθεσία για την 
ασφάλεια ζωής στη θάλασσα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και 

β) βασική γνώση του ΙΜΟ, των διεθνών - εθνικών κανονισμών και συμβάσεων που αφορούν στη 
ναυτική ασφάλεια, στη ναυτική τεχνολογία, στη διευκόλυνση των θαλάσσιων μεταφορών. 


Ειδικότερα θα πρέπει να γνωρίζουν τις σχετικές συνθήκες για την πρόληψη της ρύπανσης του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, τις αντιρρυπαντικές διαδικασίες και τον απαιτούμενο σχετικό εξοπλισμό 
και τη σημασία των προληπτικών μέτρων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις. 

Κατά τη διδασκαλία να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (δαία ριτήεείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαδ ρτοιεείοτ), ΠΥΟ - Υίδεο. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ 
ΚΑΤ’ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.* 

1.1 Απαιτούμενα πιστοποιητικά και έγγραφα ανά κατηγορία πλοίων. 

1.2 Προβλεπόμενες διαδικασίες απόκτησης και χρονική περίοδος νόμιμης ισχύος των πιστοποιητικών και 
εγγράφων. 

2. ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (1966 ΚΑΙ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 2003).** 

3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ 1974 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΥΤΗΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
(80ΕΑ8 74). 

3.1 Σκοπός, εφαρμογή, σημασία και επιδιώξεις αυτής. 

3.2 Σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο των Κεφαλαίων Ι-ΧΙΙ αυτής. 

3.3 Διεθνή πιστοποιητικά που περιέχονται στο Παράρτημα (ΑΡΡΕΝϋΙΧ) αυτής. 

3.3.1 30ΕΑ3 - Υποδιαίρεση και Ευστάθεια, Μηχανολογικές και Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
(διΛδίνίκίοη αηδ 3ΐαΐ>ί1ίΙγ, ΜαεΙιίηεΓΥ αηά Εΐεείπεαΐ ΙηεΙαΙΙαΙίοη). 

3.3.2 30ΕΑ3 - Πυροπροστασία, Πυρανίχνευση και Πυρόσβεση (Είτε ΡιοΙεοΙίοπ, Είτε ΟεΙεοΙίοπ από 
Είτε ΕχΙίηείίοπ). 

3.3.3 30ΕΑ3 - Σωστικά Μέσα και Ρυθμίσεις (Είίε - 8ανίη§ Αρρίίαηεεε αηδ ΑτταηβεπιεηΙδ). 

3.3.4 30ΕΑ3 - Ραδιοεπικοινωνίες (ΚαδίοεοιηΓηιιηίεΒίίοηκ). 

3.3.5 30ΕΑ3 - Μεταφορά Σιτηρών (Θαπτα^ε οί Οταίπ). 

3.3.6 30ΕΑ3 - Μεταφορά Επικίνδυνων Φορτίων [Πάτησε οί Οαπ^ετοιικ Οοοδε (1ΒΕ (Γοδε, ΙΟ(Γ 
(Γοδε)]. 

3.3.7 ΙΤυ Κανονισμοί ραδιοσημάτων (Καδίο ΚεβίδαΙίοηε). 

3.4 Τροποποιήσεις της Σύμβασης από τη Διάσκεψη της Μανίλα (2010). 
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4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥ 1973 ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΥΤΗΣ ΤΟΥ 1978, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ (ΜΑΚΡΟΓ 
73/78). 

4.1 Σκοπός, ορισμοί, εφαρμογή, σημασία και επιδιώξεις αυτής. 

4.1.1 Υγρές και επιβλαβείς ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση. 

4.1.2 Βασική γνώση του εξοπλισμού που πρέπει να υπάρχει στο πλοίο για την αποφυγή μόλυνσης 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 

4.2 Κανονισμοί για την αποφυγή ρύπανσης από πετρελαιοειδή - Παράρτημα I (Αηηεχ I). 

4.2.1 Κανονισμοί για την αποφυγή ρύπανσης από πετρελαιοειδή (συνοπτικά). 

4.2.2 Κανονισμοί σχετικοί με τον έλεγχο της εκβολής πετρελαιοειδών και τις απαιτήσεις για τις 
ειδικές περιοχές σε σχέση με ευκολίες παραλαβής. 

4.2.3 Κανονισμοί σχετικοί με τις διαχωρισμένες δεξαμενές έρματος. 

4.2.4 Κανονισμοί για την πρόληψη ρύπανσης από Τοξικές ουσίες. 

4.2.5 Πρόληψη ρύπανσης από λύματα από τα πλοία. 

4.2.6 Πρόληψη ρύπανσης του αέρα από πλοία (περιοχές ΕΠΑ- Εηιίκδίοη (/οηΐτοί Ατεα) 

4.2.7 Διεθνής Σύμβαση για τον έλεγχο των επιβλαβών συστημάτων υφαλοχρωμάτων των πλοίων. 

4.2.8 Διεθνής Σύμβαση για τον έλεγχο και διαχείριση του θαλασσίου έρματος και ιζημάτων. 

4.2.9 Διεθνής Σύμβαση για την ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση των πλοίων. 

4.2.10 Κανονισμοί σχετικά με την παράδοση αποβλήτων πλοίων. 

4.2.11 Κανονισμοί που σχετίζονται με την έκδοση του Διεθνούς Πιστοποιητικού Αποφυγής Ρύπανσης 
από πετρελαιοειδή (Ιηίετηαίίοη&Ι Οίΐ Ροΐΐηΐίοη ΡτενεηΙίοη ΠετΙίίϊοΒίε - Ι.Ο.Ρ.Ρ.), τύπος, έκδοση, 
διάρκεια ισχύος και σχετικές επιθεωρήσεις. 

4.2.12 Κανονισμός 17: Βιβλίο Πετρελαίου, Μέρος I - Λειτουργίες στον χώρο του Μηχανοστασίου 
(Οίΐ Κεεοτιΐ ΒοοΕ, Ρβτί I - Μαοδίπειγ δραεε ΟρεταΙίοη»), εφαρμογή, υπόχρεα πλοία, περιεχόμενο και 
τρόπος τήρησης αυτού. 

4.2.13 Κανονισμός 36: Βιβλίο Πετρελαίου, Μέρος II - Λειτουργίες φορτίου/έρματος (Οίΐ Κεεοτά 
ΒοοΕ, ΡβτΙ II - Γατ§ο / ΒεΙΙαεΙ ΟρεταΙίοηκ), εφαρμογή, υπόχρεα πλοία, περιεχόμενο και τρόπος 
τήρησης αυτού. 

4.2.14 Κανονισμός 37: Σχέδιο Ανάγκης Πλοίου για Ρύπανση από πετρελαιοειδή (δ1ιίρΐ>03π1 ΟΠ 
Ροΐΐιιΐίοη Ειηετ^εηεγ Ρΐαη - δ.Ο.Ρ.Ε.Ρ.), περιλαμβανόμενα στοιχεία. 

4.3 Κανονισμοί για τον έλεγχο της ρύπανσης από χύδην βλαβερές υγρές ουσίες - Παράρτημα II 
(Αηηεχ II). 

4.3.1 Κανονισμοί για την αποφυγή ρύπανσης από βλαβερές ουσίες που μεταφέρονται χύδην 
(συνοπτικά). 

4.3.2 Κανονισμοί που σχετίζονται με την έκδοση του Διεθνούς Πιστοποιητικού Αποφυγής Ρύπανσης 
για την μεταφορά χύδην υγρών βλαβερών ουσιών (ΙηΙετηοΙίοηοΙ Ροΐΐηΐίοη ΡτενεηΙίοη ΓετΙίΓιεαΙε ίότ 
Ιΐιε οατπ3§ε οί Νοχίοηε Είςμιίά δηόεΐαηεεε ίη όηΐΐί), τύπος, έκδοση, διάρκεια ισχύος και σχετικές 
επιθεωρήσεις. 

4.3.3 Κανονισμός 15: Βιβλίο φορτίου (Π3Γ§ο Κεεοτιΐ ΒοοΕ) για πλοία που μεταφέρουν υγρές 
βλαβερές ουσίες χύδην, περιεχόμενο και τρόπος τήρησης αυτού. 

4.3.4 Κανονισμός 17: Σχέδιο Ανάγκης Πλοίου για ρύπανση της θάλασσας από χύδην βλαβερές υγρές 
ουσίες (δίτίρόοαπί Ματίηε Ροΐΐηΐίοη Ετηετ^εηοΥ ΡΗη Ροτ Νοχίοηκ Είηηίιΐ δηόεώηεε»), 
περιλαμβανόμενα στοιχεία. 

4.4 Κανονισμοί για την αποφυγή ρύπανσης από βλαβερές ουσίες που μεταφέρονται σε πακέτα - 
Παράρτημα III (Αηηεχ III). 

4.4.1 Κανονισμοί 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 για το πακετάρισμα, τη σήμανση, τη στοιβασία, τους 
περιορισμούς και τις εξαιρέσεις. 
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4.5 Κανονισμοί για την αποφυγή ρύπανσης από απόβλητα (λύματα) των πλοίων - Παράρτημα IV 
(Αηηοχ IV). 

4.5.1 Κανονισμοί για την αποφυγή ρύπανσης από τα απόβλητα (λύματα) των πλοίων (συνοπτικά). 

4.5.2 Κανονισμοί που σχετίζονται με την έκδοση του Διεθνούς Πιστοποιητικού Αποφυγής Ρύπανσης 
της Θάλασσας από τα απόβλητα (λύματα) των πλοίων (ΙηΙετηαΙίοηαΙ δείνας Ροΐΐυΐίοη ΡτενεηΙίοη 
ΘετΐίΚεαΙε), τύπος, έκδοση, διάρκεια ισχύος και σχετικές επιθεωρήσεις. 

4.6 Κανονισμοί για την αποφυγή ρύπανσης από απορρίμματα (σκουπίδια) - Παράρτημα V (Αηηεχ 

V) . 

4.6.1 Κανονισμοί για την αποφυγή ρύπανσης από απορρίμματα (σκουπίδια) των πλοίων (συνοπτικά). 

4.6.2 Κανονισμοί σχετικοί με την εκβολή απορριμμάτων (σκουπιδιών), τις εξαιρέσεις και τις ευκολίες 
υποδοχής. 

4.6.3 Κανονισμοί σχετικοί με τη διάθεση των σκουπιδιών από τα πλοία συμπεριλαμβανομένων και 
των ειδικών περιοχών και των ευκολιών υποδοχής (συνοπτικά). 

4.6.4 Βιβλίο Απορριμμάτων (σκουπιδιών) - 03τΐ>3§6 Κεοοτιΐ ΒοοΕ - Περιεχόμενο και τρόπος 
τήρησής του. 

4.7 Κανονισμοί για την αποφυγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα πλοία - Παράρτημα VI (Αππθχ 

VI) . 

4.7.1 Κανονισμοί για την αποφυγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα πλοία (συνοπτικά). 

4.7.2 Κανονισμοί που σχετίζονται με την έκδοση του Διεθνούς Πιστοποιητικού Αποφυγής 
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΙηΙεΓηαΙίοηαΙ Αίτ Ροΐΐιιΐίοη ΡτενβηΙίοη ΘετίίβεαΙε), τύπος, έκδοση, 
διάρκεια ισχύος και σχετικές επιθεωρήσεις. 

4.7.3 Τροποποιήσεις της Σύμβασης από τη Διάσκεψη της Μανίλα (2010). 

5. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ. 

5.1 Οι Διεθνείς Κανονισμοί Υγείας (ΙπΙετηοΙίοηβΙ Ηεοΐΐΐι Κε§ιιΐ3(ίοηδ) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (λΥοτΙά Ηεοΐΐΐι θΓ§3ΐιίζ3ΐίοη).*** 

5.2 Διεθνείς Κανονισμοί Υγείας σχετικά με τους λιμένες και κατάλογος λιμένων εξουσιοδοτημένων να 
εκδίδουν Υγειονομικά Πιστοποιητικά Πλοίων.**** 

5.3 Τα Πιστοποιητικά Υγειονομικού Ελέγχου Πλοίων και το Πιστοποιητικό Απαλλαγής Υγειονομικού 
Ελέγχου Πλοίου. 

6. ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (Ι.8.Μ. ΟΟϋΕ). 

6.1 Σκοπός και γενικές λειτουργικές διατάξεις του Κώδικα. 

6.2 Πιστοποιητικά, ευθύνες εταιρείας, πλοιάρχου, εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, αναφορές, λειτουργίες 
ειδικών και κρίσιμων καταστάσεων. 

7. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, 1978, ΟΠΩΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ (8ΤΘ\Υ). 

7.1. Σκοπός, εφαρμογή και σύντομη αναφορά στη διάρθρωση αυτής. 

7.1.1 Σκοπός των Μερών Α και Β του Κώδικα αυτής. 

7.2 Η πρακτική της τήρησης φυλακής. 

7.2.1 Περιεχόμενο του Παραρτήματος της Διεθνούς Σύμβασης «για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης 
πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών (δΤΟ\ν) του 1978», όπως τροποποιήθηκε μέχρι 
σήμερα. 
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7.3 Κεφάλαιο VIII / Μέρος Α / Παράρτημα 1 του κώδικα 8Τ<7\¥ - πρότυπα τήρησης φυλακής. 

- Τμήμα Α - νΐΙΙ/1 - Ικανότητα για εκτέλεση υπηρεσίας (παρ. 1—5). 

- Τμήμα Α - ΥΙΙΙ/2 - Ρυθμίσεις τήρησης φυλακής και αρχές που πρέπει να τηρούνται. 

• ΜΕΡΟΣ 1 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (παρ. 1-2). 

• ΜΕΡΟΣ 3 - ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (παρ. 8-11). 

- Αρχές που γενικά εφαρμόζονται στην τήρηση φυλακής. 

- Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

- Μέρος 3-2 - Αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά την τήρηση φυλακής μηχανοστασίου (παρ. 
52-79). 

- Ρυθμίσεις φυλακής. 

- Παραλαβή φυλακής. 

- Εκτέλεση φυλακής μηχανοστασίου. 

- Τήρηση φυλακής κάτω από διαφορετικές συνθήκες και σε διαφορετικές περιοχές (παρ. 
80-83). 

- Περιορισμένη ορατότητα. 

- Παράκτια ύδατα και ύδατα πυκνής κυκλοφορίας. 

- Πλοίο αγκυροβολημένο. 

• ΜΕΡΟΣ 4 - ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ (παρ. 90-97). 

- Αρχές που εφαρμόζονται σε όλες τις φυλακές. 

- Γενικά. 

- Ρυθμίσεις φυλακής, Παραλαβή φυλακής. 

- ΜΕΡΟΣ 4-2 - Παραλαβή φυλακής μηχανοστασίου (παρ. 100-101). 

- ΜΕΡΟΣ 4-4 - Εκτέλεση φυλακής μηχανοστασίου (παρ. 103-104). 

- ΜΕΡΟΣ 4-5 - Φυλακές στο λιμάνι σε πλοία που μεταφέρουν επιβλαβή φορτία (παρ. 105-106). 

7.4 Κεφάλαιο VIII / Μέρος Β / Παράρτημα 2 του κώδικα 8Τ<2\¥ οδηγίες που αφορούν την τήρηση 
φύλακης. 

• Τμήμα Β - νΐΙΙ/1 - Οδηγίες που αφορούν στην ικανότητα εκτέλεσης υπηρεσίας (παρ. 1-5). 

- Πρόληψη της κόπωσης. 

• Τμήμα Β - νΐΙΙ/2 - Οδηγίες που αφορούν στις ρυθμίσεις τήρησης φυλακής και στις αρχές που 
πρέπει να τηρούνται (παρ. 1). 

• ΜΕΡΟΣ 3-2 - Οδηγίες που αφορούν στην τήρηση φυλακής μηχανοστασίου (παρ. 6-8.2). 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετικά είναι τα Προεδρικά Διατάγματα 132/1997 (ΦΕΚ 116 Α) και 241/2006 
(ΦΕΚ 252 Α). 

ΜΕΡΟΣ 4 - Τροποποιήσεις της Σύμβασης από τη Διάσκεψη της Μανίλα (2010). 


8. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. 
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9. ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

9.1 Συμφωνία για τα επιβατηγό πλοία που εμπλέκονται σε ειδικά ταξίδια (δΤΡ) (8ρεείαΙ Τναάε 
Ραζζεηρ,εν 8Ηίρ$ Α§νεεηιεηί, 1971, αηά ΚιιΙεα, 1971, ΡνοίοεοΙ αηά ΚηΙε$ οη 8ραεε Βεφιίνεηιεηίζ 
/ον 8ρεεία1 Τναάε Ρα$$εη§εν 8Ηίρ$, 1973 (8ΡΑΟΕ 8ΤΡ 1973)). 

9.2 Σύμβαση για τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους (ΡΑΕ) (ΑίΗεηχ 
Οοηνεηίίοη νε!αίίη§ ίο ίΗε Οαννία§ε ο/Ρα$$εηξεν$ αηά ίΗείν Σιι§§α§ε Ηγ 8εα (ΡΑΣ 1974)). 

9.3 Διεθνής σύμβαση για τη μέτρηση χωρητικότητας των πλοίων (ΙηίενηαίίοηαΙ Οοηνεηίίοη οη 
Τοηηα§ε Μεαχιινεηιεηί ο/8Ηίρ$, 1969). 

9.4 Διεθνής σύμβαση για τον έλεγχο και τη διαχείριση υγρού έρματος και ιζημάτων 
(ΙηίενηαίίοηαΙ Οοηνεηίίοη /ον ίΗε ΟοηίνοΙ αηά Μαηα§ενηεηί ο/ 8Ηίρ’$ Βα11α$ί Ψαίεν αηά 
8εάίηιεηί$, 2004). 

9.5 Σύμβαση περί προλήψεως της ρυπάνσεως από την απόρριψη καταλοίπων και άλλων ουσιών 
(ΕΘΟ) [Οοηνεηίίοη ο/ ίΗε Ρνενεηίίοη ο/ Μανίηε ΡοΙΙιιίίοη Ην Ωιοηρίηρ ο/ Ψαςίεχ αηά ΟίΗεν 
Μαίίεν (Σοηάοη Οιιιηρίηρ, Οοηνεηίίοη)]. 

9.6 Διεθνής σύμβαση για την επέμβαση στην ανοικτή θάλασσα σε περιπτώσεις θαλάσσιας 
ρυπάνσεως από πετρέλαιο (ΙηίενηαίίοηαΙ Οοηνεηίίοη Κε1αίίη§ ίο Ιηίεννεηίίοη οη ίΗε Ηί§Η 8εα$ 
ίη Οααβχ ο/ΟίΙ ΡοΙΙιιίίοη Οα$ιιαΙίίε$, 1969). 

9.7 Διεθνής Σύμβαση αστικής ευθύνης συνεπεία ζημιών από πετρελαϊκή ρύπανση (ΟΕΟ) 
[.ΙηίενηαίίοηαΙ Οοηνεηίίοη οη ΟϊνίΙ ΣίαΗίΙίίν/ον ΟίΙ ΡοΙΙιιίίοη Όαηια§ε, 1969 (ΟΣΟ 1969)]. 

9.8 Διεθνής Κώδικας Αντιμετώπισης Τρομοκρατίας (ΙδΡδ). 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ' 

8ΤΘ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΡΙΙΝΟΤΙΟΝ 3 

ΜΑΘΗΜΑ Δ08 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 

ΘΕΩΡΙΑ 39 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6 

Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει γενικές γνώσεις για την έννοια, τον σκοπό και τη χρησιμότητα των επιθεωρήσεων και της 
συντήρησης. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Κατά τη διδασκαλία να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άεία ρτο)εε(οι·), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεεά ρτο]εεΙοτ), ΟΥϋ - Υκίεο, εργαστήριο. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Η έννοια της συντήρησης. 

1.2 Η σημασία της συντήρησης στο πλοίο. 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

2.1 Ορολογία-(ΕΝ 13306). 

2.2 Αξιοπιστία τεχνολογικών συστημάτων. 

2.3 Συντηρησημότητα. 

2.4 Πολιτικές - Στόχοι. 

3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ I 

3.1 Επιδιορθωτική (ΟΜ), Άμεση - Μετά από βλάβη, Εξ αναβολής. 

3.2 Προληπτική (ΡΜ). 

3.3 Προγραμματισμένη (8Μ). 

3.4 Προκαθορισμένη (ΡΜ). 

3.5 Βάσει κατάστασης (ΟΒΜ). 

3.6 Απομακρυσμένη συντήρηση (ΡΜ). 

4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ II 

4.1 Επικεντρωμένη στην αξιοπιστία (ΚΟΜ). 

4.2 Αυτόνομη συντήρηση. 

5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

5.1 Φθορές και μορφές της. 

5.2 Συντήρηση, επιθεώρηση, επισκευή. 

5.3 Κανονισμοί - προδιαγραφές. 

5.4 Δομή και προγραμματισμός. 

5.5 Διενέργεια της συντήρησης. 

5.6 Συντήρηση και εξειδίκευση προσωπικού. 

5.7 Συντήρηση και οικονομική εκμετάλλευση. 
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6. ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ 

6.1 Η σημασία της ανάλυσης βλαβών. 

6.2 Ορισμός της βλάβης. 

6.3 Διευθύνσεις βλαβών. 

6.4 Εικόνα βλάβης. 

6.5 Αίτια βλαβών. 

6.6 Επιδράσεις βλαβών (στο πλοίο, σε τρίτους). 

6.7 Μέτρα αποκατάστασης. 

6.8 Μηχανισμοί δημιουργίας βλαβών. 

6.9 Επεξεργασία βλαβών (πλοίο, εταιρεία). 

6.10 Μέτρα αποφυγής βλαβών (πλοίο, εταιρεία). 

6.11 Συμπεριφορά σε περίπτωση βλάβης. 

7. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

7.1 Νομοθεσία και Κανόνες. 

7.2 Προγραμματισμός. 

8. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

8.1 Γενικά περί επιθεωρήσεων, είδη επιθεωρήσεων, αρχές επιθεώρησης, προγραμματισμών. 

9. ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ 

9.1 Εργασίες συντήρησης κατά τον δεξαμενισμό, επιθεωρήσεις κατά τον δεξαμενισμό, 
προγραμματισμός. 

10. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

10.1 Σύστημα διάγνωσης κύριων παραμέτρων μηχανής - Σύστημα διαχείρισης συντήρησης. 

Τα δύο αυτά βοηθούν στη λήψη αποφάσεων πάνω στο πλοίο, βελτιώνουν τη διαθεσιμότητα και 
αξιοπιστία της προωστήριας μηχανής και τέλος μειώνουν το κόστος λειτουργίας και τις απώλειες 
λόγω βλάβης μηχανής. 

10.2 Σύστημα διαχείρισης καταλόγου ανταλλακτικών. 

Βοηθάει στην αναγνώριση των ανταλλακτικών της μηχανής, αλλά και των άλλων εξαρτημάτων, 
δίνει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες ανταλλακτικών μέσω καταλόγων και γραφικών. 

10.3 Σύστημα διαχείρισης αποθήκης και μεθόδων παραγγελιών ανταλλακτικών. 

Βοηθάει στη σωστή διαχείριση των ανταλλακτικών και στην πρόβλεψη διαθεσιμότητας των 
ανταλλακτικών. 

10.4 Σύστημα βέλτιστης διαχείρισης ανάλυσης απόδοσης μηχανής. 

Βοηθάει στην επίτευξη της μέγιστης απόδοσης της μηχανής με ελαχιστοποίηση των λαθών και 
επισκευών. Σύστημα διαχείρισης έκχυσης καυσίμου μηχανής. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Λ ' 

8ΤΟ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΓΓΙΝΟΤΙΟΝ 3 

ΜΑΘΗΜΑ Δ09 ΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ IV 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 4 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 60 

ΘΕΩΡΙΑ 0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 60 


Σκοπός - Στόχοι: 

Για τη βέλτιστη εκπαίδευση των σπουδαστών και μεγίστη αξιοποίηση του εργαστηριακού 
εξοπλισμού προτείνεται, όπου είναι δυνατό, ανάλογα με τις υποδομές κάθε Σχολής Μηχανικών, η 
δημιουργία 5 ομάδων εργαστηρίων. 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει: 

α) Ικανότητα να χειρίζονται εργαλειομηχανές (συμβατικές και ΟΝΟ) και να πραγματοποιούν 
ασκήσεις με τη χρήση αυτών, να σχεδιάζουν σε Η/Υ σκαριφήματα - κατασκευαστικά σχέδια 
μηχανολογικού εξοπλισμού. 

β) Ικανότητα να πραγματοποιούν εργασίες και μετρήσεις σε ψηφιακά συστήματα και την 
απαραίτητη εξοικείωση με τη λειτουργία των ΡΓΟ στα πλοία, είτε με τη χρήση προσομοίωσης, είτε 
με τη χρήση κατάλληλου εργαστηριακού εξοπλισμού. 

γ) Ικανότητα να πραγματοποιούν εφαρμογές και ασκήσεις σχετικές με τα ρευστά και τις ιδιότητές 
τους. 

δ) Ικανότητα να επισκευάζουν μηχανές, βοηθητικά μηχανήματα και συσκευές, και 


ε) την απαραίτητη εξοικείωση με τη λειτουργία των ΜΕΚ στα πλοία με τη χρήση του προσομοιωτή 
μηχανοστασίου. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πρακτική εξάσκηση, πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαΐα ρπήεείοτ), 
προβολέας διαφανειών (ονετ Ιιεαά ρπήεείοτ), ϋνϋ - νίάεο, προσομοίωση, 
εργαστήρια διαφόρων μαθημάτων. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γραπτές εξετάσεις με θέματα πολλαπλής επιλογής 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

ΟΜΑΔΑ 1" 

ΟΑΌ - ΟΑΜ (ΟΝΟ) 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Καθορισμός εννοιών. 

1.2 Η τεχνική σχεδίασης μέσω Η/Υ (ΟΑϋ). 

1.3 Τεχνική κατασκευής σχεδίων & Εντολές σχεδίασης. 

1.4 Προγραμματισμός αυτόματου ηλεκτρονικού τόρνου ΟΝΟ κατασκευή δοκιμίου. 

ΟΜΑΔΑ 2 η 

1. ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

(Υλη εργαστηριακών ασκήσεων στο αντίστοιχο μάθημα «Ψηφιακά συστήματα - Δίκτυα υπολογιστών»). 

2. ΡΙ.Ο 

(Υλη εργαστηριακών ασκήσεων στο αντίστοιχο μάθημα «Ψηφιακά συστήματα - Δίκτυα υπολογιστών»). 

ΟΜΑΔΑ 3 11 

1. ΜΕΚ II - ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

(Υλη εργαστηριακών ασκήσεων στο αντίστοιχο μάθημα). 
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ΟΜΑΔΑ 4 η 
1. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

1.1 Ρύθμιση αντλιών υψηλής πίεσης. 

1.2 Περιοδικές και έκτακτες συντηρήσεις. 

1.3 Πρόγραμμα συντήρησης. 

1.4 Καρτέλα συντήρησης μηχανήματος. 

1.5 Λειτουργία Μηχανοστασίου. 

1.6 Τήρηση Ημερολογίου Μηχανοστασίου. 

1.7 Προγραμματισμός συντήρησης - Βιβλίο Συντήρησης. 

1.8 Επιθεώρηση κνωδακοφόρου άξονα - στροφαλοφόρου άξονα. 

1.9 Επιθεώρηση εγκατάστασης ατμού. 

1.10 Επιθεώρηση δικτύου πετρελαίου. 

1.11 Επιθεώρηση δικτύου ελαίου λίπανσης. 

1.12 Επιθεώρηση ψυκτικής εγκατάστασης. 

ΟΜΑΛΑ 5'' 

1. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ I 

(Υλη εργαστηριακών ασκήσεων στο αντίστοιχο μάθημα). 





33110 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ 


α/α 

8ΤΟ 

\ν 

ίί,Ί 

Ε 'ΕΞΑΜΗΝΟ 

Μαθήματα 

Ώρες ανά Εξάμηνο 

Ώρες ανά 
Εβδομάδα 

Σύνολο 

ωρών 

Θεωρία 

Εργαστήριο 

1 

1 

Ναυτικά Αγγλικά V 

24 

6 

2 

30 

2 

Αρρ. 

Μηχανική των Ρευστών II 

39 

6 

3 

45 

3 

4 

Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού 

30 

0 

2 

30 

4 

4 

Ηγεσία - Διοικητικές δεξιότητες 

30 

0 

2 

30 

5 

2 

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου I - 
Αισθητήρια - Μετρήσεις 

39 

*6 

3 

45 

6 

1 

Ατμοπαραγωγοί 

52 

*8 

4 

60 

7 

2 

Ηλεκτρικές Μηχανές II 

65 

*10 

5 

75 

8 

1 

Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου II - 
Μεταφορά Υγρών Φορτίων 

48 

12 

4 

60 

9 

3 

*Τεχνουργεία - Εργαστήρια V 

0 

60 

5 

60 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 



Σημείωση: Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος γίνονται στο μάθημα 
«Τεχνουργεία - Εργαστήρια». Οι προτεινόμενες ώρες εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να 
πραγματοποιηθούν, εφόσον ο διατιθέμενος χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο 
εργαστηριακό εξοπλισμό) για το αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα «Τεχνουργεία - 
Εργαστήρια» δεν επαρκεί, αλλιώς αποδίδονται στη θεωρία. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' 

8ΤΟ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΕΙΙΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Ε01 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 30 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2 

ΘΕΩΡΙΑ 24 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6 

Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος και στα έξι (6) διδακτικά εξάμηνα, οι 
σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση της Αγγλικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της Διεθνούς Σύμβασης 3ΤΟ\ν 1978, όπως τροποποιήθηκε, ώστε να επιτρέπει στον αξιωματικό 
μηχανής να χρησιμοποιεί εκδόσεις σχετικές με τη μηχανή (π.χ. εγχειρίδια μηχανής) και να εκτελεί τα 
καθήκοντα του αξιωματικού φυλακής στη μηχανή, περιλαμβανομένης της ικανότητας χρήσης και 
κατανόησης των Τυποποιημένων Ναυτικών Φράσεων Επικοινωνίας (ΙΜΟ 3ΜΟΡ) του ΙΜΟ, όπου 
αυτό απαιτείται και ανάλογα με τις περιστάσεις. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις. 

Σημείωση: Οι διδάσκοντες συνιστάται να χορηγούν επιπρόσθετες σημειώσεις με 
τεχνική ορολογία, που δεν περιλαμβάνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα από τεχνικά 
εγχειρίδια ανάλογα με την ειδικότητα. 

Τεχνική ορολογία για την ειδικότητα μηχανικού - μηχανολογικά αγγλικά: 

1. ΓΙΕ νίόταΐίοη. 

2. Ο&δ ΕχΙυιημε. 

3. Εηβίηβ Εοβύοοίι. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ Εεαά 
ρτο]εείθΓ), ΟΔΌ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου. 

Παρατηρήσεις: 

1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ: Προκειμένου η διδασκαλία της ορολογίας να είναι καλύτερη και 
αποδοτικότερη, οι διδάσκοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ακόλουθα 
βοηθήματα: 

α) Εγχειρίδια και σχεδιαγράμματα κατασκευαστών σχετικών με λειτουργία 
μηχανών. 

β) Οπτικοακουστικό υλικό για τη λειτουργία συγκεκριμένων μηχανημάτων, 
γ) Εγχειρίδια κατασκευαστών ναυτιλιακού εξοπλισμού. 

δ) Σχέδια σωληνώσεων, βαλβίδων και αναρροφήσεων για τα συστήματα φορτίου 
και έρματος. 

ε) Φωτογραφίες/σχεδιαγράμματα ναυτικών μηχανών και βοηθητικών 
μηχανημάτων. 

στ) Υπόδειγμα εντύπου ατομικής αξιολόγησης από εταιρεία, 
ζ) Μόνιμες διαταγές της εταιρείας ενός πλοίου. 

2. ΙΜΟ 3ΜΟΡ: Από το βιβλίο «ΙΜΟ Τυποποιημένες Ναυτικές Φράσεις 
Επικοινωνίας» οι διδάσκοντες μπορούν να διδάξουν τα εξής: 

- Εργασιακή Ασφάλεια - Β2/2. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

ΚΕΟυΐΚΕϋ ΡΕΚΡΟΚΜΑΝΟΕ: 

ΤΙιε εχρεοΐείΐ Ιεϊΐΐ'ηίηε οιιίεοιηε ίε (Η;α ιΙιε είιιάεηΐ δΐιοιιΐά... 
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1. Εχρίαϊη δί3§εδ ϊη ρπιεεδδεδ; ύεδεηβε Ηονν ηιαεΙιϊηεΓγ ορεΓαίεβ; εοιτεείΐγ ϊηίεΓρΓεί 

ορεΓαίϊη§ ιικιιπκιΙν; ύεδεηβε αη οηβοαπί ρΓοεεύιίΓε 

Οιαιηιηηΐ': Ρι-εδεηί δίηιρίε Ραδδίνε αηά Ρα8( δίηιρίε Ραδδίνε. 

■ Οεηιοηαίταίεα ιιηάεταίαηάίιΐξ οβ ίΗε άίββετεηεε ίη/οηη αηά ηιεαηίηξ Ηείινεεη ίΗε αείίνε αηά ίΗε 
ραααίνε νοίεε ίη ίΗε Ρτεαεηί ΞίηιρΙε ίεηαε. 

■ Ιάαβα ίΗε ραααίνε νοίεε ίη ίΗε Ρτεαεηί ΞίηιρΙε ίεηαε εοττεείίγ. 

■ Οεηιοηαίταίεα ιιηάεταίαηάίηξ οβ ίΗε άίββετεηεε ίη /οηη αηά ηιεαηίηξ Ηείινεεη ίΗε αείίνε αηά ίΗε 
ραααίνε νοίεε ίη ίΗε Ρααί ΞίηιρΙε ίεηαε. 

■ 1/αεα ίΗε ραααίνε νοίεε ίη ίΗε Ρααί ΞίηιρΙε ίεηαε εοττεείίγ. 

■ Κεεοξηίζεα τ νΗίεΗ νετΗα εαηηοί Ηε ιιαεά ίη ίΗε ραααίνε νοίεε. 

ΥοεαΙχιΙαί'ν: ίάίοηΐδ; $εςιιεηείη§ αάνεΛδ ΓΐΓ8ί, ίΐιεη, ηεχί, ΓίηαΙΙν; ιηαίη εοηιροηεηΐδ ο(' ηιαηηε 

εη§ίηε8 αηά αιιχίΐίαιγ ιηαοΗΐικτν; οοιηροηεηίδ οΐ' ηανί§αΙίοηα1 αίάδ. 

■ Ιάεηίίβιεα αοηιε εοηιηοη ίάίοηια ίη α \ντίίίεη ίεχί αηά ίηβετα ίΗείτ ηιεαηίηγβτοηι ίΗε εοηίεχί. 

■ Ιάαεα αάνετΗα ίο άεαεηΗε α αεε/ιιεηεε ο/ενεηία εοττεείίγ. 

■ 1/αεα γεηεταί ιηατίηε εη§ίηεετίη§ ίετιηα ίο ίάεηίί/γ αηά άεαετίΗε ίΗε ιηαίη εοηιροηεηία ο/ πιατίηε 
ειιβηεα αηά αιιχίΐίατγ ηιαεΗίηετγ. 

■ Ιάεηίίβιεα αηά άεαετίΗεα ίΗε ιηαίη εοηιροηεηία οβηανίξαίίοηαΐ αίάα. 

Οοηιιηιιηίεαίίοη δΡίΙΙδ: Ηδίεηίη^, δρεαΡίη^, Γεαάίη§, Λνπίίη§. 

■ ΟεαετΐΗεα ίΗε αεφιεηεε οβ αία§εα ίη ρτοάιιείίοη αηά ίταηαροτίαίίοη οβ α εατ§ο αβίετ 
I ίαίειι ίη%/τεαάίη§βοτ §ίαί. 

■ Κεαάα ειΐξίηεετίηξ πιαηιιαία ίο ε/ιεεΗ ορεταίίηγ ίηαίηιείίοηα βοτ πιατίηε ροινετ ρΐαηία αηά αΐιίρα’ 
αιιχίΐίατγ ηιαεΗίηετγ. 

■ ΕχρΙαίιια ίΗε ορεταίίηγ ρτίηείρίεα οβ ιηατίηε ροινετ ρΐαηία αηά αΗίρα ’ αιιχίΐίατγ ηιαεΗίηετγ. 

■ ΟεαετΐΗεα ίΗε αία§εα ίηνοίνεά ίη α αρεείβιε οηΗοατά ρτοεεάιιτε (ε.§. ηιοηίίοτίηγ εη§ίηε 
ρετβοηηαηεε; ρτερατίη§ βοτ αίατί-ιψ αηά αΗηί-άοννη οβ ειΐξίηεα; άείετηιίηίηγ αΗίρ ’α ροαίίίοη; 
ηιαηοειιντίηγρτοεεάιιτεα, είιεεΗίιΐβ εοηιρααα εττοτ). 

Μαπίίηιε Ροειίδ: δΜ€Ρ Γογ ΒπεΓίη§ οη εη§ίηεεηη§ ορεί'αΐίοηδ; δΜί'Ρ Γογ ΒηεΓιη§ οη ηανί§αίίοηα1 

αίάδ αηά εςιιίρηιεηί δίαίιΐδ; άεδεηβεδ εη§ίηεεήη§ δγδίθΐηδ. 

■ Ιάαεα ΞΜΟΡ βοτ αίιηιάαίεά οηΗοατά εοηιηηιηίεαίίοη τεγατάίηγ Ητίεβηγ οη ίεηιρεταίητεα, 
ρτεααιιτεα αηά αοιιηάίη§α; ορεταίίοη οβ ιηαίη εη§ίηε αηά αιιχύίατγ ηιαεΗίηετγ; ριιηιρίηγ οββιιεί, 
ΗαΙΙααί ιναίετ είε. 

■ Ιάαεα ΞΜΟΡ βοτ αίηιηίαίεά οηΗοατά εοηιηηιηίεαίίοη τεγατάίηγ Ητίεβιηγ οη ηανίγαίίοηαΐ αίάα αηά 
εε/ιιίριηεηί αίαίιια. 

■ ΟεαετΐΗεα αη εηγίηεετίηγ αγαίεηι ιιαίη§ αρρτορτίαίε άίαγταηια ίο αίά εχρίαηαίίοηα. 
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2. ϋεδεηβε αηά εχρίαίη §1οβα1 ίΓεηάδ ϊη δΐάρρίη»; §ϊνε α ρΓεδεηίαίϊοη οη α εηιτεηί ϊδδηε 
αΓΓεείϊη§ δεαίαΓεΓδ Ιοεαίΐγ; άεδεηβε ηιεαδυτεδ ίοΓ εηδηηηξ νεδδεί δεεηηίγ 

(ίιαιηιηαι·: Ριεδεηί Οοηίίηιιοιίδ. 

■ υ$ε$ ίΗε Ρνεςεηί ϋοηίίηιιοιις ίεηςεβιιεηίΐγ αηά αεειναίείν ίο άεςεήΗε εηιτεηί ςίίηαίίοηχ. 

■ ίίςες ίΗε Ρνεςεηί ϋοηίίηιιοης ίεηςε Ιο άεςεηΗε ίι-εηάς αηά εΗαη^ες ίαΗίηξρΐαεε. 
νοεαβιάαΓγ: νεΛ>δ αηά αάνεΛδ Γογ άεδεήΒίη^ εΐιαη^ε; ίΓαηδΓοιτηίη£; νεΛ + αάνεΛ ίηίο αά]εείίνε + 
ηοιιη; ρΐιταδεδ ίο γ είνίηε ρΐΌδοηΙειίιοηβ. 

■ Ιάηάεηςίαηάς αηά ιι$ε$ α ταη%ε οβνει~Η$βοη άε$εήΒίη§ άίββει-εηί εΗαη§ες ίη ίτεηάς. 

■ υηάεηςίαηάς αηά ιιςες α ι-αη§ε ο/ αάνειΉς βοι- άεςεήί>ίη§ ίΗε ψεεά, ίίιηε—ςεαίε αηά άε§νεε ο/ 
εΗαηξες ίη ίηεηάς. 

■ Οειηοηςίι-αίες ιιηάενςίαηάίηξ οβ ίΗε εοΙΙοεαίίοη ραίίεηις οβ νεηΗς αηά αάνειΉς βον άεςεήί>ίη§ 
εΗαη§ε, ίη \νήίίη§. 

■ Τι-αηςβοηης νειΉ + αάνετΗ ίηίο αά]εείίνε + ηοιιηβον άε$ει-ίΗίηξ εΗαηξες, ίη \νήίίη§. 

■ Σεαηις α ναη§ε οβ ρίνας ε$ βον εαείι ςία§ε οβ α ριώίίε ίαΙΗ οτ ρνεςεηίαίίοη. 

Οοηηηυηίεαίίοη δΡίΙΙδ: 1ίδ1εηίη§, δρεαΡίη^, Γεαάίη§, \νπίίη§. 

■ 8Μπι νεαάς α ςείεείίοη οβ ηεχνς αι-Ιίείες/νεροι-Ις βον §ίςί ίη οι-άει- ίο ίάεηίίβν ειιιτεηί ίι-εηάς ίη 
ςίιίρρίη§. 

■ Ψήίες α άεςεηρίίοη οβ ςοείαί ίνεηάς ΙοεαΙίν, Ηαςεά οη ξΐ-οιιρ άίςειιςςίοη οι- αηαίγςίς οβ Ιοεαί 
ηε\νςραρεν ι-εροι-ίς. 

■ Ρτεάίείς ίΗε εοηίεηί αηά ςεηιιεηεε οβΗεν ροίηίς οη α ξεηεταί ςεαβαήη§ ίςςιιε Ηεβοτε Ιίςίεηίη§ ίο α 
ςροΗεη ρνεςεηίαίίοη. 

■ Σίςίεης ίο ίΗε ίηίτοάιιείίοη οβ ίΗε ρνεςεηίαίίοη ίο εοηβνιη ίΗε ςεφιεηεε οβίορίες. 

■ ίίςίεης ίο ίΗε εοιηρίείε ρνεςεηίαίίοηβον ςρεείβιε ίηβοηηαίίοη. 

■ Ψνίίες α ηιεπιο άεςενίΗίηξ ιηεαςιινεςβον εηςινίηξ νεςςεί ςεεινίίγ. 

* Ρνερανες αη οναί ρνεςεηίαίίοη αηά ρναείίςες Ην νεεονάίη§ ο\νη νοίεε αηά ιιςίηξ α εΗεεΗΙίςί ίο 
εναίιιαίε ο\νη ρειβονιηαηεε. 

■ Οίνες αη οναί ρνεςεηίαίίοη οη α ειιιτεηί ίςςιιε αββεείίη§ ςεαβανενς Ιοεαίίγ. 

Μαηίίηιε Ροειίδ: ρίΓαεγ; άηι§ 8ΐηιι§§1ίη§; δίοιναιναγδ; 

■ Οίςειιςςες ροίεηίίαί ςοινεες οβίίνεαί ίο νεςςείς. 

* 8ιιιηηιαήςες αρρι-ορηαίε ξΐύάείίηες βον αείίοη ίη ίΗε ενεηί οβ ρναεν αίίαεΗ/άηι§ς 
ςιηιΐ££ΐίη§/ςίθΛνα\ναγς. 

3. ΟοιηρΓεΙιεηά αηά τεδροηά ίο >νηίίεη αηά ΟΓαΙ εοηιηιιιηΐεαίΐοηδ; αηαίγδε ρΓοΙιΙεηΐδ οη ΙιοαΓά 
αηά 8Η§§εδί αρρΓορηαίε δοΐηίϊοηδ ϊη δρεεείι αηά Λνηίϊη§; άεδεηΐίε ηιεείιαηΐεαΐ ΙίΓεαΚάοννηδ 
αηά τεραΪΓδ; ηοίϊΓγ αρρι ορτΐαίε ραΓίϊεδ οϊ τεραιΐ δ 

3.1 ΟΓαΐΉΐηαΓ: αΓίίεΙεδ α, αη αηά ίΐιε; ίΐιε ζεΓΟ αΓίίεΙε; ηοιιη + ρΓεροδίίίοη. 

■ Οειηοηςίηαίες ιιηάετςίαηάίηξ οβ ίΗε άίβ/εηεηεε ίη ηιεαηίη§ Ηεί\νεεη α, αη αηά ίΗε. 

■ Οεηιοηςίναίες ιιηάενςίαηάίη§ οβ ίΗε άίββι-εηί ιιςες οβ ίΗε Ην ηςίη§ ίί εοιτεείίν ίη ρι-αείίεε 
εχεηείςες , \νήίίη§ αηά ςρεεεΗ. 

* Οειηοηςίηαίες ιιηάενςίαηάίη§ οβ \νίιεη ίΗε ία ηοί ιιαεά (ίΗε ζενο αιΊίείε) Ην οηχίίίίηξ ίί ίη ρι-αείίεε 
εχενείςες , \νήίίη§ αηά ςρεεείι. 

* 1/αες ίΗε ραίίεηι ηοιιη + ρτεροήίίοη \νΗεη άίςεηςςίη§ ρι-οΗΙειης (εαιιςες οβ / ηεαςοης βον / 
ςοίιιίίοης ίο /ρι-οΗΙειης \νίίΗ είε). 

νοεαίιυίαιγ: αά]εείίνεδ Γογ εαίε§οπ8ΐη§ ίγρεδ οΓιηεείιαηίεαΐ ΗρεαΙνάο\νη; νειίΐδ Γογ άεδεηΡίη^ Γεραίι 
ίεείιηίςαεδ; ίγρεδ οΓ οηΡοαΓά άοεηηιεηίαίίοη; ραιΊϊαΙ δγηοηγιηδ; ΓοΓηιαΙ αηά ίηΓοιτηαΙ ρΙίΓαδεδ Γογ 
άίδειΐδδίη§ ινοΓΐ: τεΐαίεά ρΓοΡΙειηδ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


■ Οε$εήΗε$ ίΗε ιηοχί εοιηιηοη ιηεεΗαηίεαί ΗτεαΜολνηχ Ην ι~εβειτίη§ ίο νίχιιαίχ αηά/ον α άεχεήρίίοη 
οβ $γιηρίοηι$. 

■ ΟεχεήΗεχ ι-εραίη ίεεΗηβιιεχ ιιχίηρ, ίεεΗηίεαί νενΗ$. 

■ Ιάεηίίβιεζ, ηαηιεα αηά άεχεήΗεχ ίΗεβηηεϋοη ο/ ναήοιια ί\ρε$ οβλνήίίεη άοεηιηεηίαίίοη εοιιιηιοηΐν 
βοιιηά οη Ηοαι-ά. 

■ Ιάεηίίβιεχ \νοτάχ ίΗαί Ηανε αίτηίίατ ιηεαηίη§$ (ραήίαί 5 γηοηγτηί’). 

■ Οεηοινΐίΐ'αΐεα ιιηάεΐ'χίαηάίη§ οβ ίΗε άίββενεηεεχ ίη εοηηοίαίίοη αηά εοΙΙοεαίίοη Ηείινεεη ραήίαί 
χγηοηγτηχ. 

■ ΰίββεηεηίίαίε .ϊ Ηείλνεεη βοηηαί αηά ίηβοηηαί Ιαη§ιια§ε ηεβιχίεπ; Ην ιι$ίη§ αρρτορήαίε ρΗι-αζεχ βοι- 
άήεηχήηξ ρι-οΒΙεηις. 

Οοιτηηαηίεαίίοη δΐίίΐΐδ: ΙίδΙεηίηβ, 8ρεα1ίίη£, Γεαάίη§, \νηίίη§. 

■ υηάεη$ίαηά$ ίΗε ηαίιιτε αηά ριιιροχε οβ άίββενεηί ίγρεα οβ τεαάίηξ αιιΗ—αΗίΙΙχ αηά άεη\οη$ίταίε$ 
αΗάίίγ ίο τεαά αιιίΗεηίίε ίεχί$ Ηγ $εαηηίη§, $Ηίιηηιίη§ αηά νεαάίηξβοτ άείαίί 

■ Ρτορο$ε$ $οίηίίοη$ ίο α ναη§ε οβρνοΗΙειικ οιιίΐίηεά ίη αιιίΗεηίίε λνήίίεη εοηιηιιιηίεαίίοηα ίο α 
νεχχεί (βαχεα, ε—ιηαίίχ, ηιεηιοχ, ίεΐεχεχ είε). 

■ Αηαίγαεα ίΗε άίβ/ετεηεεχ ίηβοηη αηά $ί\Ίε Ηείλνεεη λνήίίεη ηοίεχ αηάβοηηαί \νήίίη§. 

■ ΞίηηΙαίεα αάνίήηξ χΗίρ’χ α§εηίχ οβηεραίτχ ίη λνήίίηξ ιι$ίη§ α 5ίρίε αηά νερίήεν αρρηορήαίε Ιο 
ίΗε ίεχί ίνρε. 

Μαηίίηιε Ροειίδ: ηιαείιίηε/εςυίριηεηΐ ΓϊΐίΙυΐ'ε; δΜΟΡ Γογ Ηΐ'ίεΠη» οη χρεείαΙ ηιαεΙιίηεΐ"γ ενεηίδ αηά 

ΓεραίΓδ. 

■ 8η§§εχίχ νεραίπι ίο ει/ιιίριηεηί/ιηαεΗίηειγ Ηαχεά οη α λνήίίεη ογ οι-αί άε8εήρίίοη οβ ιηεεΗαηίεαί, 
εΐεείήε, εΐεείήεαί ογ ^οβίλνανε ρτοΗΙεηκ. 

■ 8ίιηιιίαίε$ αάνίήη§/ίη$ίηιείίη§ α εηελν ιηεηώεΐ' οβτεραίν$ ίο ί>ε εαιτίεά οηί. 

■ 1/χεχ 8Μ€Ρ βοτ οηΗοατά εο ηι ηι ιιη ίε αίίο ηα ι·ε§αι·άίη§ ηιαεΗίηειγ Ηι-εαΜολνικ αηά Γβραίηί. 

4. ϋειηοηβίταίε ανναΓεηε88 οϊ ΙιοΛν εΓ088-επ1ίηΓα1 Ϊ88ΐιε8 εαη αίϊεεί ίεαηι ννοιΊε αί $εα; άεβεηΐϊε 

εχρεείεά 8ίαηάαΓά$ οΐ ννοιΊί αηά βεΙιανϊοηΓ 

Οιαιηιηηΐ': Ρΐ'εχεηΙ Ρεί'ΓεεΙ αηά Ρα$1 δίιηρίε; αάνεΐ'άχ οΓ(ίηιε ενειγ ηενεΓ, ΒεΓοί'ε, Γογ, χίηεε, ΐ'εεεηΐΐγ, 

80 Γαΐ', α§ο, οηεε. 

■ Κενίχεχ ιιχεχ οβ ίΗε Ρτεχεηί Ρεβεεί ίεηχε. 

■ ΐ/χεα ίΗε Ρι-εχεηί Ρειβεεί ίεηχε ψιεχίίοη βοηη ίο εηφιίνε αΗοιιί ίΗε άιιταίίοη οβενεηίχ. 

■ ϋοηιΗίηεα Ρηεχεηί Ρειβεεί αηά Ραχί 8ίηιρΙε ίεη$ε$ ίο άεχεήΗε νεεεηί οτρα$ί ενεηίχ. 

■ ΌήίίηξίιήΗεχ Ηείλνεεη ναήοιιχ αάνεηΗζ οβ Ιίιηε βτεηιιεηΐΐγ ιι$εά ννίίΗ ίΗε Ρηεχεηί Ρειβεεί αηά ίΗε 
Ραή 8ίιηρΙε ίεη$ε$. 

■ υ$ε$ εοηίναείίοηχ οβαηχίΐίατγ νειΉ$ ίη ίΗε Ρτεχεηί Ρειβεεί ίεηχε λνΗεη ςρεαίάηξ. 

νοεαάιιΙαΓγ: αά]εείίνε8 αηά ρΐιΐ'αδεδ εοηηεείεά ννϊΐΐι αρίίΐαάε; Γοπηίηβ ορρο8ΐίε8 ννίίΐι ρΓεάχεδ αηά 

8ΐιΓΠχε8; 

■ υ$ε$ α ναη§ε οβαά]εείίνε$ αηάβιιηείίοηαί ρΗναχεχ ίο άεχεήΗε ΙενεΙχ οβαρίίίηάε αηά αΜΙίίγ. 

■ Οειηοη$ίταίε$ ιιηάετήαηάίηξ οβ ίΗε ιηεαηίηξ οβ εοιηηιοη ρηεβχεχ. 

■ ΑρρΙίεχ ΗηολνΙεάξε οβ ίΗε §εηεΐ'αί ηιίεχ ι·ε§αι·άίη§ ρνεβιχεζ αηά Άΐββιχεχ ίο ιιιαΗε αά]εείίνεχ λνίίΗ 
ορροχίίε ιηεαηίη§5. 

■ Κεεοξηί$ε$ ίΗαί $οιιιε αά]εείίνεχ εαηηοί Ηε ίΐ'αη,βοηηεά ιιήη§ ρνεβιχεχ οΐ' $ιιββιχε$. 

Οοηιιπηηίεαίίοη δίχϊΐΐδ: 1ί8(εηίη§, 8ρεαΙίίη§, τεαάίη§, Λνπίίη§. 

■ ϋοιηρίείεχ α ζαιηρίε οβ α εοιηραην αρρι-αίχαβΐοηη Ην Ιήίεηίηξ ίο α άήειιχχίοη οβ αη ίηάίνίάιιαΐ 
χεαβανεΐ' ’$ ρειβοηηαηεε. 

■ ΕχεΗαη§ε$ ορίηίοικ οη α ρηοΗΙειιι εοηεεηιίηξ ίΗε αίΐίίιιάε αηά αρίίίιιάε οβ α εηελν ιηειηΗεν, Ηαχεά 
οη αη αιιίΗεηίίε λνήίίεη ίεχί. 

■ Ψήίεχ αβοηηαί εοιηιηηηίεαίίοη εοηεεηιίη§ ίΗε αίίίίιιάε/αρίίίιιάε οβ α $εαβαΐ Λ εη. 

■ Βε$εήΗε$ εχρεείεά $1αηάαι·άχ οβ λνοιΡ αηά ΗεΗανίον αί $εα, άίχεηςςεχ ίΗε ρΐ'εχαιιΐ'εχ ίΗαί βαεε 
χεαβανενχ αηά $ιι§§εχίχ $οΙιιίίοηχ. 

■ ΐνήίεχ α εοηφαι-αίίνε άεχεήρίίοιι οβεΐΌχχ-εηΙίιιΐ'αΙ ίααηεα αββεείίη§ ενελνχ. 

■ Μαήίίιηε Ροειιχ: ίεαιη ινοιΉ; οεεηραίίοηαΐ λνείβανε; $οείαΙ τεχροηήΗίΙίίγ. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' 

3ΤΘ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΡΙΓΝΟΤΙΟΝ Αρρ 

ΜΑΘΗΜΑ Ε02 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ II 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 3 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 

ΘΕΩΡΙΑ 39 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, προκειμένου να μπορούν να περιγράφουν και να 
κατανοούν τα δίκτυα των σωληνώσεων, τη λειτουργία των αντλιών και τη σημασία τους για το 
πλοίο. 


Τρόπος Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαΐα ριτμεείοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
ύεεά ρτρίεοΐοτ), ϋ\Τ) - Υίάεο, προσομοίωση, εργαστήριο. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

1.1 Υλικά σωληνώσεων - Συμβολισμοί. 

1.2 Βασικά δίκτυα πλοίου - Διάταξη σωληνώσεων. 

1.3 Ροή μέσω σωλήνων. 

1.4 Υπολογισμός απωλειών, παροχής και διαμέτρου σωληνώσεων. 

1.5 Σύνδεση σωληνώσεων: σε σειρά και παράλληλα. 

1.6 Διακλαδώσεις σωλήνων. 

1.7 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

2. ΑΝΤΛΙΕΣ 

2.1 Γενικά περί αντλιών. Βασικές έννοιες — Κατάταξη των αντλιών. 

2.2 Αντλίες δυναμικές - μετατόπισης. 

2.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη αντλιών - Ύψη - Παροχή - Ισχύς - Βαθμός απόδοσης. 

2.4 Συνθήκες ομοιότητας αντλιών - Ειδική ταχύτητα. 

2.5 Ροή του υγρού μέσα στο στροφείο (ίτηρεΙΙεΓ) - Τρίγωνα ταχυτήτων. 

2.6 Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας των αντλιών. 

2.7 Συστήματα άντλησης - Σωληνογραμμή - Πλήρωση της αντλίας - Χαρακτηριστικά του συστήματος 
άντλησης (χαρακτηριστική καμπύλη σωληνογραμμής και σημείο λειτουργίας). 

2.8 Σύνδεση αντλιών «σε σειρά» και «παράλληλα». 

2.9 Σπηλαίωση. 

2.10 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

3. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

3.1 Φυγόκεντρη αντλία. 

3.2 Οπτικοαουστικό υλικό που αφορά σε θέματα αντλιών, σπηλαίωση αντλιών. 

3.3 Χρησιμοποίηση φύλλων Εχεεί σε εφαρμογές προβλημάτων, [αντλίες (υπολογισμός ΝΡ3Η 3 και 
ΝΡ3Η, - αξιολόγηση συνθηκών για σπηλαίωση)]. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' 

3ΤΟΥΥ (2010 Α 111/1 ) ΡΙΙΝΟΤΙΟΝ 4 

ΜΑΘΗΜΑ Ε03 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 2 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΘΕΩΡΙΑ 30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 0 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει 
γενικές γνώσεις για τις ανθρώπινες σχέσεις ειδικότερα για τις ανθρώπινες σχέσεις στην κοινωνία του 
πλοίου, τις αρχές της επικοινωνίας, το κοινωνικό/εργασιακό περιβάλλον και την εκπαίδευση επί του 
πλοίου. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις. 

Κατά τη διδασκαλία να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ριχήοοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ ίιεαά 
ρπήεείοτ), Γ3ΥΌ - ΥΊίΙεο. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

1.1 Ανάπτυξη οργανωτικής συμπεριφοράς. 

1.2 Σύστημα οργανωτικής συμπεριφοράς. 

1.3 Κοινωνικό σύστημα. 

1.4 Σύγκρουση ρόλων. 

1.5 Κατάσταση ατόμου, βαθμός, αναγνώριση, ευθύνη κ.λπ.. 

1.6 Ομαδική μελέτη 1. 

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

2.1 Διοίκηση και ναυτιλία. 

2.2 Στόχοι, καθήκοντα, περιορισμοί. 

2.3 Οργάνωση της διοίκησης του πλοίου. 

2.4 Ανθρώπινες σχέσεις επί του πλοίου. 

2.5 Ομαδική μελέτη 2. 

3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΞΗΡΑ 

3.1 Αρχές επικοινωνίας. 

3.2 Μέθοδοι βελτίωσης της επικοινωνίας. 

3.3 Η επικοινωνία στο πλοίο - Καταστάσεις επί του πλοίου (παραδείγματα). 

3.4 Η επικοινωνία μεταξύ πλοίου και ξηράς. 

3.5 Ομαδική μελέτη 3. 

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

4.1 Προσαρμοστικότητα. 

4.2 Ατομικότητα. 

4.3 Χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών. 

4.4 Πειθαρχία. 

4.5 Ατομικές ευθύνες. 

4.6 Ομαδική μελέτη 4. 
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5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

5.1 Σχεδιασμός εκπαίδευσης. 

5.2 Διακυμάνσεις εκμάθησης. 

5.3 Εκπαιδευτικές ανάγκες. 

5.4 Αξιολόγηση της εκπαίδευσης. 

5.5 Εκπαίδευση επί του πλοίου. 

5.6 Ομαδική μελέτη 5. 

6. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' 

3ΤΟ\ν (2010 Α ΙΙΙ/1 ) ΡΙΙΝΘΤΙΟΝ 4 

ΜΑΘΗΜΑ Ε04 ΗΓΕΣΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 2 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΘΕΩΡΙΑ 30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 0 

Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει 
γενικές γνώσεις για τις ανθρώπινες σχέσεις και στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού του πλοίου. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ριχήεοΐοΓ), προβολέας διαφανειών (ονετ Ιιεεά 
ριοίεοΐοΐ'). 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γ ράπτες εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

Ιο ΜΕΡΟΣ: Ηγεσία και Διοικητικές δεξιότητες: Συστημικές προσεγγίσεις 

1.1 Ηγεσία: Γενική θεώρηση, ορισμοί της ηγεσίας. 

1.2 Διοίκηση: Εισαγωγή στο αντικείμενο, βασικά περί διοίκησης - ορισμοί. 

2° ΜΕΡΟΣ: Ηγεσία και Διοίκηση στο περιβάλλον του πλοίου 

2.1 Εφαρμογή ικανοτήτων ηγεσίας και ομαδικής εργασίας στο περιβάλλον του πλοίου. 

2.2 Απόκτηση πρακτικής γνώσης διαχείρισης και εκπαίδευσης προσωπικού επί πλοίου. 

2.3 Γνώση των σχετικών με την ηγεσία και διοίκηση διεθνών ναυτικών συμβάσεων και της εθνικής 
νομοθεσίας. 

2.4 Εξάσκηση απόκτησης ικανότητας εφαρμογής διαχείρισης καθηκόντων και φόρτου εργασίας, 
α) Σχεδιασμός και συντονισμός εργασιακών καθηκόντων. 

β) Ορθολογική και αποτελεσματική ανάθεση καθηκόντων προσωπικού, 
γ) Ισχύοντες περιορισμοί χρόνου και πόρων, 
δ) Καθορισμός προτεραιοτήτων. 

2.5 Γνώση και ικανότητα εφαρμογής αποτελεσματικής διαχείρισης πόρων, 
α) Κατανομή, ανάθεση και καθορισμός προτεραιοτήτων των πόρων. 

β) Αποτελεσματική επικοινωνία στο πλοίο και στην ξηρά, 
γ) Λήψη αποφάσεων που αντανακλούν την εξέταση εμπειριών της ομάδας, 
δ) Δυναμισμός και ηγεσία περιλαμβανομένης της παροχής κινήτρου, 
ε) Απόκτηση και διατήρηση επίγνωσης της κατάστασης. 

2.6 Γνώση και ικανότητα εφαρμογής τεχνικών λήψης αποφάσεων, 
α) Αξιολόγηση κατάστασης και κινδύνου. 

β) Προσδιορισμός και εξέταση επιλογών που προκύπτουν. 

γ) Επιλογή σχεδίου δράσης. 

δ) Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας έκβασης. 

3° ΜΕΡΟΣ: Πρακτική άσκηση, αυτοαξιολόγηση και διάλογος 

3.1 Πρακτική άσκηση των ικανοτήτων ηγεσίας και διοίκησης με δραματοποιημένη προσομοίωση των 
πραγματικών συνθηκών. 

3.2 Κοινωνιομετρικές μετρήσεις των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης. 

3.3 Αυτοαξιολόγηση των συμμετεχόντων. 

3.4 Διάλογος εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενων πάνω στα δεδομένα και στα αποτελέσματα του μαθήματος. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' 

3Τ<:\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΕΓΙΝΟΤΙΟΝ 2 

ΜΑΘΗΜΑ Ε05 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ I - ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 3 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 

ΘΕΩΡΙΑ 39 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ *6 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει: 

α) Γνώση για τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, τη σημασία τους και την ιστορική εξέλιξή τους, 
β) Γνώση για τις βασικές αρχές των Σ.Α.Ε. και τα βασικά τμήματά τους. 

γ) Γνώσεις σχετικές με τα αισθητήρια θέσης, στάθμης πίεσης, θερμοκρασίας, φωτεινότητας, ροής, 
ιξώδους, ατμού και τον τρόπο μέτρησης των προηγούμενων μεγεθών, και 
δ) γνώση σχετικά με τους ενισχυτές - ελεγκτές που χρησιμοποιούνται 
Επιπλέον: 

α) Να έχουν την ικανότητα εντοπισμού ηλεκτρικών δυσλειτουργιών - περιοχής βλαβών και μέτρων 
πρόληψης ζημιών, και 

β) να έχουν την ικανότητα για πραγματοποίηση δοκιμών και μέτρησης της απόδοσης συστημάτων 
παρακολούθησης, συσκευών αυτόματων ελέγχου. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Κατά τη διδασκαλία να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 

Σημείωση: Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος 
γίνονται στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια». Οι προτεινόμενες ώρες 
εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να πραγματοποιηθούν, εφόσον ο διατιθέμενος 
χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο εργαστηριακό εξοπλισμό) για το 
αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια» δεν 
επαρκεί, αλλιώς αποδίδονται στη θεωρία. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρΐΌίεοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαά ριχήεοΐοτ), Ονϋ - νίάεο, προσομοίωση, εργαστήριο, προσομοιωτής 
μηχανοστασίου. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ιστορική εξέλιξη των Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.), από τα πρώτα χειροκίνητα 
συστήματα μέχρι τα υπεραυτόματα. 

1.2 Συστήματα ανοιχτού βρόγχου. 

1.3 Συστήματα κλειστού βρόγχου. 

1.4 Σύγκριση των παραπάνω δύο συστημάτων. 

2. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 

2.1 Βασικές αρχές - ορολογία - χαρακτηριστικά. 

2.2 Συστήματα - χαρακτηριστικά αισθητήρων. 

2.3 Ιδιότητες αισθητηρίων (γραμμικότητα, ευαισθησία, επαναληψιμότητα). 
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3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝ ΗΣ ΗΣ 

3.1 Γραμμική μετατόπιση, γραμμικό ποτενσιόμετρο, ο γραμμικός μεταβλητός διαφορικός Μ/Σ, ο 
μετρητής μηχανικής τάσης με αντίσταση, ο πυκνωτής μεταβλητού εμβαδού. 

3.2 Γωνιακή μετατόπιση, περιστροφικό ποτενσιόμετρο, ο αξονικός οπτικός κωδικοποιητής, η 
ταχομετρική γεννήτρια. 

3.3 Προσέγγιση, μικροδιακόπτες, οι διακόπτες με γλωσσίδα, ο αισθητήρας προσέγγισης μεταβλητής 
μαγνητικής αντίστασης, ο αισθητήρας προσέγγισης φαινομένου ΗβΙΙ, ο οπτικός αισθητήρας 
ανακλώμενης δέσμης. Το φαινόμενο Ηεΐΐ στον χρονισμό ηλεκτρονικής ανάφλεξης κινητήρα. 
Επιτάχυνση. 

4. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ, ΥΨΟΥΣ, ΒΑΡΟΥΣ, ΠΙΕΣΗΣ 

4.1 Όργανα στάθμης για υγρά - στερεά. 

4.2 Μέτρηση στάθμης, δοχείο παρατήρησης, ο μετρητής πλωτήρα με αντίβαρο, ο ηλεκτρικός μετρητής 
με πλωτήρα, οι βελόνες χωρητικότητας, μανόμετρο, ο μετρητής στάθμης φυσαλίδων, ο μετρητής 
στάθμης με υπερήχους, Καδετ, ταλάντωση ακίδας (ΓοΛ νίύτώίοη), μετατόπισης, υδροστατικής πίεσης, 
διακοπτικοί αισθητήρες, μετρητής στάθμης πετρελαϊκής λάσπης (δΐυό^ε) με αισθητήρες υπερήχων 
(ιιΐίταεοηίε). 

4.3 Μέτρηση δύναμης, ζυγός ελατηρίου, ο ζυγός ελατηρίου με ποτενσιόμετρο. 

4.4 Μέτρηση πίεσης, μανόμετρο (νερού - υδραργύρου), βαρόμετρο απετοίό, ο μετρητής πίεσης με 
σωλήνα Βουτόοη, ο Φυσητήρας, ο χωρητικός αισθητήρας πίεσης, το βαρόμετρο, πιεζοηλεκτρική 
αντίσταση, πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος, μανόμετρα υγρού. 

5. ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ 

5.1 Μέτρηση θερμοκρασίας, θερμόμετρο υγρού, το μεταλλικό θερμόμετρο, το διμεταλλικό έλασμα, ο 
θερμοστάτης, το ηλεκτρικό θερμόμετρο, το θερμίστορ, το θερμοζεύγος, το οπτικό πυρόμετρο νήματος, 
πυρόμετρο υπερύθρου, ΡΙ100, εγκαταστάσεις ελέγχου θερμοκρασίας ηλεκτρογεννητριών. 

5.2 Μέτρηση φωτεινότητας, φωτοαντίσταση, ΓϋΚ εφαρμογή στον λέβητα. 

6. ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΗΣ - ΙΞΩΔΟΥΣ - ΑΤΜΟΥ 

6.1 Μέτρηση ροής, μετρητής στροβίλου, μετρητές στένωσης, σωλήνας νεηίιιπ, μετρητής με κάθετο 
στόμιο εκροής, μετρητής με ακροφύσιο, ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα, ροόμετρα υπερήχων (ιιΐίταεοηίε), 
ροόμετρα ενδείκτη, ροόμετρα σωλήνα, σωλήνας Ρίίοί για μέτρηση ταχύτητας ρευστού, κμετρητής ροής 
μεταβλητής διατομής, μετρητής με κάθετο στόμιο εκροής, ακροφύσιο. 

6.2 Μέτρηση ιξώδους, μετρητής θερμοκρασίας, ταλάντωσης ακίδας (ΓοΑ) και ο περιστροφικός μετρητής 
ιξώδους. 

6.3 Μετρητής ατμού, κάθετος διακόπτης νερού - ατμού, ηλεκτρονικά ρτούεε, ηλεκτρόδια μεταβλητής 
αντίστασης. 

7. ΕΙΔΙΚΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 

7.1 Εφαρμογές οριακών διακοπτών (ΙίτηίΙ εινίΐεΐι) σε γερανούς πλοίων. 

7.2 Ταχογεννήτρια, Στροφόμετρα. 

7.3 Μετρητής κενού ψυγείου. 

7.4 Αισθητήρας παρουσίας νερού σε λάδι (οίΐ ιναίετ εεηεοτ). 

7.5 Ανιχνευτής πυκνότητας καπνού, υγρασίας. 

7.6 Ανιχνευτής νέφους λαδιού σε στροφαλοφόρο (οίΐ πύεΐ όεΐεείοτ - εταπίιοαεε). 

7.7 Ανιχνευτής-μετρητής εκρηκτικών αερίων (^αε εχρίοείοπ όεΐεείοτ - οιείετ). 

7.8 Ανιχνευτής ρΗ. 

7.9 Αισθητήρας φωτιάς - πυρανίχνευσης. 

7.10 Αναλυτής νερού, Σαλινόμετρο. 

7.11 Αναλυτής οξυγόνου. 
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7.12 Αναλυτής (302- 

7.13 Μετρητές ταλάντωσης. 


8. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

8.1 Αναλογικοί ενδείκτες. 

8.2 Ψηφιακοί ενδείκτες. 

8.3 Μετατροπέας Α/ϋ & ϋ/Α. 

8.4 Καταγραφικές συσκευές. 

9. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 

9.1 Σήματα, ενίσχυση, ενισχυτής. 

9.2 Αρχή λειτουργίας πνευματικού συστήματος, Τύποι πτερυγίου - ακροφυσίου, ρελέ. 

9.3 Μεταδότες - Επενεργητές - Μηχανικού σήματος σε ηλεκτρικό και αντίστροφα - Μηχανικού 
σήματος σε πνευματικό και αντίστροφα - Πνευματικού σήματος σε ηλεκτρονικό και αντίστροφα. 

9.4 Να εξηγηθούν τα κύρια χαρακτηριστικά του ηλεκτροπνευματικού μετατροπέα. Μετατροπή 
πνευματικού σήματος 20 - 100 ΕΡα σε αναλογικό 4-20 ιηΑ. 

9.5 Πνευματική διαφραγματική βαλβίδα. 

9.6 Ηλεκτροπνευματικός τοποθετητής. 

9.7 ΣΑΕ ελέγχου πίεσης με πνευματικές βαλβίδες. 

9.8 Αναλογικές βαλβίδες, μονοθέσιες, δύο θέσεων. 

9.9 Πνευματικοί ενισχυτές. 

9.10 Αναλογικός ενισχυτής, ενισχυτής μέσου όρου, ενισχυτής αθροίσεως, ενισχυτής αφαιρέσεως, 
ενισχυτής πολλαπλασιασμού ή διαιρέσεως. 

9.11 Ηλεκτρονικός ενισχυτής με τελεστικούς ενισχυτές. 

9.12 Ενισχυτής αναλογικός διαφοράς, ενισχυτής αντιστροφής, ενισχυτής αθροίσεως, ενισχυτής 
ολοκληρώσεως, ενισχυτής διαφόρισης. 

9.13 Εφαρμογές. 

10. ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

10.1 Ελεγκτής ΟΝ - ΟΡΕ, Ελεγκτής τριών θέσεων, Ελεγκτής δύο βημάτων, Ελεγκτής οαεοαόε, Ελεγκτής 

Ρ. 

10.2 Αναλογικό εύρος, κέρδος ελεγκτή, αναλογική περιοχή. 

10.3 Πνευματικός - Υδραυλικός - Ηλεκτρικός - Ρΐλεκτρονικός Ρ ελεγκτής. 

10.4 Απευθείας - Ανάστροφη δράση (άίτεοί αοίίοπ, τενβτεε αείίοπ), προβλήματα ελεγκτών τύπου Ρ. 

10.5 Σφάλμα μετατόπισης (οίίέεΐ), ελεγκτής I. 

10.6 Ελεγκτής Ρ -1 παράλληλης και παραγοντικής συνδεσμολογίας. 

10.7 Χρόνος επαναρύθμισης. 

10.8 Πνευματικός - Υδραυλικός - Ηλεκτρικός - Ηλεκτρονικός Ρ-Ι ελεγκτής. 

10.9 Προβλήματα ελεγκτών τύπου Ρ-Ι. 

10.10 Ελεγκτής ϋ, ελεγκτής Ρ - ϋ. 

10.11 Χρόνος προπορείας. 

10.12 Πνευματικός - Υδραυλικός - Ηλεκτρικός - Ηλεκτρονικός Ρ-0 ελεγκτής. 

10.13 Προβλήματα ελεγκτών τύπου Ρ-ϋ. 

10.14 Ελεγκτής Ρ-Ι-ϋ. 

10.15 Πνευματικός - Υδραυλικός - Ηλεκτρικός - Ηλεκτρονικός Ρ-Ι-ϋ ελεγκτής. 

10.16 Χαρακτηριστικά ελεγκτών. 

10.17 Ανάλυση εξαρτημάτων ελεγκτών που χρησιμοποιούνται στα πλοία. 

10.18 Μεθοδολογία ρύθμισης ελεγκτή. 
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11. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

11.1 Αισθητήρια. 

11.2 Διάταξη βαθμονόμησης ροόμετρου (ίίοιν τπείετ εαΐίόταΐίοη). 

11.3 Διάταξη βαθμονόμησης μετρητή πίεσης (εαΐίόταΐίοη οί 3 ρτεεκιιτε £3ΐι§ε). 

11.4 Διάταξη μέτρησης ροής (ί1ο\ν τηεειιτειηεηΐ). 

11.5 Μονάδα ψηφιακής απεικόνισης πίεσης. 

11.6 Τεχνικές χειρισμού και μετάδοσης σημάτων. 

11.7 Λήψη μετρήσεων μέσω μετατροπέων. 

11.8 Καταγραφή δεδομένων μετρήσεων. 

11.9 Ανάλυση - Επεξεργασία δεδομένων. Προσαρμογή (ίηΙετΓαείπβ) αισθητηρίων με Α/ϋ. 

11.10 Συστήματα αυτόματου ελέγχου στάθμης - ροής - πίεσης και θερμοκρασίας. 

11.11 Ανοιχτά - κλειστά συστήματα αυτόματου ελέγχου, ρύθμιση παραμέτρων ελεγκτή συνεχόμενου 
ελέγχου (Ρ, ΡΙ, Ρΐϋ) και μη συνεχόμενου ελεγκτή δύο θέσεων και ΟΝ-ΟΡΡ. 

12. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

12.1 Ρυθμίσεις Ρΐϋ ελεγκτών στο δίκτυο της θάλασσας, στο δίκτυο του πετρελαίου, στο δίκτυο γλυκού 
νερού, στο δίκτυο λίπανσης, στο δίκτυο προθέρμανσης των διαχωριστών λαδιού - πετρελαίου. 

12.2 Ρυθμίσεις ΡΙϋ ελεγκτών στις ηλεκτρογεννήτριες, στις στροβιλογεννήτριες, στον λέβητα, στον 
ρυθμιστή καυσαερίων, στο δίκτυο αδρανούς αερίου, στο σύστημα της ψυκτικής εγκατάστασης. 

12.3 Ρυθμίσεις Ρ ελεγκτών στις δεξαμενές καυσίμου-λαδιού, στις δεξαμενές του συστήματος ανάκτησης 
θερμότητας (ιναείε Ιιεαί τεοονετγ 8γ8ΐεπι), στις βαλβίδες ανακυκλοφορίας προθέρμανσης του συστήματος 
ανάκτησης θερμότητας, στο ψυγείο ψύξης του εκκεντροφόρου, στο σύστημα στεγανότητας του άξονα 
της προπέλας. 

12.4 Ρυθμίσεις Ρϋ ελεγκτών στο σύστημα πηδαλίου πλοίου (κίεεπηβ βεατ). 

12.5 Ρυθμίσεις ΟΝ-ΟΡΡ στον ελεγκτή αλατότητας του συστήματος παραγωγής γλυκού νερού (Ρτεείι 
\ν3(ετ βεηεΓΒίοτ). 

12.6 Εισαγωγή βλαβών. 

12.7 Αξιολόγηση. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' 

3Τ0\ν (2010 Α ΙΙΕ1 ) ΕΙΙΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ Ε06 ΑΤΜΟΠΑΡ ΑΓΩΓΟΙ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

4 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 60 

ΘΕΩΡΙΑ 52 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ *8 

Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικές με τα βασικά μέρη και τα χαρακτηριστικά 
στοιχεία των ατμολεβήτων, τον τρόπο λειτουργίας τους και τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής 
τους, είτε αυτοί αφορούν στην πρόωση του πλοίου είτε σε βοηθητικές χρήσεις. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Κατά τη διδασκαλία να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 

Σημείωση: Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος 
γίνονται στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια». Οι προτεινόμενες ώρες 
εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να πραγματοποιηθούν, εφόσον ο διατιθέμενος 
χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο εργαστηριακό εξοπλισμό) για το 
αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια» δεν 
επαρκεί, αλλιώς αποδίδονται στην θεωρία. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρΐΌΐεεΙοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεεά ρτο)εε(θΓ), ΟλΌ - νίάεο, προσομοίωση, εργαστήριο, προσομοιωτής 
μηχανοστασίου. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΥΔΡΑΥΛΩΤΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 

1.1 Περιγραφή και λειτουργία των λεβήτων ταχείας κυκλοφορίας. 

1.2 Λέβητες Υαττοιν και Υαττοιν Εχρτεεε. 

1.3 Λέβητες τύπου ϋ Β3Ϊ)οοο1ί-\νΠοοχ και ΡοκΙετ - Χνόεείετ δύο εστιών. 

1.4 Ατμογεννήτριες - Αρχές κατασκευής και λειτουργίας. 

1.5 Λέβητες με διάταξη αναθέρμανσης. 

1.6 Λέβητας τύπου ϋ με εξωτερικό υπερθερμαντήρα. 

1.7 Καμπύλες ατμοπαραγωγής σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία. 

1.8 Διάταξη λεβήτων με μία εστία και τρεις διαβάσεις ροής αερίων. 

2. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

2.1 Γενικά. 

2.2 Λέβητας Λ2Μ-8 και Λ2Μ-9 της ΓοτηδυεΙίοπ Εη§ίηεεπη§ (3ο. 

2.3 Λέβητας ΚαινακαΡί ΓΙΜ. 

2.4 Λέβητας Ήιεπτιαΐ οίΐ. 

2.5 Λέβητες Βαύεοείι. 

2.6 Βοηθητικοί λέβητες καυσαερίων τύπου Αΐύοτβ. 
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3. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΩΝ 

3.1 Εσωτερικοί σωλήνες τροφοδότησης και εξάφρισης. 

3.2 Διαχωριστικά ελάσματα και αποχωριστές. 

3.3 Εσωτερικός σωλήνας απαγωγής ατμού. 

3.4 Ατμοφράκτες και στοιχεία υπολογισμού. 

3.5 Αυτόματοι τροφοδοτικοί ρυθμιστές. 

3.6 Περιγραφή και λειτουργία ρυθμιστών (μηχανικών, θερμοϋδραυλικών και θερμοεκτονωτικών). 

3.7 Αρχές ασφαλιστικών επιστομίων. 

3.8 Υδροδείκτες. 

3.9 Θλιβόμετρα. 

3.10 Κρουνοί. 

4. ΚΑΥΣΗ 

4.1 Γενικά περί καύσης. 

4.2 Ελκυσμός. 

4.3 Απόδοση λέβητα. 

4.4 Θερμοκρασία που αναπτύσσεται στην καύση. 

4.5 Ψεκασμός των καυσίμων. 

4.6 Ελκυσμός (φυσικός - τεχνητός). Μέτρηση. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τεχνικού ελκυσμού. 

4.7 Συστήματα. 

5. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΗΣ 

5.1 Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας ατμού. 

5.2 Εγκαταστάσεις καύσης του πετρελαίου. 

5.3 Εξαρτήματα που ρυθμίζουν τη ροή του πετρελαίου και του αέρα καύσης. 

5.4 Δίκτυο πετρελαίου και όργανα που ρυθμίζουν τη ροή αυτού. 

5.5 Βιιτηετ αιταηβειηεηΐ. 

5.6 Μηχανήματα και όργανα που ρυθμίζουν τη ροή του αέρα καύσης. 

5.7 Καυστήρες γενικά. 

5.8 Εστία υδραυλωτή. 

5.9 Μηχανικοί διασκορπιστήρες. 

5.10 Κώνοι αέρα. 

5.11 Καυστήρες μηχανικής έγχυσης. 

5.12 Καυστήρες μεταβαλλόμενης παροχής. 

5.13 Καυστήρες με ατμό. 

5.14 Καυστήρες και κώνος αέρα αιωρούμενης φλόγας. 

5.15 Φυσητήρες αιθάλης. 

5.16 Ενδείκτες καπνού. 

5.17 Μετρητές ροής του πετρελαίου. 

5.18 Αερόμετρα ελκυσμού. 

6. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ 

6.1 Προθερμαντήρες νερού. 

6.2 Οικονομητήρες. 

6.3 Υπερθερμαντήρες (εσωτερικοί - εξωτερικοί). 

6.4 Κέρδος υπερθέρμανσης, όρια αυτής, ρύθμιση του βαθμού υπερθέρμανσης. 

6.5 Ταχύτητα ροής του ατμού μέσα στον υπερθερμαντήρα. 

6.6 Αφυπερθερμαντήρες. 

6.7 Αναθερμαντήρες. 

6.8 Μειωτήρες θερμοκρασίας του ατμού. 

6.9 Εκκαπνιστές. 
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7. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΝΕΡΟ 

7.1 Θαλάσσιο, γλυκό και αποσταγμένο νερό. 

7.2 Ξένες ουσίες και επίδραση αυτών. 

7.3 Ελαιώδεις ουσίες και αποτελέσματα αυτών. 

7.4 Οξέα, αέρια και διαλυμένο οξυγόνο. 

7.5 Αλατότητα - Αλατόμετρα (Γαλλικά - Αγγλικά). 

7.6 Εξαγωγές - Μετρήσεις. 

7.7 Επεξεργασία του νερού σε υδραυλωτούς λέβητες. 

7.8 Μετρήσεις περιεκτικότητας σε χλωριούχα - Αλκαλικότητα - Σκληρότητα - Διαλυμένο οξυγόνο και 
παρεμπόδιση εισόδου ελαίου στον λέβητα. 

7.9 Έλεγχος παρουσίας ελαίου στον λέβητα. 

7.10 Αίτια που προκαλούν τη μόλυνση του νερού. 

7.11 Όρια που επιτρέπονται σε κάθε μέτρηση. 

7.12Έλεγχος του νερού με τη μέθοδο Ατηετοκΐ, υηίίοτ κ.λπ.. 

7.13 Ηλεκτρικά σαλινόμετρα. 

7.14 Μέθοδος Ηγόταζίη6. Οδηγίες για τη χρήση του Ηγάταζίη6. 

8. ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ 

8.1 Είδη διαβρώσεων (εσωτερικές και εξωτερικές). 

8.2 Αίτια διαβρώσεων (οξέα, ηλεκτρόλυση). 

8.3 Αντιμετώπιση των διαβρώσεων. 

8.4 Υγρή και ξηρά συντήρηση. 

8.5 Άνοιγμα των λεβήτων - μέτρα προφύλαξης. 

8.6 Βρασμός του λέβητα. 

8.7 Εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός του λέβητα. 

8.8 Μέθοδοι και εργαλεία (λεπτομερής περιγραφή). 

8.9 Χημικός καθαρισμός των λεβήτων (περιληπτικά). 

8.10 Σημείο δρόσου υδρατμών των καυσαερίων. 

9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

9.1 Αφή πυρών - Συγκοινωνία - Απομόνωση πετρελαιολέβητα. 

9.2 Παρακολούθηση της λειτουργίας. 

9.3 Πτώση της στάθμης του νερού. 

9.4 Ανάβραση - Προβολή - Έκρηξη του λέβητα. 

9.5 Επιστροφή φλογών. 

9.6 Νερό στο πετρέλαιο. 

9.7 Ζημιές της πλινθοδομής. 

9.8 Θραύση του υδροδείκτη και αντικατάσταση. 

9.9 Διαρροή του αυλού. Πωμάτωση. 

9.10 Διαρροή του προθερμαντήρα πετρελαίου. 

9.11 Πυρκαγιά στο λεβητοστάσιο. 

9.12 Διαρροή πετρελαίου στην εστία. 

9.13 Σχηματισμός εξανθρακωμάτων. 

9.14 Δονήσεις του λέβητα. 

9.15 Διαρροή του αφυπερθερμαντήρα. 

10. ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ 

10.1 Συνήθεις βλάβες υδραυλωτών λεβήτων και αντιμετώπιση αυτών. 

10.2 Επισκευή και αντικατάσταση αυλών. 

10.3 Ποιες επιθεωρήσεις κατά καιρούς γίνονται στους υδραυλωτούς λέβητες. 
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11. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

11.1 Εξαρτήματα και διασύνδεσή τους. 

11.2 Εξοικείωση με το δίκτυο ατμού. 

11.3 Προετοιμασία εκκίνησης του λέβητα από κρύα κατάσταση (ρτερ3πη§ βήη£ ιιρ 3 εοΜ είεαιη ϊ>οί1ετ). 

11.4 Παρακολούθηση λειτουργίας βοηθητικού λέβητα - λέβητα καυσαερίων (βιιχίΐώτγ δοίΐετ - 
εοοηοιπίζετ). 

11.5 Επεξήγηση δικτύων τροφοδοτικού και νερού κυκλοφορίας (ίεεά και είτευίαίίηβ ριιτηρ). 

11.6 Ασφαλιστικές διατάξεις. Έλεγχος καυσαερίων για πιθανότητα ρύπανσης της ατμόσφαιρας (βίτ 
ροΐΐυίίοπ). 

11.7 Εισαγωγή βλαβών. 

11.8 Αξιολόγηση. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' 

3ΤΘ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΕΙΙΝΘΤΙΟΝ 2 

ΜΑΘΗΜΑ Ε07 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ II 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 5 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 75 

ΘΕΩΡΙΑ 65 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ *10 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικές με τις μηχανές εναλλασσόμενου ρεύματος, τις 
ειδικές εγκαταστάσεις, την εκκίνηση των ηλεκτρικών μηχανών, τις εγκαταστάσεις υψηλής τάσης, 
την ηλεκτρική πρόωση, τους συσσωρευτές, τον συντονισμό των προστασιών. 

Επιπλέον θα πρέπει: 

α) Να γνωρίζουν τις διαδικασίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρολογικών 
συστημάτων, ηλεκτρικών μηχανών, γεννητριών και ηλεκτρικών συστημάτων-εξοπλισμού ϋΟ. 
β) Να έχουν την ικανότητα εντοπισμού ηλεκτρικών δυσλειτουργίων-περιοχής βλαβών και μέτρων 
πρόληψης ζημιών, και 

γ) να έχουν την ικανότητα για πραγματοποίηση δοκιμών και μετρήσεων ηλεκτρικού εξοπλισμού. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Κατά τη διδασκαλία να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 

Σημείωση: Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος 
γίνονται στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια». Οι προτεινόμενες 
ώρες εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να πραγματοποιηθούν, εφόσον ο 
διατιθέμενος χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο εργαστηριακό 
εξοπλισμό) για το αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα «Τεχνουργεία - 
Εργαστήρια» δεν επαρκεί, αλλιώς αποδίδονται στη θεωρία. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεοίοι·), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Εεαά ρΐΌ)εε(οτ), ϋνϋ - νίάεο, προσομοίωση, εργαστήριο, προσομοιωτής 
μηχανοστασίου. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ 

1.1 Περιγραφή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πλοίων. 

1.2 Χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πλοίων: πιστότητα, συνέχεια λειτουργίας, βάρος 
και όγκος. 

1.3 Κατηγορίες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πλοίων: βοηθητικές εγκαταστάσεις, ειδικές 
εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις πρόωσης. 

1.4 Συχνότητα και τάση λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πλοίων. 

1.5 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ 
(Ε.Ρ.) 

2.1 Γενικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με Ε.Ρ.: Συνολική ισχύς, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. 

2.2 Ηλεκτρικός ισολογισμός. 

2.3 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και κέντρα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

2.4 Παραλληλισμός ηλεκτρογεννητριών. 

2.5 Ευστάθεια συγχρονισμός, Όργανα παραλληλισμού. Τρόποι παραλληλισμού. 

2.6 Κλίση ταχύτητας - δρεεά άτορ. 

2.7 Ρύθμιση συντελεστή ισχύος, μεταβολή ενεργής - άεργης ισχύος. 

2.8 Σύγχρονες γεννήτριες μέσης τάσης. 

2.9 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 
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3. Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Ε.Ρ. 

3.1 Γενικά για τα συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Συστήματα διανομής, πρωτεύοντα και 
δευτερεύοντα. 

3.2 Είδη δικτύων διανομής. 

3.3 Απλά ακτινοειδή δίκτυα διανομής - Σύνθετα ακτινοειδή δίκτυα διανομής με υποπίνακες. 

3.4 Σύνθετα ακτινοειδή δίκτυα με υποσταθμούς. 

3.5 Η δομή των σύγχρονων ηλεκτρικών πινάκων. 

3.6 Κύριοι ηλεκτρικοί πίνακες. 

3.7 Εφεδρικοί ηλεκτρικοί πίνακες. Όργανα ελέγχου των ηλεκτρικών πινάκων. 

3.8 Υποσταθμοί και ηλεκτρικοί υποπίνακες διανομής. 

3.9 Χρήση δικτύων με τάσεις μεγαλύτερες του 1 Εν. 

3.10 Λόγοι χρησιμοποίησης μεγαλύτερων τάσεων. Κίνδυνοι εφαρμογής τους. 

3.11 Πίνακες, διακοπτικό υλικό, καλώδια ηλεκτρολογικού υλικού για τάσεις > ΙΓν. 

3.12 Ασφαλείς χειρισμοί διακοπτικού υλικού και εξοπλισμού για τάσεις > ΙΚν. 

3.13 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

4. ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ Ε.Ρ. 

4.1 Γενικά για τις καταναλώσεις. 

4.2 Εγκαταστάσεις κίνησης. 

4.3 Γενικά για τον τριφασικό ασύγχρονο κινητήρα. 

4.4 Προστασία του τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα. 

4.5 Εκκίνηση των τριφασικών ασύγχρονων κινητήρων. 

4.6 Ρύθμιση ταχύτητας του τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα. 

4.7 Χρήση ομαλού εκκινητή (δοίΐ δίατίετ) και αντιστροφέα (ίηνβτίετ). 

4.8 Συντήρηση των τριφασικών ασύγχρονων κινητήρων. 

4.9 Σύγχρονοι Κινητήρες: Κατασκευή και αρχές λειτουργίας. 

4.10 Χρήση σύγχρονων κινητήρων στα πλοία. Εκκίνηση και έλεγχος ταχύτητας σύγχρονων κινητήρων. 

4.11 Κυκλομετατροπείς και Συγχρομετατροπείς. Φίλτρα αρμονικών. 

4.12 Εφαρμογές. 

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

5.1 Υπολογισμός των ρευμάτων βραχυκύκλωσης. 

5.2 Μέτρα για τον περιορισμό του ρεύματος βραχυκύκλωσης. 

5.3 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

6.1 Χρήση δικτύων με τάσεις μεγαλύτερες του 1 Γν. 

6.2 Λόγοι χρησιμοποίησης μεγαλύτερων τάσεων. Κίνδυνοι εφαρμογής τους. 

6.3 Πίνακες - διακοπτικό υλικό - καλώδια ηλεκτρολογικού υλικού για τάσεις > Πόν. 

6.4 Διατάξεις εγκαταστάσεων μέσης τάσης στα πλοία. 

6.5 Ασφαλείς χειρισμοί διακοπτικού υλικού και εξοπλισμού για τάσεις > Πέν, απομόνωση δικτύου, 
απαραίτητος εξοπλισμός. 

6.6 Άμεσες ενέργειες σε περίπτωση σφάλματος. 
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7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΩΣΗ 

7.1 Γενικά (βασικές αρχές). 

7.2 Ηλεκτρική πρόωση με Συνεχές Ρεύμα (Σ.Ρ.). 

7.3 Ηλεκτρική πρόωση με Εναλλασσόμενο Ρεύμα (Ε.Ρ.). 

7.4 Σύγκριση εγκαταστάσεων Σ.Ρ. και Ε.Ρ. Εφαρμογές δικτύων με ζυγούς συνεχούς και εναλλασσόμενης 
τάσης. 

7.5 Παράδειγμα ηλεκτρικής πρόωσης με Ε.Ρ. 

7.6 Εφαρμογές στην ηλεκτροπρόωση. Μειονεκτήματα - πλεονεκτήματα ηλεκτροπρόωσης. Οικονομική 
σύγκριση. 

8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (8ΗΙΡ ΤΟ 8ΗΟΚΕ) 

8.1 Γενικά (βασικές αρχές). 

8.2 Τρόποι σύνδεσης με τη στεριά. Έλεγχοι σύνδεσης. 

8.3 Εγκαταστάσεις στεριάς. 

9. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

9.1 Γενικά - Χαρακτηριστικά των συσσωρευτών (φόρτιση, εκφόρτιση, απόδοση, χωρητικότητα). 

9.2 Συνδεσμολογίες μπαταριών, αύξηση χωριτικότητας. Συστήματα φόρτισης συσσωρευτών. 

9.3 Συσσωρευτές μολύβδου, αλκαλικοί συσσωρευτές. 

9.4 Βλάβες και συντήρηση των συσσωρευτών (καθαριότητα, πλήρωση, μέτρηση ειδικού βάρους, 
θερμοκρασία - τάση λειτουργίας). Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος από κακή λειτουργία 
συσσωρευτών, μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια παραμονής ατόμων στον χώρο των μπαταριών. 

9.5 Αποθήκευση μπαταριών, μέθοδοι ελέγχου συσσωρευτών, φόρτιση - εκφόρτιση, αυτόματη σύνδεση 
μετά ή χωρίς ενδιάμεση φόρτιση. 

9.6 Απαίτηση για συσσωρευτές ανάγκης για διάφορους τύπους πλοίων (δΟΕΑδ). 

9.7 Τυπικά διαγράμματα συνδεσμολογίας, χώροι εγκατάστασης στο πλοίο, τυπικά συστήματα 
προειδοποίησης βλαβών, τοποθέτηση και αποθήκευση συσσωρευτών, αερισμός, διατάξεις ασφαλείας 
συσσωρευτών. 

10. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

10.1 Συστήματα οδήγησης ΑΟ κινητήρων. Μεταβολή τάσης τροφοδοσίας. Μεταβολή συχνότητας 
τροφοδοσίας. Μεταβολή αντίστασης δρομέα. Έγχυση τάσης στον δρομέα. Ανάκτηση ισχύος-ολίσθησης. 

10.2 Ρύθμιση λόγου ν/Γ και Ε/Γ. 

10.3 Συστήματα οδήγησης Α€ κινητήρων: με μετατροπείς ηλεκτρονικών ισχύος, με αντιστροφείς, με 
ρυθμιστές εναλλασσόμενης τάσης, με μη ελεγχόμενες και ελεγχόμενες ανορθωτικές διατάξεις με διάφορα 
είδη φορτίου και ηλεκτροδυναμικό φρένο. 

10.4 Συστήματα οδήγησης ΑΟ κινητήρων με χρήση ομαλού εκκινητή (εοίΐ εώτίετ). 

10.5 Οδηγοί συνεχούς-εναλλασσόμενου ρεύματος/τάσης ϋΟ και ΑΟ άπνεε. 

10.6 Αντιστροφείς (ίηνετίετε) μονοφασικοί και τριφασικοί-συντονισμένου παλμού. Παλμοτροφοδοτικά. 

10.7 Προσαρμογή κινητήριας και κινούμενης μηχανής. Επιλογή και υπολογισμός κινητήρων, ρύθμιση 
στροφών και ροπής. Ηλεκτρική έλξη. Εφαρμογές. 

10.8 Αυτοματισμοί εκκίνησης ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων με αυτοματισμό αστέρος-τριγώνου 
(Υ/Α). 

10.9 Εφαρμογές διαχείρισης ενέργειας. 

10.10 Τεστ χωρητικότητας σε μπαταρίες. 

10.11 Εκπαιδευτικό σύστημα αερισμού ρότορα ηλεκτρομηχανών. 
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11. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

11.1 Χρήση μετασχηματιστών στο πλοίο. 

11.2 Χρήση ανορθωτικών διατάξεων στο πλοίο. Βλάβες στο σύστημα αυτόματης ρύθμισης τάσης 
ηλεκτρογεννήτριας (ΑνΚ). Χρήση συστημάτων παροχής ισχύος αδιάλειπτης λειτουργίας (ΓΓΡ3). 
Μπαταρίες. 

11.3 Συνδεσμολογίες σύγχρονων γεννητριών, έλεγχος τυλιγμάτων, ταχύτητα σύγχρονων γεννητριών. 
Ρύθμιση στροφών. Ρύθμιση τάσης. Συγχρονοσκόπιο. 

11.4 Τρόποι παραλληλισμού γεννητριών. Χειροκίνητος - Ημιαυτόματος - Αυτόματος τρόπος 
παραλληλισμού. 

11.5 Ιδιαιτερότητες γεννήτριας επείγουσας κατάστασης. 

11.6 Παραλληλισμός γεννητριών με διαφορετικού τύπου κινητήρια μηχανή. 

11.7 Γεννήτρια άξονα - Προβλήματα λειτουργίας σύγχρονων γεννητριών άξονα (8γηε1ΐΓοηοιΐ8 οοηάεηββτ 
δΠαΤί βεηεταΙοΓ). 

11.8 Εφαρμογές διαχείρισης φορτίου. 

11.9 Εισαγωγή βλαβών στις γεννήτριες. 

11.10 Εφαρμογή πλήρους διακοπής ηλεκτροδότησης πλοίου (ΒΙαεΕοιιΙ). 

11.11 Αξιολόγηση. 
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ΣΧΟΛΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' 

3ΤΘ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΡΙΙΝΘΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ 

Ε08 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ II - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

4 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 60 

ΘΕΩΡΙΑ 48 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 12 

Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρω 
θεωρητικές γνώσεις 
και τη συντήρησή το 
μεταφοράς υγρών φο 

ση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει 
σχετικές με τα βοηθητικά μηχανήματα, δίκτυα και συσκευές, τη λειτουργία τους 
υς σε όλα τα είδη πλοίων και ειδικότερα να έχουν κατανοήσει την ιδιαιτερότητα 
ρτίων. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Κατά τη διδασκαλία να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πρακτική εξάσκηση, πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαΐα ρΐΌ)εεΐ0Γ), 
προβολέας διαφανειών (ονετ Εεεά ρΓθ)εε(θΓ), Ονϋ - νίάεο, προσομοίωση, 
εργαστήριο, προσομοιωτής μεταφοράς φορτίου ΕΝΟ. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γ ραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ 

1.1 Αρχή λειτουργίας. 

1.2 Λειτουργία των εκχυτήρων. 

1.3 Μονοσταδιακοί, πολυσταδιακοί εγχυτήρες κενού. 

1.4 Λεπτομερής περιγραφή διαφόρων τύπων. 

1.5 Εγχυτήρες μονίμων δεξαμενών έρματος δεξαμενοπλοίων. 

1.6 Χρήση εγχυτήρων σε διάφορα δίκτυα πλοίων. 

1.7 Συντήρηση - πιθανές βλάβες. 

2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

2.1 Ορισμός. 

2.2 Εναλλακτήρες επιφάνειας - ανάμειξης, τύπου ϋβ-ΕαναΙ (με φύλλα). 

2.3 Βλάβες, συντήρηση, συνήθεις ανωμαλίες, επισκευές. 

2.4 Διάφορα βοηθητικά ψυγεία (ελαίου, ψύξης γλυκού νερού, ψύξης ΜΕΚ - Αέρα, με φύλλα). 

2.5 Σκοπός, ανωμαλίες, βλάβες, συντήρηση, επισκευές. 

3. ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 

3.1 Εμβολοφόροι- Περιστροφικοί - Μονοσταδιακοί - Πολυσταδιακοί αεροσυμπιεστές. 

3.2 Περιγραφή διαφόρων τύπων αεροσυμπιεστών. 

3.3 Φιάλες αέρα - Ρυθμιστικές και ασφαλιστικές διατάξεις. 

3.4 Συντήρηση - πιθανές βλάβες. 
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4. ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΛΟΙΟΥ 

4.1 Διαγραμματικά βασικών δικτύων (στροβιλοεγκαταστάσεις - εγκαταστάσεις ΜΕΚ). 

4.2 Σωληνώσεις. 

4.3 Σύνδεσμοι σωληνώσεων. 

4.4 Τύποι επιστομίων. 

4.5 Ρυθμιστικά επιστόμια. 

4.6 Ατμοπαγίδες. 

4.7 Φίλτρα - χρήσεις. 

4.8 Στυπιοθλίπτες. 

4.9 Ελαστικοί σύνδεσμοι. 

4.10 Παρεμβύσματα - χρήσεις. 

4.11 Υλικά που χρησιμοποιούνται - Διαστάσεις εμπορίου. 

4.12 Προετοιμασία για την παραλαβή καυσίμων και λιπαντικών. 

4.13 Μέτρα προστασίας για τη ρύπανση περιβάλλοντος. 

4.14 Υπολογισμός ποσότητας που παρελήφθη - Φύλαξη δειγμάτων. 

4.15 Σχεδιασμός, ανάγνωση και λειτουργία διαφόρων δικτύων πλοίου. 

5. ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ 

5.1 Π3Γ£0 ρίρίηβ. 

5.2 Πατ^ο ριπτιρ Εταιτιο. 

5.3 ΗεαΙΙίπβ 8γ8ίεπι. 

5.4 Τύποι αντλιών. 

5.5 Συστήματα ασφάλειας δεξαμενών. 

5.6 Συστήματα φόρτωσης δεξαμενών. 

5.7 Συστήματα και μηχανήματα εξαερισμού. 

5.8 Συστήματα άντλησης σε υγραεριοφόρα πλοία. 

5.9 Συστήματα αδρανοποίησης ΙηετΙ 0&3 δγ8ίειη. 

5.10100 δγ8ίειη. 

5.11 Ανιχνευτές τοξικών αερίων και καπνού. 

6. ΑΕΡΙΟΦΟΡΑ ΠΛΟΙΑ 

6.1 Δεξαμενές φορτίου. 

6.2 Διαγράμματα σωληνώσεων (ρίρίιηξ (ϋαβταπιε). 

6.3 Ιδιότητες φορτίου. 

6.4 Διεθνείς Κώδικες για την κατασκευή και εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν χύδην και υγροποιημένα 
αέρια (ΙΟδ Οοάε). 

6.5 Ασφαλιστικές διατάξεις κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση. 

6.6 Ρυθμιστικές μονάδες παροχής καυσίμου. 

6.7 Αντλίες και μηχανισμοί για τη λειτουργία των μηχανών διπλών καυσίμων (ϋιιαΐ Ειηήηεβ). 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

7.1 Κατάταξη και χαρακτηριστικά αργού πετρελαίου και προϊόντων του. 

7.2 Έννοια των όρων: σημείο ανάφλεξης, σημείο αυτανάφλεξης και σημείο καύσης. 

7.3 Συνθήκες καύσης. 

7.4 Γενική περιγραφή και συστήματα Δ/Ξ αργού πετρελαίου, πλοίων μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου. 

7.5 Περιγραφή των δικτύων πλοίων αργού πετρελαίου και παραγώγων αυτού. 
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8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΦΟΡΤΩΣΗ-ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ 

8.1 Καθαρισμός και προετοιμασία των δεξαμενών πριν τη φόρτωση. 

8.2 Δοκιμές σωληνώσεων δεξαμενών κύτους. 

8.3 Μηχανήματα καθαρισμού δεξαμενών φορτίου. 

8.4 Προθερμαντήρες θάλασσας - Δίκτυο Βιιΐίεηνοτίΐι - πλύση με πετρέλαιο (30\ν. 

8.5 Αναγκαίος κενός χώρος για διαστολή του φορτίου (ιι1ΐ3§6). 

9. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΕΡΟ - ΕΝΟ 

9.1 Διαχείριση φορτίου - έρματος, έλεγχος αντλιών. 

9.2 Λειτουργία συμπιεστών (υψηλής - χαμηλής προτεραιότητας, εξατμιστών, συστήματος αζώτου, 
λεβήτων. 

9.3 Τυπικές διαδικασίες φόρτωσης - εκφόρτωσης σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας του πλοίου, 
προετοιμασία πλοίου για επιθεώρηση - δεξαμενισμό. 

9.4 Διαδικασίες διατήρησης του φορτίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έλεγχος ατμοσφαιρικής πίεσης 
και θερμοκρασίας. 

9.5 Πλήρωση δεξαμενών με άζωτο, στέγνωμα δεξαμενών. 

9.6 Εκκένωση δεξαμενών, σύστημα κενού - αδρανές αέριο, έλεγχος ρύπων. 

9.7 Αεριοποίηση δεξαμενών, ψύξη δεξαμενών. 

9.8 Ψεκασμός δεξαμενών κατά τη διάρκεια ταξιδιού υπό έρμα. 

9.9 Προθέρμανση δεξαμενών, Διασύνδεση δεξαμενών, μεταφορά φορτίου - έρματος, πλήρωση 
δεξαμενών φορτίων, έλεγχος ροής φορτίου - έρματος. 

9.10Έλεγχος μόνωσης μεμβράνης δεξαμενών. 

9.11 Έλεγχος στεγανότητας δεξαμενών. 

9.12 Διαχείριση φορτίου - έρματος κατά την άφιξη - αναχώρηση - διάρκεια ταξιδιού, ξέπλυμα γραμμών 
- δεξαμενών, απελευθέρωση αερίου. 

9.13 Επικοινωνία με το προσωπικό διαχείρισης φορτίου - μηχανοστασίου - γέφυρας, επικοινωνία 
προσωπικού πλοίου - σταθμού διαχείρισης φορτίου στεριάς. 

9.14 Έλεγχος σταθερότητας πλοίου, υπολογισμοί φορτίου - αναπτυσσόμενων τάσεων - διατμηματικών 
μετατοπίσεων - ροπών κάμψεων - παραμορφώσεων. 

9.15 Τεχνικές οικονομίας καυσίμου. 

9.16 Διαδικασίες ασφαλείας κατά τη φόρτωση - εκφόρτωση φορτίου (πλοίο - τερματικός σταθμός), 
έλεγχος στατικού ηλεκτρισμού. 

9.17 Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης (πλοίο - τερματικός σταθμός). 

9.18 Εισαγωγή βλαβών. 

9.19 Αξιολόγηση. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' 

3Τ0\¥ (2010 Α ΙΙΙ/1 ) Ρ(1 ΝΟΤΙΟΝ 3 

ΜΑΘΗΜΑ Ε09 ΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ V 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 5 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 75 

ΘΕΩΡΙΑ 0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 75 


Σκοπός - Στόχοι: 

Για τη βέλτιστη εκπαίδευση των σπουδαστών και μεγίστη αξιοποίηση του εργαστηριακού εξοπλισμού 
προτείνεται, όπου είναι δυνατό, ανάλογα με τις υποδομές κάθε Σχολής Μηχανικών, η δημιουργία 4 
ομάδων εργαστηρίων. 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: 
α) Ικανότητα να πραγματοποιούν εργασίες και μετρήσεις σε συστήματα αυτομάτου ελέγχου, 
β) Ικανότητα να πραγματοποιούν εργασίες και μετρήσεις σε ηλεκτρικές μηχανές - μπαταρίες - 
συσσωρευτές. 

γ) Ικανότητα να επισκευάζουν μηχανές, βοηθητικά μηχανήματα και συσκευές, και 
δ) την απαραίτητη εξοικείωση με τις μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ), με τα συστήματα αυτομάτου 
ελέγχου, με τις ηλεκτρικές μηχανές και τις εγκαταστάσεις παραγωγής-διανομής ατμού του πλοίου με 
τη βοήθεια του προσομοιωτή μηχανοστασίου. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πρακτική εξάσκηση, πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρκήεείοτ), προβολέας 
διαφανειών (ονετ Ιιεαά ρτοίεείΟΓ), ϋνθ - νίάεο, προσομοίωση, εργαστήρια 
διαφόρων μαθημάτων. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης 


Γραπτές εξετάσεις με θέματα πολλαπλής επιλογής 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

ΟΜΑΔΑ 1 η 

1. ΣΑΕ I 

(Ύλη εργαστηριακών ασκήσεων στο αντίστοιχο μάθημα). 

ΟΜΑΔΑ 2 η 

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ II 

(Υλη εργαστηριακών ασκήσεων στο αντίστοιχο μάθημα). 

ΟΜΑΔΑ 3 1 
1. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

1.1 Τρόπος ρύθμισης μηχανής και αντλίας πετρελαίου. 

1.2 Ρύθμιση βαλβίδων. 

1.3 Έλεγχος αξονικών και ακτινικών διακένων συναρμολόγησης. 

1.4 Αναγνώριση βασικών εξαρτημάτων ατμοστροβιλοεγκατάστασης και ΜΕΚ. 

1.5 Εξάρμοση ατμοστροβίλου, έλεγχος πτερυγίων και ακροφυσίων. 

1.6 Έλεγχος αξονικών και ακτινικών διακένων. 

1.7 Συναρμολόγηση ατμοστροβίλου. 

ΟΜΑΔΑ 4 η 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΣΑΕ - ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ) 

(Υλη εργαστηριακών ασκήσεων στα αντίστοιχα μαθήματα). 
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ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ 


αία 

8ΤΟ 

\ν 

Ιοί 

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Μαθήματα 

Ώρες ανά Εξάμηνο 

Ώρες ανά 
Εβδομάδα 

Σύνολο 

ωρών 

Θεωρία 

Εργαστήριο 

1 

1 

Ναυτικά Αγγλικά VI 

24 


2 

30 

2 

1 

Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου 

III - Συστήματα εκφόρτωσης 

36 

9 

3 

45 

3 

1 

Ατμοστρόβιλοι 

26 


2 

30 

4 

1 

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης III 
& Διαχείριση Πόρων 
Μηχανοστασίου 

39 

*6 

3 

45 

5 

2 

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου II 
- Υδραυλικά-Πνευματικά 
Συστήματα 

52 

*8 

4 

60 

6 

1 

Καύσιμα - Λιπαντικά 

52 

*8 

4 

60 

7 

1 

Ψυκτικές-Κλιματιστικές Εγκ/σεις 
- Αερισμός 

52 

*8 

4 

60 

8 

2 

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 

Πλοίων 

39 

*6 

3 

45 

9 

3 

*Τεχνουργεία - Εργαστήρια VI 

0 

75 

5 

75 



ΣΥΝΟΛΟ 



30 

450 


Σημείωση: Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος γίνονται στο μάθημα 
«Τεχνουργεία - Εργαστήρια». Οι προτεινόμενες ώρες εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να 
πραγματοποιηθούν, εφόσον ο διατιθέμενος χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο 
εργαστηριακό εξοπλισμό) για το αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα «Τεχνουργεία - 
Εργαστήρια» δεν επαρκεί, αλλιώς αποδίδονται στη θεωρία. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ' 

3ΤΟ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΓΙΧΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤ01 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ VI 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 2 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΘΕΩΡΙΑ 24 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6** 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος και στα έξι (6) διδακτικά εξάμηνα, οι 
σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης 3ΤΘ\ν 1978, όπως τροποποιήθηκε, ώστε να επιτρέπει στον 
αξιωματικό μηχανής να χρησιμοποιεί μηχανικές εκδόσεις (π.χ. εγχειρίδια μηχανής) και να εκτελεί τα 
καθήκοντα του αξιωματικού φυλακής στη μηχανή, περιλαμβανομένης της ικανότητας χρήσης και 
κατανόησης των Τυποποιημένων Ναυτικών Φράσεων Επικοινωνίας (ΙΜΟ 3ΜΘΡ) του ΙΜΟ, όπου 
αυτό απαιτείται και ανάλογα με τις περιστάσεις. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις. 

Σημείωση: Οι διδάσκοντες συνιστάται να χορηγούν επιπρόσθετες σημειώσεις με 
τεχνική ορολογία που δεν περιλαμβάνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα από τεχνικά 
εγχειρίδια ανάλογα με την ειδικότητα. 

Τεχνική ορολογία για την ειδικότητα μηχανικού - μηχανολογικά αγγλικά: 

1. ϋΕ (ΓουόΙο-ΝΐιοοΙίημ ιιικί ιοραπημ. 

2. ΟγΙίηάεΓ-ΙίηεΓ ννεετ. 

3. Κείτί^εταΐίοη - Ιηειιίαίίοη. 

* * Οι προτεινόμενες ώρες εργαστηρίου (Ν**) μπορούν να πραγματοποιηθούν, 
εφόσον διατίθεται ο απαραίτητος εργαστηριακός εξοπλισμός για το αντίστοιχο 
εργαστήριο, αλλιώς αποδίδονται στη θεωρία. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαίε ρτο)εεΙοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ Ιιεαά 
ριτήεείοτ), ϋνϋ - νίάεο, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, εργαστήριο αγγλικής 
γλώσσας. 

Παρατηρήσεις: 

1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ: Προκειμένου η διδασκαλία της ορολογίας να είναι καλύτερη και 
αποδοτικότερη, οι διδάσκοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ακόλουθα 
βοηθήματα: 

α) Προβολή βίντεο του ΙΜΟ «δαίέτ δΐιίρρίημ αικί ΟΙεαηει Οεεαηε». 

β) Μόνιμες διαταγές της εταιρείας ενός πλοίου. 

γ) Εγχειρίδια λειτουργιών. 

δ) Τεχνικά σχέδια πλοίου και εγχειρίδια. 

ε) Υποδείγματα διαγραμμάτων βλαβών/σφαλμάτων. 

στ) Κατασκευαστικά εγχειρίδια μηχανικών μερών και υλικών Η/Υ. 

2. ΙΜΟ 3ΜΟΡ: Από το βιβλίο «ΙΜΟ Τυποποιημένες Ναυτικές Φράσεις 
Επικοινωνίας» οι διδάσκοντες μπορούν να διδάξουν τα ακόλουθα: 

α) Επικοινωνίες για την προστασία του περιβάλλοντος — Α1/3.3). 
β) Χειρισμός υγρών φορτίων και πρόληψη ρύπανσης από καύσιμα και έρμα - 
Β3/1.3.1 έως 1.3.5. 

γ) Επικοινωνίες κινδύνου - Α1/1.1.1 έως 1.1.11. 

δ) Μέριμνα για τους επιβάτες/ενημέρωση και οδηγίες - Β4/1.1 έως 1.2.6. 
ε) Μέριμνα για τους επιβάτες/γυμνάσιο εκκένωσης πλοίου και επιβίβασης σε 
λέμβο-Β4/2.1 έως 2.6. 


Τρόπος Τελικής Εξέτασης Γραπτές εξετάσεις 
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Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

ΚΕΟυΐΚΕϋ ΡΕΕΡΟΕΜΑΝΟΕ: 

ΤΙιθ εχρεείεά 1εαπιίη§ οαίεοηιε ίδ ίΗαί (Ιιε δίαάεηί δΗοιιΙά... 

1. Κεροεί τεεεηί ενεηίδ; ρΓοάαεε ννηίίεη τεεοπίδ 

0Γ3ΐτιηΐ2Γ: Ριεδεηί Ρει ΓεεΙ Οοηίίηιιοιίδ αηά Ριεδεηί Ρεί'ΓεεΙ δίιηρίε; αάνειΐδ οΓ ίίηιε δίηεε αηά Γογ; 
ηιοάαΐ νειΉδ οΓ εεΓΐαίηίγ ιηαγ, ιηίβΗί αηά εοιιΐά. 

■ 1/χεχ ίΗε Ρνεχβηί Ρενβεεί Οοηίίηιιοιιχ ίεηχε ίο εηψΗαχίζε ίΗε άιιναίίοη ο/ ιιηβηίχΗβά/νβεεηίΙγ 
βιηίχΗεά ενεηίχ. 

■ Κενίχεχ χίαίίνε νενΒχ ίΗαί ανε ηοί ιιχεά ίη ίΗε εοηίίηιιοιιχ βοηη. 

■ ΟίχίίηριιίχΗεχ Ηείννεεη ίΗε ηιεαηίηξ αηάβονηι οβ ίΗε Ρνεχεηί Ρενβεεί Οοηίίηιιοιιχ αηά ίΗε Ρνεχεηί 
Ρενβεεί ίεηχεχ. 

■ ϋίββενεηίίαίεχ Ηείννεεη ίΗε ιιχε αηά ηιεαηίη§ οβχίηεε αηάβον ίο άεχενίΗε ίΗε άιιναίίοη οβαη ενεηί. 

■ 1/χεχ ηιαν, ηιίβΗί αηά εοιάά ίη ροχίίίνε αηά ηε§αίίνε βονηιχ ίο εχρνεχχ ιιηεενίαίηίν αΗοιιί ρνεχεηί 
ον βιιίιινε χίίιιαίίοηχ. 

νοεαβη1αΓγ: ίάίοηΐδ; αδεδ οΓ§εί; αάνεΛδ οΓεεΓΐαίηίγ; ρΗΓαδεδ Γογ εχρίεδδίη^ άε§Γεεδ οΓεεΓΐαίηίγ. 

■ Σίηάενχίαηάχ ίΗε ιηοχί εοιηιηοη ιιχεχ οβ §εί αηά εαη νερίαεε §εί ννίίΗ αρρνορνίαίε αίίενηαίίνε 
νοεαΗιιΙαιγ ίηβονηαΐ εοιηιηι/ηίεαίίοη. 

* 1/χεχ α ναη§ε οβαάνενΗχ οβεενίαίηίν ίο ηιαΣε ρνεάίείίοηχ. 

■ ΙΣχεχ α ναη§ε οβρΗναχεχ ίο εχρνεχχ ναιγίηρ άε§νεεχ οβ εενίαίηίν αηά ιιηεενίαίηίν. 

■ Αηαΐνζεχ ίΗε εαιιχεχ αηά ροχχίΗΙε εοηχεφιεηεεχ οβ χενεναΐ ρνοΗΙειη χίίιιαίίοηχ, Ηαχεά οη νννίίίεη 
νερονίχ. 

■ Ψνίίεχ αη ίηείάεηί νερονί ξίνίηξβιιΙΙ άείαίΐχ οβ α ρνοΗΙεηι οη Ηοανά. 

2. Οίνε νταεπΐπ^δ αΗοιιί ίΗε ροίεηίϊαΐ ρτοΗΙειηδ οΓ ιηαηηε ροΐΐαίϊοη; εχρίηΐη ΜΑΚΡΟΕ 

Γε§α1αίϊοηδ Γε§αη1ϊη§ ιηαηηε ρΓοίεείϊοη; άεδεηΗε ροΐΐαίϊοη ανοϊάαηεε ρεοεεάϋΓεδ 

Ογ&γπγπ&γ: ζογο αηά ΓίΓδί εοηάίίίοηαί δεηίεηεεδ. 

■ Οειηοηχίναίεχ ιιηάενχίαηάίηρ οβ ίΗε ηιεαηίηρ αηάβονηι οβ ίΗε ζενο εοηάίίίοηαί 

■ 1/χεχ ίΗε ζενο εοηάίίίοηαί ίο άεχενίΗεβαείχ. 

■ Ωεηιοηχίναίεχ ιιηάενχίαηάίηρ οβ ίΗε ηιεαηίηρ αηά βοηη οβ ίΗεβινχί εοηάίίίοηαί. 

■ 1/χεχ ίΗε βινχί εοηάίίίοηαί ίο ρίνε ινανηίηρχ αηά ίο ιηαΗε ρνεάίείίοηχ. 

■ ϋΗαηξεχ ίΗε ροχίίίοη οβ ίΗε ίβείαιιχε, αεεονάίηρ ίο ίΗε ειηρΗαχίχ. 

νοεαόη1αΓγ: εοη]αηείίοηδ ίΓ, ιιηίεδδ, ρίονίάεά ίΗαί, αδ 1οη§ αδ ίη εοηάίίίοηαί δεηίεηεεδ; ραΓίίαΙ 
δγηοηγιηδ εοηηεείεά ννίίΗ ροΐΐυίίοη εοηίΓοΙ; δίαίίδίίεδ. 

■ Ωεηιοηχίναίεχ ηηάενχίαηάίηρ οβ ίΗε άίββενεηεεχ ίη εοηηοίαίίοη αηά εοΙΙοεαίίοη Ηείννεεη ίβ, ιιηίεχχ, 
ρνονίάεά ίΗαί αηά αχ Ιοηξ αχ ίη εοηάίίίοηαί χεηίεηεεχ. 

■ 1/χεχ ίβ ιιηίεχχ, ρνονίάεά ίΗαί αηά αχ Ιοη§ αχ αρρνορνίαίεΐν ίη εοηάίίίοηαί χεηίεηεεχ. 

■ Ιάεηίίβεχ ι νονάχ εοηηεείεά ννίίΗ ροΙΙιιίίοη εοηίνοί ίΗαί Ηανε χίηιίΐαν ηιεαηίηρχ (ρανίίαΐ χνηοηνιηχ). 

■ Οειηοηχίναίεχ ιιηάενχίαηάίηρ οβ ίΗε άίβενεηεεχ ίη εοηηοίαίίοη αηά εοΙΙοεαίίοη Ηείννεεη ρανίίαΐ 
χγηοηνιηχ. 

■ Ρνοηοιιηεεχ Ιοη§ ηιιηώενχ, ρενεεηία§εχ, άεείιηαΐχ, χιιηιχ οβιιιοηεν αηά οίΗεν χίαίίχίίεαΐ 
ίηβονηιαίίοη εοννεείΐγ. 

Οοηηηηηίεαίίοη δΕίΙΙδ: Ιίδίεηίη§, δρεαΕίη§, τεαάίη§, \νηίίη§. 

■ Νοίεχ άοννη χίαίίχίίεαΐ ίηβονηιαίίοη εοννεείΐγβνοηι ρεεν άίείαίίοη. 

■ Ιάεηίίβεχ αηά εχρίαίηχ ίΗε εαιιχεχ αηά εοιιχεψιεηεεχ οβηιανίηεροΙΙιιίίοη. 

■ Κεαάχ αηά χιιιηηιανίζεχ ίΗε νερ,ιύαίίοηχ ίηίνοάιιεεά Ην ΜΑΚΡΟΣ ίο εοηίνοί ηιανίηεροΙΙιιίίοη. 

■ ΒεχενίΗεχ ίΗε ριινροχε αηά ορεναίίοη οβαηίί—ροΙΙιιίίοη εςιιίρηιεηί αηά ίΗε αείίοη νεηιιίνεάβον 
εοηίνοΙΙίηξ οίΐ χρίΙΙχ οη Ηοανά. 

■ Ρνερανεχ αηά άεΐίνενχ α ρνεχεηίαίίοη οη οηΗοανά χγχίεηιχβονρνενεηίίηξ αηά ηιίηίηιίχίηρ 
ροΙΙιιίίοη αί χεα 

■ Εχρίαίηχ ίΗε ρνοεεάιινεχβον α χΗίρΗοανά οίΐ χρίΙΙ εοηίίη§εηεγρΐαη. 

Μαπίίηιε Εοειίδ: ΜΑΚΡΟΕ ΐ'εευίαίίοπδ ίη άείαίΐ; ρΓοεεάιΐίεδ Γογ εοηίαίηίηε οίΐ δρίΐΐδ οη άοαιχΐ; 
δΜ€Ρ Γογ εηνίΓοηιηεηίαΙ ρΓοίεείϊοη εοηηηιιηίεαίίοηδ; δΜΟΡ Γογ ροΐΐυίίοη ρΓενεηίίοη 

■ Αηαΐνζεχ εχαηψίεχ οβ Ηαά ρναείίεε εοηεενηίη§ §ανί>α§ε ιηαηα§εηιεηί/ί>α11αχί 
ιηαηα§εηιεηί/ΒιιηΙίενίη§ρνοεεάιινεχ αηά ιάεηίίβεχ ανεαχ οβηοη-εοιηρίίαηεε ννίίΗ ΜΑΚΡΟΣ. 
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■ υ$ε$ 8Μ€Ρ [ον ήηιηίαίεά βχίενηαΐ εοηιηιηηίεαίίοηα νε§ανάίη§ εηνίνοηηιεηίαΐρνοίεείίοη. 

■ υ$ε$ 8ΜΟΡ ίη αίηιηίαίεά εοηιηηιηίεαΐίοηχ νε§ανάίη§ αφεείχ ο[ροΙΙιιίίοη ρνενεηίίοη. 


3. δρεεηίαίε αβοιιί Ιιγροίΐιείϊεαΐ δϊίααίϊοηδ; εναΐηαίε άϊίίεΓεηί ρεΓδρεείϊνεδ οη α ρΓοβΙεηι αηά 

Γεεοιηιηεηά αρρι-ορηαίε αείϊοη; άεδεηβε επιει^επεγ Γεβροηβε ρεοεεάηΓεδ; §ϊνε 
ΐηδίπιείϊοηδ ίο ραδδεη§εΓδ ϊη ίΗε ενεηί οί αη εηιεΓ§εηεγ 

Ογηγπγπηγ: βεεοηά εοηάίίίοηαί δεηίεηεεδ. 

■ Ωειηοηαίναίε ί ηηάεν$ίαηάίη§ ο[ ίΗε ιηεαηίηξ αηά [οηη ο[ ίΗε $εεοηά εοηάίίίοηαΐ ςεηίεηεε 
χίνιιείιινε. 

■ ε/ίβϊ ίΗε $εεοηά εοηάίίίοηαί ίο άίχσιιχχ ΗνροίΗείίεαΙ αίίιιαίίοηα. 

νοεαβυΙαΓγ: πιοάαΐ νεΛίδ ννοιιΐά, εοπίά αηά ηιί§Ηί ίη εοηάίίίοηαί δεηίεηεεδ; εοη)ΐιηείίοηδ δΐιρροδε, 
ήηα^ίηε, Λνΐιαΐ ίΓ ίη εοηάίίίοηαί δεηίεηεεδ. 

■ ε/ίβί ννοιάά, εοιάά αηά ηύρίιί αρρνορνίαίεΐν ίη εοηάίίίοηαί ζεηίεηεεζ. 

■ υ$ε$ ίΗε εοη]ιιηείίοηχ αιιρροζε, ίηιαβηε αηά ννΗαί ί[αρρνορνίαίεΐν ίη ίΗε ί[εΙαιι$ε ο[εοηάίίίοηαί 
$εηίεηεε$. 

Οοηπιιιιηίεαίίοη δΡίΙΙδ: Ιίδίεηίη^, δρεαΡίη^, τεαάίη§, \νήίίη§. 

■ ΕχεΗαη§ε$ ορίηίοηα οη ρεναοηαί νε$ροη$ε$ ίο ναήοηα ΗγροίΗείίεαΙ χίίιιαίίοης ίη ηοη—νηανίίίηιε 
εοηίεχίχ. 

■ Οε$ενίΗε$ νε$ροη$ε ρνοεεάιινεχ αηά αίανηι $ίξηαΙ$ βον α ναη§ε ο[πιανίίίνηε εηιεν^εηεν αίίιιαίίοηα. 

■ Όε$ενίΗε$ ίΗε ονξαηίζαίίοη ο[χΗίρΒοανά άνίΠα, ίηεΐηάίηξβινε αηά αΗαηάοη ζΗίρ άνίΙΙ$. 

■ Ι55ΐιεχ ίηςίνιιείίοηα ίο ρα$$εηξεν$ ίη αίηιηίαίεά εηιενξεηεγ αίίιιαίίοηα. 

■ Οίνεα α Ηαΐαηεεά αεεοιιηί ο/α εοηψίεχ αίίιιαίίοη, αεειιναίεΐν αιιηιηιανίζίηξ ίΗε άίββενεηί 
ρενχρεείίνεα ο/ αΙΙ ρανίίεα ίηνοίνεά. 

Μαπίίηιε Ροευδ: δΜ€Ρ Γογ εναειιαίίοη αηά Ηοαί άιίΙΙ; δΜΟΡ Γογ αίΐεηάίη” ίο ρα88εη«οΐ'8 ίη αη 
οιηεΐ'αεηεν. 

■ 1/αεα 8Μ€Ρ ίο αίηιηίαίε Ηνίεβιη§ ραααεη§ενα οη ααβείν νε§ηΙαίίοηα/ρνενεηίίνε 
ηεααηνεα/εοηνηηηίεαίίοηα. 

■ Ιάαεα 8ΜΟΡ βον χίηηιίαίίηρ, βνίη§ ίηαίνηείίοηα ίο ραααεη§ενα άιινίη§ οηΗοανά εηιεν§εηείεα, 
ίηεΐιιάίηξ εναειιαίίοη αηά Ηοαί άνίΠ. 

4 . ϋεάηεε ροδδΐΗΙε εαιΐ8ε8 οί ενεηίδ; εδίαΗΠδΠ αηά εχρίαΐη εεαδοηδ ϊογ ΗΓεαΗάοννηδ ογ Ϊαη1ί8 
(ίιαιη ιηαπ τεΐαίίνε ρΓοηοιιηδ; ηοη-άεΓίηίη§ τεΐαίίνε ε1αιΐ888. 

■ Κενίαεα νείαίίνε ρνοηοιιηα ίη νείαίίνε είαιιαεα. 

■ Οεηιοηαίναίεα ιιηάεν$ίαηάίη§ οβίΗε άίββενεηεεα ίηβονηι αηά ιηεαηίηξ Ηεί\νεεη άεβιηίηξ αηά 
ηοη—άεβιηίηξ ('εχίνα ίηβοηηαίίοη ) νείαίίνε εΙαιι$ε$. 

■ υ$ε$ ηοη-άεβηίη§ νείαίίνε εΙαιι$ε$ ίο ξίνε αάάίίίοηαΐ ίηβονηιαίίοη αΗοιιί α ρενζοη ον αη οΗ[εεί. 
νοεαάυΐαΐ'ν: Γηοάαΐ νετάδ ιηαγ, ιηίρΐιί αηά εοιιΐά Γογ άεάηεΐίοη. 

■ Γ/ίβί ηιαν, ιηί§Ηί αηά εοιιΐά ίη ροχίίίνε αηά ηε§αίίνε [ονηιχ ίο άεάιιεε ίΗε νεαχοηχ [ον $ίίιιαίίοη$ 
ίΗαί οεειιννεά ίη ίΗε ρα$ί. 

ΟοιπίΉυηίεαίίοη δΐίίΐΐδ: 1ί8ίεηίη§, 8ρεαΙίίη§, τεαάίη§, \νηίίη§. 

■ Βεάιιεεζ ρο$$ίΗΙε εαιιχεχ ο[ιιηιιαιιαΐ ενεηίςβνοηι α Ιίηιίίεά αηιοιιηί ο[ίη/όννηαίίοη. 

* ΑηαΙγζεα εαη$ε$ ο[τηαε/ιίηε ννεαν Ιη> νεαάίηξ αη ορεναίίηξ ιηαηιιαί. 

■ Οε$ενίΗε$ Ηονν ίο ίεχί αηά άείεείβαιάίχ ίη εΐεείνίεαΐ εφιίριηεηί/ιηαεΗίηεηκ 

■ 8ίαίε$ ροχήΗΙε $οιινεε$ ο /εννον Ηαχεά οη ίηαεειιναίε νεαάίη§$βνοηι εΐεείνοηίε ηανίξαίίοηαΐ αίά$. 

■ Οε$ενίΗε$ ρνοεε$$ε$βον νεραίνίη§ εφιίρτηεηί Ηα$εά οη άείαίΐεά νεαάίηξ ο[ορεναίίηξ 
ηαηιιαΙχ/αΗίρ '$ ίεεΗηίεαΙ άναννίη§$, ίηείιιάίη§ νείεναηί $αβείνρνεεαηίίοη$. 

■ Ψνίίεχ α ρΐαη βον νεραίνίη§ αη εΙεείνίεαΙ/ηιεεΗαηίεαΙβαιάί. 

ΜαΓίΙίιηε Ροειίδ: ιΐ8ΐη§ ιηεα8υηη§ αηά 1ε8ίίη§ εςιιίριηεηί Γογ ΓαιάΙ Γίηάίη§; άε 80 Γίάίη§ ρΓοάΙειηδ ννίίΐι 
εοπιριιίεΓδ/ 8θΓί\ναΓε/ρΓίηίεΓ8. 

■ ΕχρΙαίη$ αη εΐεείνίεαΐ είνειιίί άία^ναηι Ην ίηίενρνείίηξ ίΗε $νηιΗοΙ$ ααεά. 

■ Ναηιεχ αηά άεχενίΗεχ Ηονν ίο ιι$ε ίνρεζ οβεηιιίρηιεηί [ον άείεείίη§βαιιΐίχ ίη εΐεείνοηίε εφάριηεηί. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ' 

3ΤΘ\ν (2010 Α ΙΙΙ/1 ) ΡΙΙΝΘΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤ02 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ III - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 3 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 

ΘΕΩΡΙΑ 36 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 9 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει 
θεωρητικές γνώσεις για την κατασκευή, τη λειτουργία των φυγοκεντρικών καθαριστών πετρελαίου - 
λαδιού, αποστακτήρων, διαχωριστών πετρελαίου, συστημάτων άντλησης, και των λοιπών βοηθητικών 
μηχανημάτων καταστρώματος. Επιπλέον μέσω του προσομοιωτή διαχείρισης φορτίου έρματος θα είναι 
σε θέση οι σπουδαστές να κατανοήσουν τις συνήθεις εργασίας άντλησης. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Κατά τη διδασκαλία να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πρακτική εξάσκηση, Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπηεείοτ), προβολέας 
διαφανειών (ονετ Εε&ά ρτο)εε(θΓ), Ονϋ - νίάεο, προσομοίωση, εργαστήριο, 
προσομοιωτής διαχείρισης φορτίου. 

Τ ρόπος Τ ελικής Εξέτασης Γ ραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΕΛΑΙΟΥ 

1.1 Αρχή λειτουργίας, φυγοκεντρική διαδικασία. 

1.2 Γενική περιγραφή και λειτουργία της όλης εγκατάστασης. 

1.3 Σύγχρονοι τύποι φυγοκεντρικών διαχωριστήρων. 

1.4 Απόρριψη ακαθαρσιών (μπλοφάρισμα). 

1.5 Λειτουργία και συντήρηση. 

2. ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΕΣ (ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ) 

2.1 Σκοπός - Αρχή λειτουργίας. 

2.2 Απόσταξη, συμπύκνωση. 

2.3 Απόσταξη υπό πίεση ή υπό κενό. 

2.4 Μονοβάθμια και πολυβάθμια απόσταξη. 

2.5 Βραστήρες άμεσης ατμοπαραγωγής. 

2.6 Συνοπτική περιγραφή αποστακτήρων τύπου ΑΤΕΑ5 

2.7 Βραστήρες με φύλλα τύπου ϋε-ΕαναΙ 

2.8 Τύποι βραστήρων. Σχετικά διαγράμματα. 

2.9 Κλειστό τροφοδοτικό σύστημα. 

2.10 Αποστακτήρες με ώσμωση. 

2.11 Αντίστροφη ώσμωση. 

2.12 Αποσκληρυντές νερού. 

3. ΒΑΡΟΥΛΚΑ 

3.1 Τύποι βαρούλκων φόρτωσης. 

3.2 Εργάτες. 

3.3 Βαρούλκο άγκυρας. 

3.4 Βαρούλκα κλιμάκων, γερανών, άγκυρας κ.λπ.. 

3.5 Μηχανήματα στομίων κυτών. 

3.6 Βαρούλκα πρόσδεσης. 


4. ΠΗΔΑΛΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΩΝ 
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4.1 Ενέργεια του πηδαλίου. 

4.2 Συνδυασμός λειτουργίας πηδαλίου με αντλίες Ηε11ε-31ια\ν - \ναΙει·-Βιιιτγ. 

4.3 Τύποι πηδαλίων-Περιγραφή. 

4.4 Ηλεκτροϋδραυλικά πηδάλια με αντλίες ελαίου περιστρεφόμενων κυλίνδρων. 

4.5 Ηλεκτροϋδραυλικά με ηλεκτρική μετάδοση. 

4.6 Ηλεκτρικά πηδάλια. 

4.7 Ηλεκτρική μετάδοση Ιείετηοίοτ. 

4.8 Περιστροφικό πτερυγιοφόρο πηδάλιο. 

5. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΟΙΕΥ \ΥΑΤΕΚ 8ΕΡΑΚΑΤΟΚ8) 

5.1 Στοιχειώδης λειτουργία των διαχωριστήρων και τύποι αυτών. 

5.2 Γενική περιγραφή του δικτύου και των βασικών μερών της εγκατάστασης. 

5.3 Συστήματα ελέγχου απόρριψης ελαίου. 

5.4 Αποτεφρωτές. 

6. ΦΟΡΤΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΛΩΝ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

6.1 Γενική αναφορά στα περιεχόμενα του Διεθνούς Οδηγού Ασφάλειας δεξαμενοπλοίων και 
εγκαταστάσεων ξηράς. 

6.2 Στατικός ηλεκτρισμός. Δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού στα δεξαμενόπλοια. 

6.3 Περιγραφή της λειτουργίας του μετρητή οξυγόνου. 

6.4 Χρήση των ανιχνευτών αερίων που λειτουργούν με χημική απορρόφηση. 

6.5 Κίνδυνοι για την υγεία από τις τοξικές επιδράσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά υδρόθειου ή 
βενζολίου. 

6.6 Πίνακας τοξικότητας. 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

7.1 Μέθοδοι μεταφοράς. 

7.2 Κίνδυνοι μεταφοράς υγροποιημένων αερίων και φορτίων πετρελαιοειδών. 

7.3 Προφυλάξεις κατά την μεταφορά - Διατάξεις ασφαλείας. 

8. ΦΟΡΤΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΥΤΟΥΣ 

8.1 ΑΡΙ - Ειδικό βάρος πετρελαιοειδών. 

8.2 Υπολογισμός ποσότητας σε βάρος φορτίου σε ολική φόρτωση. 

8.3 Υπολογισμός όγκου φορτίου μετά την παραλαβή. 

8.4 Μέθοδος μετατροπής όγκου. 

8.5 Μέθοδος μετατροπής ειδικού βάρους. 

8.6 Μετατροπές σε άλλες μονάδες όγκου. 

8.7 Υπολογισμός ποσότητας παραληφθέντος φορτίου. 

8.8 Όρια πληρώσεως δεξαμενών με υγροποιημένο φορτίο. 

9. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

9.1 Στοιχειώδης λειτουργία και περιγραφή βασικών μερών δικτύου ενός βιολογικού συστήματος 
επεξεργασίας λυμάτων (δεινα^ε). 

9.2 Συστήματα χημικής επεξεργασίας. 

10. ΕΛΙΚΕΣ-ΠΡΟΩΣΗ 

10.1 Έλικες σταθερού - μεταβλητού - ρυθμιζόμενου βήματος, γνωστοί κατασκευαστές. 

10.2 Έλικες τύπου ΡΟϋ - Αζίροά ρτορυΐείοη. 

10.3 Υδροπρόωση ΧΥΑΤΕΚΙΕΤ. 
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11. ΓΕΡΑΝΟΙ 

11.1 Φορτωτήρες ϋεοΐί Οταπεε. 

11.2 Γερανογέφυρες. 

11.3 Καλύμματα αμπαριών (Ηαΐεΐι εονετε). 

12. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

12.1 Αποστακτήρας δύο σταδίων (1\νο κΐα^εε εναροταΐίοη υηίΐ) για παραγωγή αποσταγμένου νερού. 

12.2 Εκπαιδευτική μονάδα περιστροφικού πτερυγιοφόρου πηδαλίου (εΐεείτίο εΐεετίη^ βεατ). 

12.3 Φυγοκεντρικός διαχωριστήρας (ίίιεί οίΐ ρυτίΓιετ). 

13. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ- 
ΕΡΜΑΤΟΣ 

13.1 Διαχείριση φορτίου - έρματος, έλεγχος αντλιών. 

13.2 Τυπικές διαδικασίες φόρτωσης - εκφόρτωσης, διασύνδεση δεξαμενών, μεταφορά φορτίου - 
έρματος, πλήρωση δεξαμενών φορτίων, έλεγχος ροής φορτίου - έρματος. 

13.3 Προθέρμανση φορτίου. Εκκένωση δεξαμενών - Σύστημα κενού - αδρανές αέριο, έλεγχος ρύπων. 

13.4 Διαχείριση φορτίου - έρματος κατά την άφιξη - αναχώρηση - διάρκεια ταξιδιού, ξέπλυμα γραμμών 
- δεξαμενών. 

13.5 Διαχείριση διαφορετικών τύπων φορτίων. 

13.6 Επικοινωνία με το προσωπικό διαχείρισης φορτίου - μηχανοστασίου - γέφυρας, επικοινωνία 
προσωπικού πλοίου - σταθμού διαχείρισης φορτίου στεριάς. 

13.7 Έλεγχος σταθερότητας πλοίου, υπολογισμοί φορτίου - αναπτυσσόμενων τάσεων - διατμηματικών 
μετατοπίσεων - ροπών κάμψεων - παραμορφώσεων. 

13.8 Τεχνικές οικονομίας καυσίμου. 

13.9 Διαδικασίες ασφαλείας κατά τη φόρτωση - εκφόρτωση φορτίου (πλοίο - τερματικός σταθμός), 
έλεγχος στατικού ηλεκτρισμού. 

13.10 Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης (πλοίο - τερματικός σταθμός). 

13.11 Εισαγωγή βλαβών. 

13.12 Αξιολόγηση. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ' 

8ΤΟ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΡΙΙΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤ03 ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

2 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΘΕΩΡΙΑ 26 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ *4 

Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει θεωρητικές γνώσεις για την κατασκευή, τη λειτουργία και την εφαρμογή των 
ατμοστροβίλων. Πιο συγκεκριμένα, θα μάθουν τους διάφορους τύπους ατμοστροβίλων και τα 
εξαρτήματά τους, τα σχετικά με την ισχύ, την απόδοση και τις καταναλώσεις τους, τα όργανα 
ελέγχου της λειτουργίας τους και τα δίκτυά τους. Τέλος, θα κατανοούν τις περιπτώσεις επέμβασης 
στις μηχανές αυτές για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης και επισκευών. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Κατά τη διδασκαλία να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 

Σημείωση: Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος 
γίνονται στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια». Οι προτεινόμενες ώρες 
εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να πραγματοποιηθούν, εφόσον ο διατιθέμενος 
χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο εργαστηριακό εξοπλισμό) για το 
αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια» δεν 
επαρκεί, αλλιώς αποδίδονται στην θεωρία. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πρακτική εξάσκηση, Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεείοτ), 
προβολέας διαφανειών (ονετ Ιιεαά ριχήεεΙΟΓ), Ονϋ - νίάεο, προσομοίωση, 
εργαστήριο. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας 

1. ΠΤΕΡΥΓΙΑ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

1.1 Σταθερά κινητά πτερύγια δράσης και αντίδρασης. 

1.2 Προσδιορισμός μεγέθους πτερυγίων. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 

2.1 Κατάταξη ατμοστροβίλων. 

2.2 Πλάνο λέβητα και ατμοστροβίλου. 

2.3 Ατμοστρόβιλοι δράσης - Διάγραμμα πίεσης - ταχύτητας. 

2.4 Ατμοστρόβιλος δράσης χωρίς διαβάθμιση (Οε-Εανώ). 

2.5 Ατμοστρόβιλος δράσης με βαθμίδες ταχύτητας (Οιιΐώ). 

2.6 Ατμοστρόβιλος δράσης με διαβάθμιση πίεσης (ΚπΙεαιι). 

2.7 Σύνθετος ατμοστρόβιλος. 

2.8 Ατμοστρόβιλος αντίδρασης. 

2.8 Ατμοστρόβιλοι μικτού τύπου. 

2.10 Στρόβιλος ανάποδα. 

2.11 Εφαρμογές. 

3. ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

3.1 Περιγραφή όλων των τύπων. 
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4. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 

4.1 Θεωρητική ισχύς. 

4.2 Περιφερειακή ισχύς. 

4.3 Εσωτερική ισχύς. 

4.4 Πραγματική ισχύς. 

4.5 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

5. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ 

5.1 Κατανάλωση σε ατμό. 

5.2 Ειδική κατανάλωση σε καύσιμα. 

5.3 Σύγκριση διαφόρων μηχανών ως προς την κατανάλωση. 

5.4 Στοιχεία που επηρεάζουν την κατανάλωση του ατμού. 

5.5 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

6. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 

6.1 Κιβώτια παροχής ατμού. 

6.2 Κύριος ατμοφράκτης. 

6.3 Σερβομηχανισμοί ελέγχου χειριστηρίων. 

6.4 Βαλβίδες καταμερισμού ατμού. 

6.5 Βαλβίδες βραχυκύκλωσης (Βγ-Ρα88). 

6.6 Επιστόμια απομάστευσης. 

6.7 Βαλβίδες υγρών. 

6.8 Ατμοφράκτης παροχής υγρού στις συσκευές στεγανότητας. 

6.9 Κρουνοί υγρών. 

6.10 Ατμοπαγίδες. 

6.11 Μειωτήρες ατμού. 

6.12 Αυτόματες βαλβίδες εκφόρτωσης. 

6.13 Ασφαλιστικά επιστόμια. 

6.14 Θλιβόμετρα. 

6.15 Θερμόμετρα. 

6.16 Στροφόμετρα. 

6.17 Αυτόματοι ρυθμιστές στροφών. 

6.18 Αυτόματος διακόπτης υπερτάχυνσης. 

6.19 Αυτόματοι διακόπτες λόγω πτώσης ελαίου και κενού. 

6.20 Αυτόματοι διακόπτες ελέγχου ηλεκτρογεννήτριας. 

6.21 Αυτοματοποιημένη εγκατάσταση στροβίλων πρόωσης. 

7. ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 

7.1 Δίκτυο ατμού - Δίκτυο απομάστευσης - Δίκτυο στυπιοθλιπτών - Δίκτυο υγρών - Δίκτυο λίπανσης - 
Δίκτυο τροφοδοτικού νερού - Δίκτυο ψύξης. 

8. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

8.1 Εργασίες και έλεγχοι κατά τη διάρκεια φυλακής. 

8.2 Στρέψη και εργασίες σε μακροχρόνια ακινησία. 

8.3 Εργασίες κατά τον δεξαμενισμό. 

8.4 Βλάβες και ανωμαλίες. 

8.5 Λειτουργία ανάγκης. 

8.6 Ανύψωση των κελύφων. 

8.7 Μετρήσεις διακένων. 

8.8 Ζυγοστάθμιση των στροβίλων. 

8.9 Προετοιμασία στροβιλοεγκατάστασης για απόπλου. 
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8.10 Πώς γίνεται η κράτηση και η απομόνωση του ατμοστροβίλου. 

9. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

9.1 Εκκίνηση ατμοστροβίλου τοπικά, από το μηχανοστάσιο και τη γέφυρα. 

9.2 Μηχανικό μέρος, προβλήματα, απαραίτητα βοηθητικά μηχανήματα. 

9.3 Αύξηση - Μείωση στροφών στροβίλου, αλλαγή παροχής ατμού. 

9.4 Χρήση εσωτερικών συστημάτων επικοινωνίας - Επαλήθευση εντολών. 

9.5 Ηλεκτρική διασύνδεση με γεννήτρια, διασύνδεση στο δίκτυο. 

9.6 Εισαγωγή βλαβών. 

9.7 Αξιολόγηση. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ' 

8Τ0\ν (2010 Α111/1 ) ΡΕΓΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤ04 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ III & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

3 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 

ΘΕΩΡΙΑ 39 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ *6 

Σκοπός - Στόχοι: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των σύγχρονων θεωριών και πρακτικών της Διοίκησης Ανθρωπίνου 
Δυναμικού και η χρησιμοποίηση των προσομοιωτών για εκπαίδευση και εξασφάλιση υψηλών προτύπων. Στο 
πλαίσιο του μαθήματος δίνεται έμφαση στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος των οργανώσεων, ο 
προγραμματισμός των ανθρώπινων πόρων, η ανάλυση εργασίας, η προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων, η 
εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, τα συστήματα ανταμοιβών των εργαζομένων, η αξιολόγηση της 
απόδοσής τους και οι εργασιακές σχέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε πρακτικές περιπτώσεις και 
παραδείγματα από τον χώρο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας 
του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει θεωρητικές γνώσεις για την κατασκευή, τη 
λειτουργία και την εφαρμογή των αεριοστρόβιλων, εγκαταστάσεων άξονα, περιλαμβανόμενης της έλικας, νέων 
τεχνολογιών ΜΕΚ, εγκαταστάσεων προωστήριων μηχανών, συνδυασμένων εγκαταστάσεων. 

Τρόπος Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις. 

Κατά τη διδασκαλία να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 

* Σημείωση: Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος 

γίνονται στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια». Οι προτεινόμενες ώρες 
εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να πραγματοποιηθούν, εφόσον ο διατιθέμενος 
χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο εργαστηριακό εξοπλισμό) για το 
αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια» δεν επαρκεί, 
αλλιώς αποδίδονται στη θεωρία. 

Μέσα Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (<Μπ ρπήοοίοτ), προβολέας διαφανειών (ονετ ΙτοεκΤ 
ρτο)οοΐοτ), ΠΥΟ - Υίάεο, προσομοιωτής μηχανοστασίου. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γ ραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας 

1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ - ΕΛΙΚΑΣ 

1.1 Τριβέας Μίοΐιεί. 

1.2 Συστήματα μετάδοσης κίνησης. 

1.3 Χαρακτηριστικές καμπύλες μηχανής. 

1.4 Χαρακτηριστική καμπύλη έλικας. 

1.5 Αντίσταση πλοίου - Ώση έλικας - Ολίσθηση -Έλικες σταθερού και μεταβλητού βήματος. 

1.6 Διάταξη συστημάτων πρόωσης. 

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

2.1 Εκκίνηση προωστήριας μηχανής ϋίεεεί και θέση σε κατάσταση αναμονής. 

2.2 Λειτουργία - Απόπλους από λιμένα - Απόπλους από ναυπηγείο - Λειτουργία με μειωμένη ταχύτητα. 

2.3 Θερμικό φορτίο στα εξαρτήματα μηχανής - Θερμοκρασίες καυσαερίων. 

2.4 Ταχύτητα ανοικτής θαλάσσης - Δοκιμές δεξαμενής. 
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3. ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ 

3.1 Οι έννοιες θερμοδυναμικού συστήματος, φορέα, διεργασιών, καταστάσεων, μεταφοράς φαινομένων. 

3.2 Ανοικτός και κλειστός κύκλος ΒταγΙοη με αναγεννητήρα και αναθέρμανση, ανάλυση διεργασιών, 
απόδοση. 

3.3 Ανοικτός και κλειστός κύκλος Βΐ'3γΙοη με αναγεννητήρα, αναθερμαντήρα και ενδιάμεση ψύξη, 
ανάλυση και απόδοση. 

3.4 Συντελεστές συμπεριφοράς των κύκλων (περίσσεια αέρα, κατανάλωση καυσίμου, λόγος 
αέρα/καυσίμου). 

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 

4.1 Βασικές αρχές λειτουργίας. 

4.2 Τύποι αεριοστροβίλων. 

4.3 Συμπιεστές αεριοστροβίλων. 

4.4 Στρόβιλος αεριοστροβίλων. 

4.5 Θάλαμος καύσεως αεριοστροβίλων. 

4.6 Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. 

4.7 Μετρήσεις που πρέπει να ληφθούν κατά την έναρξη και το σβήσιμο των αεριοστροβίλων. 

4.8 Χαρακτηριστική καμπύλη ροπής/στροφών. 

4.9 Διαδικασία παρακολούθησης - Σημαντικές βλάβες - Συντήρηση και επισκευή αεριοστροβίλων. 

5. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΚ 

5.1 Αναλυτική αναφορά στο Θοτητηοη Κβίΐ. 

5.2Έγχυση νερού για μείωση ρύπων, καταλύτες, έλεγχος ατμοσφαιρικών εκπομπών πλοίου. 

5.3 Τεχνικά και λειτουργικά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών ΘΟ: από τα πλοία [Σχεδιαστικός δείκτης 
ενεργειακής αποδοτικότητας - Εηετ§γ ΕίΤιείεηΙ ϋε5ί§η Ιηίεχ (ΕΕϋΙ)]. 

5.4 Ηλεκτρονικά Οονετηοτε. 

5.5 ϋιΐ3ΐ Εη§ίηε8, αρχές λειτουργίας με αέριο καύσιμο και συνδυασμός, επανυγροποιητής, ρυθμιστικές 
μονάδες, ασφαλιστικές διατάξεις. 

5.6 Μηχανή διπλής καύσεως (ιΐιιβΐ εηβίηεε) ταυτόχρονης λειτουργίας αερίου και ελεγχόμενου πετρελαίου 
(§38 και ρίΐοΐόίεεεί). 

5.7 Μηχανή που λειτουργεί με ελαφρύ πετρέλαιο και ελεγχόμενο πετρέλαιο (1ί§1ι1ίυε1 και ρίΐοΐίίιεί), βαρύ 
πετρέλαιο και ελεγχόμενο πετρέλαιο (Εε3νγίυε1 και ρίΐοΐίίιεί). 

5.8 Εοο-ίπεη(11γ εη§ίπε8. 

5.9 Κινητήρες υδρογόνου. 

5.10 Κινητήρες εσωτερικής καύσεως με καύσιμα από φυτά και Βίο-ϋίεεεί. 

5.11 Αναφορά στους σύγχρονους αυτοματισμούς (λνβτίείΐβ, διιΐζετ, Μβη Β&\ν). 

5.12 Αυτοματισμοί με προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές ΡΕΘ. 

6. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ 

6.1 Εισαγωγή στις ταλαντώσεις. 

6.2 Περιοδικές ταλαντώσεις. 

6.3 Προστασία μηχανών από ταλαντώσεις, δυναμικός υπολογισμός θεμελιώσεων μηχανών, μέτρηση και 
αξιολόγηση ταλαντώσεων. 

6.4 Στρεπτικές ταλαντώσεις σε εμβολοφόρες μηχανές, καμπτικές ταλαντώσεις, σύστημα 2 και 3 μαζών, 
μέθοδοι Β3Γ3ηοιν, Ηοίζετ και Τοίΐε, ελατήρια στρέψης, προσδιορισμός σχέσεων, μετάδοσης κίνησης, 
συντελεστές και μορφές φυσικών ταλαντώσεων, κρίσιμες ταχύτητες, ιδιοσυχνότητες, διάγραμμα 
ΘβπηΛεΙΙ. 

6.5 Έλεγχος βαλβίδων, μορφές έκκεντρων, επίδραση εσωτερικής απόσβεσης και τριβών. 

6.6 Στατική και δυναμική ζυγοστάθμιση, δυναμική απόκριση μηχανισμών με στερεά μέλη. 
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7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 

7.1 Κριτήρια επιλογής προωστηρίου μηχανής. 

7.2 Γενικές αρχές και εξοπλισμός προωστηρίου εγκατάστασης ΜΕΚ. 

7.3 Μετάδοση κίνησης προς την έλικα. (Άμεση - Έμμεση). 

7.4 Σύνδεσμοι, είδη συνδέσμων (υδραυλικός - ηλεκτρομαγνητικός, τύπου νιιΐοαη Αίτίΐβχ), μειωτήρες. 

7.5 Όργανα ελέγχου, ασφαλιστικές διατάξεις. 

7.6 Ωστικός τριβέας - Ελικοφόροι άξονες - Έλικες - ακροπρυμναία έδρανα. 

8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

8.1 Ζυγοστάθμιση ΜΕΚ - Ανάλυση δυνάμεων επί του εμβόλου - Στρεπτικό ζεύγος. 

8.2 Κρίσιμος αριθμός στροφών, υπολογισμός. 

8.3 Αποσβεστήρες κραδασμών. 

9. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

9.1 Αναλυτική αναφορά στον στροφαλοφόρο άξονα - έλεγχος ευθυγράμμισης (όείΐεοΐίοη). 

9.2 Τριβείς, είδη τριβέων (αναλυτική αναφορά), ενδιάμεσοι τριβείς άξονα. 

9.3 Ωστικός τριβέας (αναλυτική αναφορά). 

9.4 Ενδιάμεσος άξονας - έλεγχος ευθυγράμμισης (τελικός άξονας, συστήματα στεγανοποίησης). 

9.5 Αναλυτική αναφορά στα σύγχρονα συστήματα ΡΟϋ. 

9.6 Υδροδυναμική και κόστος συστήματος ΡΟϋ. 

9.7 Τρόποι μετάδοσης κίνησης στον κνωδακοφόρο άξονα - κοινό άξονα (Όοπυηοη ταίΐ). 

9.8 Αναλυτική αναφορά στην έλικα. 

9.9 Αποσβεστήρες ταλαντώσεων επί των μηχανών. 

10. ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

10.1 ϋΙΕδΕΕ και αεροστρόβιλοι (ΌΟϋΑΟ), ΌΟδΑΟ, ΌΟΟΑΟ, ΌΟϋΟΟ, ΌΟΟΟΟ. 

10.2 Καμπύλες λειτουργίας συστήματος ΌΟϋΟΟ και (ΓΟϋΑΟ. 

10.3 Συνδυασμός πετρελαιοκινητήρων και δέσμης νερού. 

10.4 Συνδυασμός αεριοστροβίλων και ατμοστροβίλων (ΌΟΟΕ3). 

10.5 Συνδυασμός λεβήτων με αέριο καύσεως φορτίου (ΕΝΟ) και ατμοστροβίλων. 

10.6 Συνδυασμός πυρηνικού αντιδραστήρα και ατμού (ΌΟΝΑδ). 

10.7 Συνδυασμός πετρελαιοκινητήρων και κυψελών καυσίμου. 
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11. ΕΝΟΙΝΕ ΚΟΟΜ ΚΕδΟΙΙΚΟΕ ΜΑΝΑΟΕΜΕΝΤ - δΙΜϋΕΑΤΟΚ 

11. Εξοικείωση με τον προσομοιωτή μηχανοστασίου (Γαιηίΐίειπζαίίοη \νί(1ι εη^ίηβ δίΐΉΐιΙεΙοτ). 

11.2 Πρακτικές ασκήσεις σε προσομοιωτή (Ττοιώΐε - δΐιοοίίιΐβ). 

11.3 Διαχείριση προσωπικού μηχανοστασίου (Ειημηε γοοιή (εεπι Μπηα^εηιεηί, ΕΚ.ΤΜ). 

11.4 Διαχείριση κινδύνου (Κίδΐί ιηαηαβειηεηΐ). 

11.5 Αποτελεσματική ασφάλεια (πρακτικές ασκήσεις σε προσομοιωτή). 

11.6 Αποτελεσματικές μέθοδοι επικοινωνίας (πρακτικές ασκήσεις). 

11.7 Αποτελεσματική ομαδική εργασία (πρακτικές ασκήσεις σε προσομοιωτή). 

11.8 Διαχείριση και ηγεσία εν πλω. 

11.9 Πολυπολιτισμική επικοινωνία. 

11.10 Κρίση και λήψη αποφάσεων (πρακτικές ασκήσεις σε προσομοιωτή). 

11.11 Συνειδητοποίηση καταστάσεων (πρακτικές ασκήσεις σε προσομοιωτή). 

11.12 Συνεργασία και ομαδική εργασία (πρακτικές ασκήσεις σε προσομοιωτή). 

11.13 Ανθρώπινοι παράγοντες και ανθρώπινο λάθος. 

11.14 Διαχείριση κρίσης και ανθρώπινη συμπεριφορά. 

11.15 Αξιολόγηση του κινδύνου και διαχείριση του κινδύνου (πρακτικές ασκήσεις σε προσομοιωτή). 

11.16 Προγραμματισμός προτεραιότητας (πρακτικές ασκήσεις σε προσομοιωτή). 

11.17 Συστηματική και λογική προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων (πρακτικές ασκήσεις σε 
προσομοιωτή). 

11.18 Αντιμετώπιση εργασιακής πίεσης (πρακτικές ασκήσεις σε προσομοιωτή). 

11.19 Ικανότητα διαχείρισης καθηκόντων και φόρτου εργασίας. 

11.20 Καθορισμός προτεραιοτήτων. 

11.21 Δυναμισμός και ηγεσία. 

11.22 Ικανότητα λήψης αποφάσεων. 

11.23 Διαδικασία βάρδιας. Απαιτήσεις 3Τ(3\ν 1995 - 2010. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ' 

8ΤΟΨ (2010 Α ΙΙΙ/1 ) ΡΓΓΝΟΤΙΟΝ 2 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ II - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑ ΣΤ05 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

4 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 60 

ΘΕΩΡΙΑ 52 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ *8 

Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: 
α) Θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικές με τη λειτουργία και τη συντήρηση των υδραυλικών και 
πνευματικών συστημάτων ισχύος, την εφαρμογή τους στον έλεγχο των εγκαταστάσεων των πλοίων. Ιδιαίτερη 
σημασία θα πρέπει να δοθεί στα πνευματικά - υδραυλικά συστήματα, που σχετίζονται με τη λειτουργία της 
κύριας μηχανής, τη λειτουργία των γεννητριών και των βοηθητικών μηχανημάτων. 

β) Γνώση για τη λειτουργία των Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου (ΣΑΕ) των πλοίων και την πραγματοποίηση 
διαφόρων ελέγχων (καύσης, πίεσης καυσίμου, στροφών, βήματος έλικας, παραγωγής γλυκού νερού κ.λπ.), και 
γ) γνώση για την ερμηνεία διαγραμμάτων σωληνώσεων υδραυλικών, καθώς και διαγραμμάτων πεπιεσμένου 
αέρα. 

Τρόπος Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, Σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Κατά τη διδασκαλία να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 

Σημείωση: Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος γίνονται 
στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια». Οι προτεινόμενες ώρες 
εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να πραγματοποιηθούν, εφόσον ο διατιθέμενος 
χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο εργαστηριακό εξοπλισμό) για το 
αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια» δεν 
επαρκεί, αλλιώς αποδίδονται στη θεωρία. 

Μέσα Διδασκαλίας 

Πρακτική εξάσκηση, πίνακας, προβολέας δεδομένων (άώ& ρπήεείοτ), προβολέας 
διαφανειών (ονετ ΙιοεκΙ ρπήεείοτ), ϋνϋ - Υκίοο, προσομοίωση, εργαστήριο, 
προσομοιωτής μηχανοστασίου. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1.1 Βασικά εξαρτήματα των υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων ισχύος. 

1.2 Αρχές των υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων ισχύος. 

1.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων ισχύος. 

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ 

2.1 Βασικές αρχές. 

2.2 Ιδιότητες αερίων. 

2.3 Δομή πνευματικού συστήματος κίνησης. 

2.4 Τύποι αεροσυμπιεστών. 

2.5 Διαδικασία προετοιμασίας πεπιεσμένου αέρα. 
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3. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

3.1 Όργανα, ταχυσύνδεσμοι, φίλτρα, απομάκρυνση νερού - λαδιού. 

3.2 Ρυθμιστές, διανομείς. 

3.3 Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης. 

3.4 Τύποι ενεργοποιητών, κύλινδροι, ειδικές εφαρμογές κυλίνδρων. 

3.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά - υπολογισμοί μεγέθους κυλίνδρων. 

3.6 Προτυποποίηση βαλβίδων, βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης, έλεγχος βαλβίδων. 

3.8 Πνευματικά - Ηλεκτρικά - Μηχανικά οδηγούμενες βαλβίδες. 

3.8 Ρυθμιστές ροής, βαλβίδες αντεπιστροφής, βαλβίδες εκτόνωσης. 

3.9 Πνευματικές βαλβίδες με χρονοκαθυστέρηση. 

3.10 Βαλβίδες λογικής ΑΝϋ, ΟΚ, ΝΑΝϋ, ΝΟΚ. 

3.11 Τεχνολογία κενού. 

3.12 Συμβολισμοί, διαγράμματα - αντιστοιχία κινήσεων κυλίνδρων. 

3.13 Σειριακός έλεγχος - Βηματικός έλεγχος. 

3.14 Μπλοκ διαγράμματα και διαγράμματα κινήσεων σειριακού έλεγχου - Πολλαπλός σειριακός έλεγχος 
- Νησίδες βαλβίδων. 

3.15 Προσομοίωση πνευματικών συστημάτων και ελέγχου. 

3.16 Εφαρμογές. 

4. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ 

4.1 Βασικές αρχές. 

4.2 Ιδιότητες ρευστών. 

4.3 Υδραυλική - Βασικά στοιχεία. 

4.4 Υδραυλικές μονάδες παροχής. 

5. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

5.1 Βαλβίδες ελέγχου υδραυλικών συστημάτων. 

5.2 Προτυποποίηση βαλβίδων. 

5.3 Κύλινδροι - Συμβολισμοί. 

5.4 Υπολογισμοί μεγέθους κυλίνδρων. 

5.5 Αντλίες, ρυθμιστές πίεσης, αναλογικές βαλβίδες ασφαλείας, περιοριστής πίεσης. 

5.6 Ρυθμιστές ροής, διανομείς, βαλβίδες αντεπιστροφής με διάφορους τρόπους ενεργοποίησης. 

5.7 Συσσωρευτές κύστης - διαφράγματος - πιστονιού. Συσσωρευτές ελαιοπνευματικοί. 

5.8 Εντολοδότηση κυλίνδρων, ρυθμιστές ταχύτητας. 

5.9 Προστασία κυκλωμάτων, συγκράτηση θέσης - πίεσης. 

5.10 Συγχρονισμένη πρόσθια κίνηση. 

5.11 Υδραυλικός κινητήρας, ονομασίες βαθμιδών, υδραυλικοί επενεργητές. 

5.12 Προσομοίωση υδραυλικών συστημάτων και ελέγχου. 

5.13 Εφαρμογές. 

6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ 

6.1 Τυπικό σύστημα πεπιεσμένου αέρα εκκίνησης κύριας μηχανής. 

6.2 Σύστημα πλοήγησης (δΜρ Μεηοειινεπηβ 8γ8ΐετη). Βασικά μέρη. Διαφορές σε τύπους και μεγέθη 
μηχανών. 

6.3 Ανάλυση εξαρτημάτων, εφεδρικό σύστημα τροφοδότησης. 

6.4 Έλεγχος από απόσταση, τοπικά και σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης. 

6.5 Περιγραφή κινήσεων: Εκκίνηση (δΤΑΚΤ), Σταμάτημα (δΤΟΡ), Πρόσω (ΑΗΕΑϋ), Ανάποδα 
(ΑδΤΕΚΝ). Αύξηση στροφών. Δικλείδες ασφαλείας. 
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6.6 Διαγράμματα κινήσεων. Έλεγχος συστήματος κατά τις διάφορες λειτουργίες του πλοίου. 

6.7 Έλεγχος διαφόρων υποσυστημάτων που σχετίζονται με την ασφαλή πλοήγηση του πλοίου. 

6.8 Βλάβες στο σύστημα πλοήγησης (δΐιίρ Μαηοευνετίη^ δγ8ίειη). 

7. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ 

7.1 Σύστημα λίπανσης κύριας μηχανής. 

7.2 Υδραυλικές αντλίες φόρτωσης - εκφόρτωσης καυσίμων - κυκλοφορίας καυσίμων. 

7.3 Υδραυλικός ρυθμιστής στροφών. 

7.4 Εφαρμογές στις ΜΕΚ χωρίς εκκεντροφόρο. Ηλεκτρονικές μηχανές (ΜΕ). 

8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ 

8.1 Έλεγχος διαχωριστικών ορίων για ψύξη εγχυτήρων. 

8.2Έλεγχος καύσης, τροφοδοτικού νερού, καυσίμου, αέρα, οξυγόνου, καυσαερίων, ατμού. 

8.3 Έλεγχος ιξώδους καυσίμου. 

8.4 Έλεγχος μεταβλητού χρονισμού έγχυσης καυσίμου (νίΤ), έλεγχος πίεσης καυσίμου. 

8.5 Έλεγχος στροφών (υδραυλικός, ηλεκτρονικός ρυθμιστής στροφών \νοοά\νατ(1). 

8.6 Έλεγχος φόρτωσης καυσίμων - προϊόντων. 

8.7Έλεγχος ψυκτικών εγκαταστάσεων. 

8.8Έλεγχος αεριοστροβίλων. 

8.9Έλεγχος αξονικών γεννητριών. 

8.10 Έλεγχος κραδασμών - ταλαντώσεων μηχανής. 

8.11 Έλεγχος βήματος έλικας. 

8.12 Έλεγχος έγχυσης καυσίμου σε ηλεκτρονικές και κλασικές ΜΕΚ. 

8.13 Έλεγχος διαχωριστών λαδιού - καυσίμου. 

8.14Έλεγχος παραγωγής γλυκού νερού. 

8.15 Έλεγχος συστήματος ασφαλείας και πυρανίχνευσης πλοίου. 

9. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

9.1 Πνευματικά κυκλώματα - Ηλεκτροπνευματικά κυκλώματα. 

9.2 Άμεσος έλεγχος κυλίνδρου απλής ενέργειας με βαλβίδα 3/2 με χειρισμό μπουτόν και επαναφορά 
ελατηρίου και ρυθμιστική βαλβίδα ροής ή δύο ρυθμιστικές βαλβίδες ροής. 

9.3 Άμεσος έλεγχος κυλίνδρου απλής ενέργειας με δύο βαλβίδες 3/2 με χειρισμό μπουτόν και ελατήριο 
επαναφοράς και πνευματική βαλβίδα ΑΝϋ - ΟΚ. 

9.4 Άμεσος έλεγχος κυλίνδρου απλής ενέργειας με βαλβίδα 3/2 με χειρισμό μπουτόν - με οδήγηση 
πηνίου και επαναφορά με ελατήριο. 

9.5 Έμμεσος έλεγχος κυλίνδρου διπλής ενεργείας με βαλβίδες 3/2 με χειρισμό μπουτόν και επαναφορά 
με ελατήριο και βαλβίδα 5/2 με πνευματική οδήγηση και οδήγηση διακόπτη. 

9.6 Ανταποκρινόμενη παλινδρομική κίνηση εμβόλου κυλίνδρου διπλής ενέργειας με βαλβίδα 5/2 με 
πνευματική οδήγηση - Οδήγηση με πηνία και χρήση μηχανικών - Ηλεκτρομαγνητικών αισθητηρίων. 
Απλή ακολουθιακή κίνηση δύο εμβόλων κυλίνδρων διπλής ενέργειας με χρήση μηχανικών αισθητηρίων. 
Επαναληπτική ακολουθιακή κίνηση με έλεγχο δύο εμβόλων κυλίνδρων διπλής ενεργείας με μηχανικά 
αισθητήρια. Επαναληπτική ακολουθιακή κίνηση με έλεγχο και χρονική καθυστέρηση δύο εμβόλων 
κυλίνδρων διπλής ενέργειας με χρήση μηχανικών αισθητηρίων. 

9.7 Λυχνία (ενδεικτική λυχνία) - Άμεσος έλεγχος - Ελεγχόμενη με μπουτόν. 

9.8 Έλεγχος με ρελέ - ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα. 

9.9 Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και λυχνίας με χρήση ανοιχτών επαφών - Μεταγωγή επαφών και 
ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας. 

9.10 Εφαρμογές προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών σε ηλεκτροπνευματικά κυκλώματα. 

9.11 Προσομοίωση πνευματικών - ηλεκτροπνευματικών συστημάτων και ελέγχου. 

9.12 Υδραυλικά κυκλώματα. Ηλεκτρουδραυλικά κυκλώματα. 

9.13 Δοκιμή λειτουργίας σε μια ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης - βαλβίδα ελέγχου ροής. 


9.14 Εφαρμογή υδραυλικών συστημάτων σε πίνακα ανελκυστήρων, υδραυλικό γερανό, βαρούλκο 
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δύναμης. 

9.15 Προσομοίωση υδραυλικών - ηλεκτρουδραϋλικών συστημάτων και ελέγχου. 

9.16 Εφαρμογές προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών σε ηλεκτροϋδραυλικά κυκλώματα. 

10. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

10.1 Εκκίνηση κύριας μηχανής τοπικά, από το μηχανοστάσιο και τη γέφυρα. 

10.2 Χρήση εσωτερικών συστημάτων επικοινωνίας - Επαλήθευση εντολών. 

10.3 Κινήσεις κύριας μηχανής: Αργή περιστροφή (δίονν Ιυτηίη^), Πρόσω (Αΐιεαά), Ανάποδα (ΑεΙετη), 
Αναπόδηση ανάγκης (Οακίι 38ΐετη), Σταμάτημα (δίορ), Επιβράδυνσης μηχανής (δίοννόοννη), Κράτηση 
μηχανής (δΐιυίόσννη), Λειτουργία βαλβίδας εκτόνωσης καυσίμου (Γιιεί ΡιιησΙιίΓε ναΐνε). 

10.4 Αύξηση - Μείωση στροφών κύριας μηχανής. 

10.5 Αλλαγή στροφών σε έλικα μεταβλητού βήματος. 

10.6 Προσομοίωση συστήματος εκκίνησης κυρίας μηχανής διαφόρων κατασκευαστών. 

10.7 Εισαγωγή βλαβών. 

10.8 Αξιολόγηση. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


33153 


ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ' 

δΤΘλν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΕΙΙΝΘΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤ06 ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

4 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 60 

ΘΕΩΡΙΑ 52 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ *8 

Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει: 

α) Θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικές με τα είδη καυσίμων και την παραλαβή τους, καθώς 
και τη σημασία τους για την καλή λειτουργία των μηχανών, με βάση τις οποίες θα είναι ικανοί να 
εφαρμόζουν τις συνθήκες ασφαλείας στους χώρους αποθήκευσης των καυσίμων, 
β) Γνώση για τα διάφορα είδη λιπαντικών και τη σημασία τους για τη σωστή και συνεχή λειτουργία 
των μηχανών, και 

γ) γνώση των διεθνών κανονισμών σχετικά με τους ρύπους, τα καύσιμα χαμηλού θείου και τις 
περιοχές εφαρμογής τους. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Κατά τη διδασκαλία να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 

Σημείωση: Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος 
γίνονται στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια». Οι προτεινόμενες 
ώρες εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να πραγματοποιηθούν, εφόσον ο 
διατιθέμενος χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο εργαστηριακό 
εξοπλισμό) για το αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα «Τεχνουργεία - 
Εργαστήρια» δεν επαρκεί, αλλιώς αποδίδονται στη θεωρία. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πίνακας, προβολέας δεδομένων (άεία ρπήεείοΓ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιιεαά ριχήεεΙΟΓ), ΘΎΟ - Ύκίεο, προσομοίωση, εργαστήριο, προσομοιωτής 
μηχανοστασίου. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γ ραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

ΜΕΡΟΣ Α: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Ορισμός καύσης. Θερμογόνος δύναμη (Θ.Δ). 

1.2 Θ.Δ. για υγρά και στερεά καύσιμα, Θ.Δ. για αέρια καύσιμα, Ανώτερη, κατώτερη Θ.Δ.. 

1.3 Θερμότητα σχηματισμού. 

1.4 Αναλογία αέρα προς καύσιμο (ΑΡΚ.) - Υπολογισμός. 

1.5 Έλλειψη ή περίσσεια αέρα. 

1.6 Σύσταση καυσαερίων. 

1.7 Ατελής καύση. 

1.8 Θερμοκρασία Ανάφλεξης - Καύσης - Αυτανάφλεξης. Παράμετροι που επηρεάζουν τη θερμοκρασία 
αυτανάφλεξης (δείί ίβηίΐίοη ίετηρεταίπτε - δΙΤ). 

1.9 Μετάδοση φλόγας και ταχύτητα μετάδοσης. 

1.11 Απώλειες καύσης. 

1.12 Μηχανισμός καύσης. 

1.13 Αναφλεξιμότητα. 

1.14 Παράγοντες και όρια αναφλεξιμότητας. 

1.15 Ανάλυση καυσαερίων. 

1.16 Αναλυτές καυσαερίων. 

1.17 Ρύπανση από καυσαέρια. 

1.18 Κανονισμοί για όρια ρύπων στα καυσαέρια πλοίων. 
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2. ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

2.1 Υδρογονάνθρακες - Προέλευση - Στοιχεία χημείας υγρών καυσίμων. 

2.2 Αργό πετρέλαιο - Διύλιση - Παράγωγα - Σχάση. 

2.3 Βενζίνη. 

2.3.1 Στοιχεία καύσης στον βενζινοκινητήρα. Το φαινόμενο του κτυπήματος (κρουστική καύση) και 
παράγοντες που το επηρεάζουν - Αριθμός οκτανίου. Ρύπανση ατμόσφαιρας - Καταλυτική 
τεχνολογία. 

2.4 Καύσιμα μηχανών ϋίεεεί. 

2.4.1 Η καύση στον κινητήρα ϋίεεεί. Το φαινόμενο του κτυπήματος και παράγοντες που επηρεάζουν 
το κτύπημα. 

2.4.2 Ποιότητα ανάφλεξης. ΓΝ-ΟΘΑΙ-ΓΝρ-ΓΙΙ. Ποιοτικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου ϋίεεεί - 
Προδιαγραφές 

2.5 Καύσιμα ναυτιλίας. 

2.5.1 Ποιοτική κατάταξη - Ιδιότητες - Προδιαγραφές (180 8217: 2012). Η χρήση βαρέων καυσίμων 
στις μηχανές ϋίεεεί - Προβλήματα, Καθαρότητα, ιξώδες, μεταλλικές προσμείξεις, θείο, νερό, χημικά 
απόβλητα, ασφαλτένια, κ.ά.. Διαχείριση του καυσίμου. 

2.5.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την καύση: Βαθμός συμπίεσης, διασκορπισμός καυσίμου, 
διείσδυση, χρόνος έγχυσης, ποιότητα καυσίμου. 

2.5.3 Σταθερότητα - Συμβατότητα. 

2.6 Πετρέλευση (Βυπίίεπη^). 

2.6.1 Παραγγελία - Προετοιμασία για την παραλαβή καυσίμου. 

2.6.2 Μέτρα προστασίας για τη ρύπανση του περιβάλλοντος. 

2.6.3 Υπολογισμός ποσότητας που παρελήφθη - Δειγματοληψία. 

2.6.4 Απαραίτητα έγγραφα (ϋοειιιηεηώΐίοη). Η σκοπιμότητα της ανάλυσης στα καύσιμα - Ερμηνεία 
και αξιολόγηση αποτελεσμάτων ανάλυσης. 

2.7 Καύσιμα αεριοστροβίλων. 

2.7.1 Η καύση στον αεροστρόβιλο. 

2.7.2 Καύσιμα αεριοστροβίλων ναυτιλίας - Προδιαγραφές. 

2.7.3 Ιδιότητες του καυσίμου που επηρεάζουν την καύση. 

2.8 Περιβαλλοντικοί κανονισμοί για καυσαέριο ναυτικών μηχανών. 

2.8.1 Περιορισμός προϊόντων καύσης θείου (περιοχές ΕΘΑ - καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας 
θείου). 

2.8.2 Περιορισμός οξειδίων του αζώτου (ΝΟχ) και διοξειδίου του άνθρακα (Π0 2 ). 

2.8.3 Τεχνολογίες καθαρισμού του καυσαερίου (δεπΛώετε). 

3. ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

3.1 Το φυσικό αέριο. 

3.2 Ιδιότητες - Μεταφορά - Χρήσεις. 

3.3 Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα. 

3.4 Προοπτικές χρήσεις του φυσικού αερίου ως καυσίμου πλοίων (ΝΟ 38 ΒυηΤετ). 

ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

1.1 Σκοπός και σημασία της λίπανσης. 

1.1.1 Τριβή και φθορά. 

1.1.2 Θεωρία λίπανσης, λιπαντική μεμβράνη. 

1.1.3 Παράγοντες που επιδρούν στη λίπανση. 

1.1.4 Λίπανση εδράνων. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


33155 


1.2 Είδη λιπαντικών. 

1.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά ενός λιπαντικού. 

1.2.2 Κατάταξη λιπαντικών. 

1.2.3 Παραγωγή και επεξεργασία ορυκτελαίων. 

1.2.4 Χημικά πρόσθετα. 

1.2.5 Συνθετικά λιπαντικά. 

1.3 Ποιοτικός έλεγχος λιπαντικών. 

1.3.1 Μακροσκοπική εξέταση. 

1.3.2 Ιξώδες. 

1.3.3 Δείκτης ιξώδους. 

1.3.4 Σημείο ροής, σημείο νέφωσης. 

1.3.5 Αντοχή στην οξείδωση. 

1.3.6 Αριθμός εξουδετέρωσης. 

1.3.7 Δοκιμές που μπορούν να γίνουν στο πλοίο. 

1.4 Αλλοιώσεις των λιπαντικών κατά τη χρήση. 

1.5 Διαχείριση - Φροντίδα του λιπαντικού. 

1.6 Η Ανάλυση / Πρόγραμμα ανάλυσης για τα λιπαντικά. 

1.7 Τυπική ανάλυση ρουτίνας. 

1.8 Αποθήκευση και χειρισμός λιπαντικών. 

1.9 Τα λιπαντικά λίπη - Γράσσα. 

1.10 Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά τον χειρισμό λιπαντικών. 

ΜΕΡΟΣ Γ: ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΣΕΙΣ 

1.1 Στο εργαστήριο καυσίμων οι σπουδαστές θα έρχονται σε επαφή με τα είδη των καυσίμων και 
λιπαντικών ναυτιλίας και θα μπορούν, χρησιμοποιώντας απλό τεχνολογικό εξοπλισμό (ΙεεΙ ΕίΙε), να 
προσδιορίζουν μερικές κρίσιμες ιδιότητες των καυσίμων που παραλαμβάνουν. 

1.2 Οι εργαστηριακές ασκήσεις περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 
α) Μέτρηση ιξώδους καυσίμου ή λιπαντικού. 

β) Μέτρηση ποσότητας νερού στο καύσιμο ή λιπαντικό και προσδιορισμό αν το νερό είναι γλυκό ή 
θαλασσινό. 

γ) Μέτρηση αλκαλικότητας λιπαντικού (ΤΒΝ ΙεεΙ). 
δ) Μέτρηση πυκνότητας, 
ε) Υπολογισμό ΟΟΑΙ. 

στ) Έλεγχο συμβατότητας βαρέων καυσίμων ναυτιλίας (Γοπιΐ>αΙίΐ>ί1ίΙγ Τεεί), 
ζ) Εύρεση σημείου ροής (Ροιιγ ΡοίηΙ Τεεί). 

ΜΕΡΟΣ Δ:ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 
1. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

1.1 Ο προσομοιωτής μηχανοστασίου μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία του μαθήματος. Με 
επέμβαση στις παραμέτρους του καυσίμου που επηρεάζουν την καύση, μελετάται η επίδρασή τους σ’ 
αυτήν και στην παραγωγή ισχύος μέσω των δυναμοδεικτικών διαγραμμάτων. 

1.2 Εάν υπάρχει παράλληλα και σύστημα προσομοίωσης παραλαβής καυσίμου, θα μπορούσε να υπάρξει 
συνδυασμός προσομοίωσης παραλαβής και μέσω των ΙεεΙ ΙαΙε προσεγγιστικός προσδιορισμός βασικών 
παραμέτρων τού υπό παραλαβή καυσίμου. 



33156 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ' 

3Τ0\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΓΙΙΝΟΤΙΟΝ 1 

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤ07 ΨΥΚΤΙΚΕΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

4 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 60 

ΘΕΩΡΙΑ 52 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ *8 

Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικές με τη λειτουργία και τη συντήρηση των 
ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων και των δικτύων των πλοίων, που είναι μεν βοηθητικά 
μηχανήματα και εγκαταστάσεις, αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο στην άνετη διαβίωση και στις άριστες 
συνθήκες εργασίας πάνω στο πλοίο, καθώς επίσης στη συντήρηση τροφίμων και φορτίων. 

Τρόπος 

Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Κατά τη διδασκαλία να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 

Σημείωση·. Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος 

γίνονται στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια». Οι προτεινόμενες 
ώρες εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να πραγματοποιηθούν, εφόσον ο 
διατιθέμενος χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο εργαστηριακό 
εξοπλισμό) για το αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα «Τεχνουργεία - 
Εργαστήρια» δεν επαρκεί, αλλιώς αποδίδονται στη θεωρία. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πρακτική εξάσκηση, πίνακας, προβολέας δεδομένων (άεία ριτήεείοτ), 
προβολέας διαφανειών (ονετ Ιιεαά ρπήεείοτ), ϋνϋ - νίάεο, προσομοίωση, 
εργαστήριο, προσομοιωτής μηχανοστασίου. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΥΞΗΣ 

1.1 Ιστορικό - Εισαγωγή στην ψύξη. 

1.2 Μέθοδοι παραγωγής ψύχους. 

1.3 Εφαρμογές. 

2. ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

2.1 Γενικά. 

2.2 Ψυκτικά διαλύματα και ιδιότητες αυτών. 

2.3 Κωδικοποίηση της ονομασίας των ψυκτικών μέσων, οικολογικά ψυκτικά μέσα. 

2.4 Ψυκτικά μέσα (διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, αμμωνία, αλογονούχα ψυκτικά ρευστά). 

2.5 Ποια η αναγκαιότητα αντικατάστασης των αλογονούχων ψυκτικών μέσων. 

2.6 Αποθήκευση και μεταφορά ψυκτικών μέσων. 

2.7 Άμεση και έμμεση ψύξη. 

3. ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ 

3.1 Αντιστροφή κύκλου ΚαπΕίπε. 

3.2 Διάγραμμα πίεσης-ενθαλπίας Ρ-Η (εφαρμογή στον ψυκτικό κύκλο). 

3.3 Περιγραφή διαφόρων ψυκτικών κύκλων που κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 
ψύχους. 

3.4 Συντελεστής συμπεριφοράς ψυκτικής εγκατάστασης (3.0.Ρ.. 

3.5 Ψυκτική ισχύς, ασκήσεις. 

3.6 Μονάδες μέτρησης ψυκτικού φορτίου. 

3.7 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 
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4.1 Περιγραφή και λειτουργία ψυκτικής εγκατάστασης πλοίου τριών θαλάμων (Κρέατος - Τυριών - 
Λαχανικών) με Κ-12 και Κ-22. Πιέσεις και θερμοκρασίες λειτουργίας. Σκαρίφημα λεπτομερειακό. 

4.2 Πλοία-ψυγεία, μέθοδοι ψύξης ψυκτικών θαλάμων. 

4.3 Προστασία προϊόντων με τη χρήση όζοντος. 

4.4 Ψυκτικές εγκαταστάσεις για δεξαμενόπλοια μεταφοράς αερίων σε υγρή μορφή (ΕΡΟ-ΕΝΟ). 

4.5 Ψυκτικές εγκαταστάσεις για κατάψυξη ψαριών σε αλιευτικό πλοίο. 

4.6 Ψύξη σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (Θοηώίηετκ). 

4.7 Περιγραφή και λειτουργία ψυκτικής εγκατάστασης πλοίου έμμεσης ψύξης με αμμωνία. Πιέσεις και 
θερμοκρασίες λειτουργίας. Σκαρίφημα λεπτομερειακό. 

4.8 Περιγραφή και λειτουργία ψυκτικής εγκατάστασης πλοίου ψυγείου με Κ.-22. Πιέσεις και 
θερμοκρασίες λειτουργίας. Σκαρίφημα. 

4.9 Περιγραφή και λειτουργία ψυκτικού αφυγραντήρα αέρα του πνευματικού συστήματος αυτοματισμών 
του πλοίου. Σκαρίφημα. 

4.10 Διαδικασία μετατροπής ψυκτικής εγκατάστασης που χρησιμοποιεί Κ.-22 στο οικολογικό ψυκτικό 
μέσο Κ-134α. 

5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ 

5.1 Περιγραφή και λειτουργία εγκαταστάσεων βιομηχανικής ψύξης (συντήρηση - κατάψυξη). 

5.2 Μηχανές παραγωγής πάγου. 

5.3 Ψυγεία οικιακού τύπου. 

6. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

6.1 Περί συμπιεστών γενικά. Ποιος ο ρόλος του συμπιεστή. Τύποι συμπιεστών. 

6.2 Περιγραφή διαφόρων τύπων συμπιεστών: 
α) Παλινδρομικοί. 

β) Περιστροφικοί με σταθερό πτερύγιο, 
γ) Περιστροφικοί με κινητά πτερύγια. 

δ) Φυγοκεντρικοί συμπιεστές, με περιστρεφόμενο έμβολο τύπου \¥ΑΝΚΕΕ και με ελικοειδείς 
ρότορες. 

6.3 Ρύθμιση φορτίου εμβολοφόρων συμπιεστών. 

6.4 Ερμητικοί συμπιεστές. 

6.5 Λίπανση συμπιεστών. Ιδιότητες λαδιού λίπανσης. Τρόποι συμπλήρωσης λαδιού στον συμπιεστή. 

6.6 Αποχωριστήρας λαδιού. 

6.7 Συμπυκνωτής. Ποιος ο ρόλος του. Τύποι συμπυκνωτών. 

6.8 Εξατμιστής. Ποιος ο ρόλος του. Τύποι εξατμιστών. 

6.9 Ξηραντήρας. 

6.10 Ενδείκτης ροής και υγρασίας. 

6.11 Εναλλάκτης θερμότητας. 

6.12 Διακόπτες δικτύου. 

6.13 Εκτονωτική διάταξη γενικά. 

6.14 Χειροκίνητη εκτονωτική βαλβίδα. 

6.15 Τριχοειδής σωλήνας. 

6.16 Αυτόματη εκτονωτική βαλβίδα. 

6.17 Θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα. 

6.18 Θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα με ισοσταθμιστή πίεσης. 

6.19 Τοποθέτηση και ρύθμιση θερμοστατικών εκτονωτικών βαλβίδων. 

6.20 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα. 

6.21 Θερμοστατικοί και πιεσοστατικοί διακόπτες. 
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7.1 Συμπλήρωση της εγκατάστασης με ψυκτικό μέσο: 
α) Από την πλευρά αναρρόφησης του συμπιεστή, 
β) Από την υγρά γραμμή. 

7.2 Δημιουργία κενού με σκοπό την αφύγρανση της εγκατάστασης. 

7.3 Μέθοδοι απόψυξης. 

7.4 Ανίχνευση διαρροών στην εγκατάσταση. 

7.5 Βλάβες ψυκτικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασή τους. 

8. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

8.1 Γενικά περί κλιματισμού. 

8.2 Το αίσθημα της άνεσης. 

8.3 Ειδική υγρασία αέρος. 

8.4 Απόλυτη υγρασία. 

8.5 Σχετική υγρασία. 

8.6 Κατάσταση κορεσμού. 

8.7 Σημείο δρόσου. 

8.8 Ειδικός όγκος. 

8.9 Ειδική ενθαλπία. 

8.10 Μέτρηση θερμοκρασίας υγρού και ξηρού βολβού. 

8.11 Ψυχρομετρικός χάρτης - Περιγραφή - Εύρεση ψυχρομετρικών μεγεθών του αέρα. 

8.12 Περιγραφή και λειτουργία κλιματιστικής εγκατάστασης πλοίου που χρησιμοποιεί ψυκτικό μέσο 
Κ—22. 

8.13 Περιγραφή και λειτουργία κλιματιστικής μονάδας για ψύξη και θέρμανση με αντιστροφή ροής 
(Αντλία θερμότητας). 

8.14 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

9. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

9.1 Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση στις ψυκτικές μηχανές συντήρησης τροφίμων και 
κλιματισμού που συναντιόνται στα πλοία και λειτουργούν με μηχανική συμπίεση ατμών αλογονούχου 
ψυκτικού μέσου. 

9.2 Ρύθμιση και έλεγχος των παραμέτρων που αφορούν στις συνθήκες ενός ψυκτικού θαλάμου 
(θερμοκρασία, υγρασία, πίεση κ.ά.), καθώς και καταγραφή αυτών σε βάση δεδομένων, ώστε να είναι 
διαθέσιμες οι πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή χρειαστούν για επεξεργασία ή εκτύπωση. 

9.3 Ασκήσεις ψυκτικού θαλάμου όπως εκκένωση και πλήρωση με ψυκτικό μέσο - Ανίχνευση διαρροών 
- Λειτουργία με μικρή ποσότητα ψυκτικού μέσου - Επίδραση υπόψυξης-υπερθέρμανσης - Λειτουργία 
με μεταβαλλόμενα θερμικά φορτία - Λειτουργία με βλάβη του ενός συμπιεστή - Λειτουργία με χαμηλή 
στάθμη λαδιού - Λειτουργία με διαφορετικούς τύπους εκτονωτικών διατάξεων - Απόφραξη εκτονωτικής 
βαλβίδας - Κακή λειτουργία εκτονωτικής βαλβίδας - Υψηλή θερμοκρασία νερού συμπύκνωσης - 
Αποπάγωση ατμοποιητών - Βλάβη θερμοστάτη - Βλάβη πρεσοστάτη - Βλάβη ηλεκτρομαγνητικής 
βαλβίδας. 

10. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

10.1 Δίκτυα ψυκτικών θαλάμων. 

10.2 Εκτονωτικές βαλβίδες. 

10.3 Εκκίνηση συμπιεστών. 

10.4 Δίκτυα κλιματισμού (αίτ-οοικίίΐίοη). 

10.5 Συναγερμός (αίαπη) ψυκτικών και κλιματισμού (Βίτ-οοικίίΐίοη). 

10.6 Εναλλακτικοί συνδυασμοί λειτουργίας ψυκτικών. 

10.7 Εισαγωγή βλαβών. 

10.8 Αξιολόγηση. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ' 

8ΤΘ\ν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΕΙΙΝΘΤΙΟΝ 2 

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤ08 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 3 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45 

ΘΕΩΡΙΑ 39 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ *6 


Σκοπός - Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει γνώσεις και τεχνικές σχετικές με τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των πλοίων, 
τις εγκαταστάσεις υψηλής τάσης, να αναγνωρίζουν τα διακοπτικά μέσα προστασίας που 
χρησιμοποιούνται στις κλασικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τόσο για την προστασία του υλικού, όσο 
και των χρηστών, και παράλληλα να έχουν τη δυνατότητα αποκατάστασης βλαβών σε μηχανήματα 
και εγκαταστάσεις, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία του πλοίου. 

Επιπλέον οι σπουδαστές θα πρέπει: 

α) Να γνωρίζουν τις απαιτήσεις ασφαλείας για εργασία στα ηλεκτρολογικά συστήματα επί του 
πλοίου, συμπεριλαμβανόμενης της ασφαλούς απομόνωσης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, που 
απαιτούνται πριν επιτραπεί στο προσωπικό να εργαστεί σε τέτοιον εξοπλισμό. 

β) Να γνωρίζουν τις διαδικασίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρολογικών 
συστημάτων - διακοπτών πινάκων. 

γ) Να έχουν την ικανότητα εντοπισμού ηλεκτρικών δυσλειτουργιών - περιοχής βλαβών και μέτρων 
πρόληψης ζημιών. 

δ) Να έχουν την ικανότητα για πραγματοποίηση δοκιμών και μετρήσεων ηλεκτρικού εξοπλισμού, 

δοκιμών εξοπλισμού συσκευών προστασίας, και 

ε) να έχουν τη δυνατότητα ερμηνείας ηλεκτρικών διαγραμμάτων. 


Τρόπος 

Διδασκαλίας 


Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Κατά τη διδασκαλία να γίνεται χρήση και της αγγλικής ορολογίας. 

Σημείωση: Οι Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος 
γίνονται στο μάθημα «Τεχνουργεία - Εργαστήρια». Οι προτεινόμενες 
ώρες εργαστηρίου (*Ν) μπορούν να πραγματοποιηθούν, εφόσον ο 
διατιθέμενος χρόνος (ανάλογα και με τον διατιθέμενο εργαστηριακό 
εξοπλισμό) για το αντίστοιχο εργαστήριο στο μάθημα «Τεχνουργεία - 
Εργαστήρια» δεν επαρκεί, αλλιώς αποδίδονται στη θεωρία. 


Μέσα 

Διδασκαλίας 


Πρακτική εξάσκηση, πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρπήεείοτ), 
προβολέας διαφανειών (ονετ Ηεαά ρτο)εείοτ), ΟΔΌ - νίάεο, προσομοίωση, 
εργαστήριο, προσομοιωτής μηχανοστασίου. 


Τ ρόπος Τ ελικής Εξέτασης Γ ραπτές εξετάσεις 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 
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1. ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΚΑΛΩΔΙΑ 

1.1 Γενικά για το ηλεκτρολογικό σχέδιο, ορισμοί, είδη ηλεκτρολογικού σχεδίου (πολυγραμμικό, 
λειτουργικό, μονογραμμικό). 

1.2 Τα ηλεκτρολογικά σύμβολα. 

1.3 Παραδείγματα ηλεκτρολογικών σχεδίων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πλοίων. 

1.4 Βασικές συνδεσμολογίες κυκλωμάτων φωτισμού. 

1.5 Οι ιδιότητες των μονωτικών υλικών. 

1.6 Κατάταξη των μονωτικών υλικών σε κατηγορίες με κριτήριο την αντοχή τους στη θερμοκρασία. 

1.7 Τα ηλεκτρικά καλώδια πλοίων. Είδη των ηλεκτρικών καλωδίων ανάλογα με την αποστολή τους, 
δομή των ηλεκτρικών καλωδίων πλοίων, όρια ρεύματος και θερμοκρασίας αέρος ψύξης των 
εγκαταστάσεων ηλεκτρικών καλωδίων. 

1.8 Υπολογισμός των ηλεκτρικών καλωδίων. Διατομές καλωδίων, βύθιση τάσης, ελάχιστες διατομές, 

1.9 Επίδραση της θερμοκρασίας, της οξείδωσης, της φωτιάς, του πετρελαίου, του θαλασσινού νερού, των 
οξέων και των διαλυτών, των αερίων και των ατμών στη μόνωση των υλικών. 

1.10 Συντήρηση των καλωδίων (επίδραση της θερμοκρασίας και της υγρασίας στη μόνωση των 
καλωδίων, μετρήσεις της αντίστασης μόνωσης). 

1.11 Επικάλυψη ηλεκτρικών καλωδίων, θωράκιση καλωδίων, υλικά θωράκισης, γείωση καλωδίων. 

1.12 Δομή των καλωδίων για τη μείωση των ραδιοφωνικών παρεμβολών. 

1.13 Τρόποι όδευσης αγωγών στον χώρο του μηχανοστασίου, στον χώρο διατήρησης του φορτίου - 
δεξαμενές, στους ψυκτικούς θαλάμους αποθήκευσης. 

1.14 Όδευση καλωδίων διά μέσου διαφραγμάτων - στους χώρους καταστρώματος. 

1.15 Ηλεκτρική παρεμβολή, συνήθεις πηγές ηλεκτρικής παρεμβολής. 

1.16 Ευαίσθητος εξοπλισμός σε ηλεκτρική) παρεμβολή. 

1.17 Καλώδια πλοίων ευαίσθητα σε παρεμβολές και αναγκαίες προφυλάξεις. 

1.18 Απαιτήσεις εξοπλισμού για αποφυγή παρεμβολών στις ραδιοεπικοινωνίες. 

1.19 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

2. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

2.1 Προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 

2.2 Το πρόβλημα της διακοπής του ρεύματος. 

2.3 Αποζεύκτες και διακόπτες, δομή και λειτουργία. 

2.4 Χαρακτηριστικά των διακοπτών. 

2.5 Συντήρηση των διακοπτών. 

2.6 Ηλεκτρονόμοι - Δομή και λειτουργία. 

2.7 Ηλεκτρονόμοι αναστροφής ισχύος. 

2.8 Ηλεκτρονόμοι βλάβης φάσεων, μέγιστου ρεύματος, ελάχιστης τάσης. 

2.9 Ασφάλειες. 

2.10 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΩΝ 

3.1 Γενικά για τον συντονισμό προστασίας μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης. 

3.2 Επιλεκτική προστασία. 

3.3 Προστασία σειράς. 

4. ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

4.1 Είδη φωτισμού (στάθμη, ασφάλεια, άνεση). 

4.2 Είδη λαμπτήρων. Λαμπτήρες πυρακτώσεως, φθορισμού, αλογόνου, ατμών νατρίου-υδραργύρου - 
μεταλλικών αλογονιδίων. 

4.3 Μεταβολή τάσης στον φωτισμό, βελτίωση συντελεστή ισχύος στον φωτισμό. 

4.4 Φωτισμός ασφαλείας - Τροφοδοσία από τον πίνακα ανάγκης. 
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5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΛΟΙΩΝ 

5.1 Γενικές αρχές της ασφάλειας. 

5.2 Τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος στο ανθρώπινο σώμα και όρια ασφάλειας. 

5.3 Μέθοδοι προστασίας έναντι υπερτάσεων - υπερεντάσεων. 

5.4 Διαφορικοί διακόπτες ως μέσο προστασίας. 

5.5 Τροφοδοσία εγκαταστάσεων ασφάλειας. Φωτισμός με Σ.Ρ. 

5.6 Γειώσεις σε εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης τάσης. Συστήματα γείωσης στα πλοία. Αντίσταση 
γείωσης. 

5.7 Τρόπος γείωσης συστημάτων με τάση > 1000 V. 

5.8 Ρεύματα διαρροής σε συστήματα με τάση > 1000 V. 

5.9 Γαλβανική απομόνωση, Έλεγχος μόνωσης. Παράγοντες που επηρεάζουν τη μόνωση. 

5.10 Όργανα μέτρησης αντίστασης γείωσης - μόνωσης - πολικότητας. Εφαρμογές στη μέση και στη 
χαμηλή τάση. 

5.11 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε επικίνδυνους χώρους (αέρια - υγρά - καύσιμα). 

5.12 Καθοδική προστασία, εφαρμογές, τρόποι αντιμετώπισης. 

5.13 Ειδικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Ανυψωτικά - Ανελκυστήρες. 

5.14 Βαρούλκα φορτίου. 

5.15 Αλεξικέραυνα. Τρόποι προστασίας από κεραυνικά πλήγματα στα πλοία. 

5.16 Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, έγγραφα που πρέπει να συμπληρώνονται. 

5.17 Τα βασικά εργαλεία του ηλεκτρολόγου. 

6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

6.1 Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα τηλεχειρισμού. 

6.2 Κεΐ3γ, εκκινητές, θερμικά. 

6.3 Χρονορελέ, ρελέ θερμοκρασίας - διαδοχής φάσεων - έλλειψης τάσης - αντιστροφής ισχύος - 
υπέρτασης - υπότασης - στάθμης υγρών. 

6.4 Ηλεκτρονικά ρελέ - ρελέ λυχνίας - ρελέ καστάνιας. 

6.5 Μετρητές - Καταχωρητές. 

6.6 Χειριστήρια κλασικού αυτοματισμού. 

6.7 Εκκίνηση κινητήρα με απλό αυτόματο από ένα σημείο από πολλά σημεία. 

6.8 Αυτόματος αλλαγής φοράς περιστροφής. 

6.9 Αυτόματος κινητήρων με ηλεκτρική μανδάλωση. 

6.10 Χρονοκυκλώματα με καθυστέρηση στην έναρξη (ΟΝ-ϋεΐ3γ) και καθυστέρηση στη λήξη (ΟΡΡ- 
ϋεΐ3γ) ρελέ. 

6.11 Αυτόματος εκκίνησης αστέρος-τριγώνου (Υ/Δ) ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα. 

6.12 Λειτουργία αντλιών εναλλάξ, με χρονική καθυστέρηση. 

6.13 Κυκλώματα αυτοματισμού με τη χρήση μετρητών - αισθητηρίων - οριακών διακοπτών (ΙίτπίΙ 
εινίίεΐιε») - φλοτεροδιακοπτών. 
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7. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚ ΗΣ ΕΙΣ 

7.1 Μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια συντήρησης και χειρισμού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού χαμηλής 
και μέσης τάσης. 

7.2 Αναπαράσταση καρδιοαναπνευστικής ανάταξης μετά από ηλεκτροπληξία. 

7.3 Πίνακες και διευθέτηση κυκλωμάτων χαμηλής τάσης. 

7.4 Συνδεσμολογίες μέσων ζεύξης και προστασίας. 

7.5 Συνδεσμολογίες κυκλωμάτων φωτισμού και ασθενών ρευμάτων. 

7.6 Μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης πλοίου. 

7.7 Μέτρηση αντίστασης μόνωσης - Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με τεστ Μεβββτ σε μετασχηματιστή, 
σύγχρονη γεννήτρια και επαγωγικό κινητήρα. 

7.8 Μέτρηση αντίστασης γείωσης, γειωσόμετρο. 

7.9 Εγκατάσταση πινάκων χαμηλής τάσης - Υπολογισμός καλωδίων και διακοπτικού υλικού μέσω Η/Υ. 

7.10 Κυκλώματα κλασσικού αυτοματισμού, αλλαγή φοράς περιστροφής, τηλεχειρισμός από τρία σημεία, 
δύο κινητήρες με ηλεκτρική μανδάλωση, ανεμιστήρες με χρονική καθυστέρηση στην εκκίνηση και στη 
διακοπή, διαδοχική εκκίνηση δύο κινητήρων με χρονική καθυστέρηση και διαδοχικό σταμάτημα, 
αυτοματισμός για κρένια δεξιά αριστερά εναλλάξ, αυτόματο άνοιγμα - κλείσιμο πόρτας με τερματικούς 
διακόπτες, κυκλική εναλλαγή αντλιών με πλωτήρα, κύρια και επικουρική αντλία με δυνατότητα 
επιλογής. 

7.11 Εφαρμογές προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών σε κυκλώματα κλασικού αυτοματισμού, 
προσομοίωση λειτουργίας σε ΡΕΓ διαφορετικών κατασκευαστών. 

9. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

9.1 Προβλήματα λειτουργίας διακοπτικού υλικού, μανταλώσεις διακοπτών (μηχανικές-ηλεκτρικές). 

9.2 Προβλήματα διαρροών ρεύματος. 

9.3 Αναστροφή ισχύος, Υπερφόρτωση γεννητριών. 

9.4 Ηλεκτρική σύνδεση ελλιμενισμού πλοίου (δΠίρ Ιο κΕοτε). 

9.5 Σφάλμα γείωσης, βραχυκύκλωμα, υπόταση, διακοπή καλωδίου, βλάβη προστατευτικών διατάξεων 
γείωσης. 

9.6 Βραχυκυκλώματα καλωδίων τροφοδοσίας μηχανημάτων. 

9.7 Έλεγχος συστήματος προειδοποίησης ΓίΧ 

9.8 Άσκηση φωτιάς. 

9.9 Χρήση 24ν ϋΓ για θέματα πλοήγησης, επικοινωνιών, λειτουργίας πάνελ μηχανοστασίου σε 
περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας. 

9.10 Εισαγωγή βλαβών. 

9.11 Αξιολόγηση. 
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ' 

δΤΘλν (2010 ΑΙΙΙ/1 ) ΓΙΙΝΘΤΙΟΝ 3 

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤ09 ΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ VI 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 5 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 75 

ΘΕΩΡΙΑ 0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 75 


Σκοπός - Στόχοι: 

Για τη βέλτιστη εκπαίδευση των σπουδαστών και μεγίστη αξιοποίηση του εργαστηριακού 
εξοπλισμού προτείνεται όπου είναι δυνατό, ανάλογα με τις υποδομές κάθε Σχολής Μηχανικών, η 
δημιουργία 5 ομάδων εργαστηρίων. 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει: 

α) Ικανότητα να πραγματοποιούν εργασίες και μετρήσεις σε συστήματα αυτόματου ελέγχου, 
β) Ικανότητα να πραγματοποιούν εργασίες και μετρήσεις σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πλοίων, 
γ) Ικανότητα να πραγματοποιούν εργασίες και μετρήσεις σε ψυκτικές - κλιματιστικές 
εγκαταστάσεις. 

δ) Ικανότητα να πραγματοποιούν εργασίες και μετρήσεις σε εγκαταστάσεις καυσίμων - λιπαντικών, 
και 

ε) την απαραίτητη εξοικείωση με τα συστήματα αυτόματου ελέγχου, με τις ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις, με τις ψυκτικές - κλιματιστικές εγκαταστάσεις, με τις εγκαταστάσεις αερισμού, με 
τις εγκαταστάσεις καυσίμων - λιπαντικών πλοίου και με τις εγκαταστάσεις ατμοστροβίλων με τη 
βοήθεια του προσομοιωτή μηχανοστασίου. 


Τρόπος Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις. 

Μέσα 

Διδασκαλίας 

Πρακτική εξάσκηση, πίνακας, προβολέας δεδομένων (άαία ρτο)εεΙοι·), 
προβολέας διαφανειών (ονετ ύεαά ρπήεείοτ), ϋνϋ - νίάεο, προσομοίωση, 
εργαστήρια διαφόρων μαθημάτων. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Γραπτές εξετάσεις με θέματα πολλαπλής επιλογής 


Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας: 


ΟΜΑΔΑ 1 η 

ΣΑΕ II - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

(Υλη εργαστηριακών ασκήσεων στο αντίστοιχο μάθημα). 


ΟΜΑΔΑ 2 η 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

(Υλη εργαστηριακών ασκήσεων στο αντίστοιχο μάθημα). 


ΟΜΑΔΑ 3 η 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ 

(Υλη εργαστηριακών ασκήσεων στο αντίστοιχο μάθημα). 


ΟΜΑΔΑ 4 η 

ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

(Υλη εργαστηριακών ασκήσεων στο αντίστοιχο μάθημα). 

ΟΜΑΔΑ 5 η 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΣΑΕ - ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ 
- ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ - 
ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ - ΜΕΚIII - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

(Υλη εργαστηριακών ασκήσεων στα αντίστοιχα μαθήματα). 
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Η απόφαση αυτή, μαζί με τα επισυναπτόμενα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 9 Σεπτεμβρίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 











